
TRW TOLEDO PRODUCTS 


THOMPSON RAMO WOOLDRIDGE INC. 
CLEVELAND. OHIO 44131 


American La France 
American Motors 
Auburn Corp.— 


TRW 

Dusenberg Co. 

Autocar 

TOLEDO 

Briggs & Stratton 

PRODUCTS 

Buda 

DISTRIBUTORS 

sell the same 

Quality 

Engine Parts 
as supplied 

to these 

Buick 

Cadillac 

J. 1. Case 

Caterpillar 

Chevrolet 

Chrysler 

Cleveland Diesel 

Climax Engine 

Clinton 

Continental 

Original Equipment 

Cummins 

Builders 

Cushman Motor Works 

John Deere 

• 

Detroit Diesel 

Like the Equipment Builder your 

Diamond T 

reputation depends on Quality. 

Fairbanks-Morse 


Ford 


Ford Tractor 


General Motors 


Truck & Coach 


Graveley 
Harley-Davidson 
Harnischfeger Corp. 
Hercules 
Ingersoll Rand 
International Harvester 
Kohler 
Le Roi 
Lycoming 
Mack Truck 
Minneapolis-Moline 
Murphy Diesel 
Oldsmobile 
Oliver Corp. 

P. H. Diesel 
Pontiac 
Reo 

Schramm 
Sheppard 
Studebaker 
Twin Coach 
Waukesha 
White 
Willys 
Wisconsin 
Worthington 


No matter what your requirements may be . . . you can count on Toledo for Replace¬ 
ment Parts designed with you, the repairman, in mind . . . Original Equipment Precision 
Standards . . . and often better. 
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ENGINE PARTS PAGES (Valves, Valve Guides, Valve Seats, Valve 
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Explanation of Symbols and Key to Stock Numbers 


VALVES 

S —Prefix—Exhaust Valves, high alloy exhaust 
valve steels. 

AS —Prefix—Aerotype Exhaust Valves, hard faced 
exhaust valves. 

SC —Prefix—Sodium Cooled Exhaust Valves, hard 
faced. 

V —Prefix—Intake valves, alloy intake valve steels. 
X —Suffix—Intake Valves made of exhaust valve 
steels. 

XS —Suffix—Intake Valves made of exhaust valve 
steels and hard faced. 

VALVE SEATS 

IS —Prefix indicates Hard Seat. 

KO —Prefix indicates Iron Seat. 

H —Suffix indicates High Alloy Material. 

RETAINER (Locks) 

LK —Prefix covers single or two piece locks. 

(Stock Number is for one (1) piece only). 

SR—Prefix indicates Spring Retainer (Cap). 

VC —Prefix indicates Valve Stem Cup. 

VALVE LIFTERS 

VL —Prefix indicates Hydraulic or Mechanical Valve 
Lifter (Tappet). 

ROTOCAPS 

RC —Prefix indicates Rotocap only. 

A or B —Suffix on Rotocap stock numbers indicates 
assembly with springs and parts necessary 
for complete installation. 

OIL SEALS 

VP —Prefix indicates Valve Stem Oil Seal. 

CAMSHAFTS 

TM —Prefix indicates Regular type. 

TP —Prefix indicates Racing type. 

PISTONS 

J—Prefix indicates Cast Iron Type. 

L100 Series—Powergroove Type. 

L500 & up Series —Strut, Steel Belt or Regular. 
L2000 Series —Powerforged Type. 


PISTON PINS 

P —Prefix—(Refer to price list for oversize avail¬ 
ability.) 

PISTON RING SETS 

T —Prefix indicates T-Flex Set. 

TX —Prefix indicates Service Set. 

TS —Prefix indicates Single Cylinder Set. 

H— Suffix indicates Chrome Set. 

TA —Prefix indicates U-Flex Set (Domestic number) 

UF —Prefix indicates U-Flex Set (Export number) 
(TA and UF Identical Sets) 

TSR-TSRD —Prefix—Groove Spacers 

WATER PUMPS 

FP-WP —Prefix indicates complete pump. 

WS —Prefix indicates Water Pump Repair Kit. 

SLEEVES 

SO —Prefix—Wet Sleeve with seals. 

SA— Prefix—Wet Sleeve Assembly. 

SA —Prefix—7000 Series—Wet Sleeve Assembly 
—Hard Sleeve, 500 Brinell, with L100 series 
piston. 

SL —Prefix—100 thru 600 series—Dry Sleeve, soft 
200-250 Brinell. 

SL —Prefix—5000 Series—Dry Sleeve, hard 500 
Brinell. 

SL —Prefix with A, B, or C Suffix—Dry Sleeve 
Assembly. 

SL —Prefix—5000 series with A suffix—Dry Sleeve 
Assembly, Hard Sleeve, 500 Brinell. 

SL —Prefix—7000 series with A suffix—Dry Sleeve 
Assembly, Hard Sleeve, 500 Brinell, with L100 
series piston. 

(Sleeve Assemblies include piston, pin, pin 
locks, rings and seals—if required.) 

GENERAL 

—Comment preceding "Fist” applies to part 
listed in next column. 

&—Comment following "Arrow-and-circle” applies 
to part pointed to on line above. 

N —Suffix on stock number indicates change in de¬ 
sign or material. 

—Preceding a stock number indicates that num¬ 
ber will be superseded as stocks are ex¬ 
hausted. 
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Guides 
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Retainers 
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Lifters 

Tappets 

Rotocaps 

Camshafts 

Sleeves 

and 

Assemblies 

Pistons 

Pins 

Pin Bushings 
Piston Ring Sets 
Water Pumps 
Pump Repair Kits 
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TELEGRAPHIC CODE OF INSTRUCTIONS 

ORDERING BY TELEGRAM: In order to save expense when a telegram is over ten words long, and as a greater convenience as well, we are 
listing the following telegraphic code words for use in connection with shipping instructions: 


GADO—Ship by Parcel Post. 

GAMBITT—Ship by Parcel Post, Special Delivery. 

REFON—Referring to your phone conversation. 

IFCAN—Advise by wire if you cannot supply. 

GABAD—Ship by Parcel Post, Special Delivery, Special Handling. 
GABION—Ship by Express. 

GAFFER—Ship by Freight. 

GALVAN—Ship C. O. D. 


GALLITO—Ship via Parcel Post to the following and charge to us. 

GAMMER—Ship via Parcel Post, Special Delivery to the following 
and charge to us. 

GARTON—Ship via Express to the following and charge to us. 
GAPPIN—Ship via Freight to the following and charge to us. 

GOBI—Ship by Parcel Post, Special Handling. 

GRAFLY—Ship via Air Mail. 

CANNO—Unable to Supply. 


OVERSIZE PISTON PINS BY TELEGRAM 

To indicate standard or oversize piston pins by telegram, use the following color designations: 


Standard Size.Green .005 Oversize 

.003 Oversize.Yellow .010 Oversize 


Refer to price list for piston pins available in .0015" oversize. Code Word—BROWN. 


MAIN WAREHOUSE AND OFFICE 

8001 E. Pleasant Valley Road • Phone: 344-0121 (Area Code 216) 
CLEVELAND, OHIO 44131 


Red 

Blue 


ATLANTA 8, GEORGIA 
589 Willow Street, N.E. 

Phone: 873-1486 (Area Code 404) 

BALTIMORE 18, MARYLAND 
2334-42 Guilford Avenue 

Phone: Belmont 5-7430 (Area Code 301) 

BIRMINGHAM 33, ALABAMA 
2817 Third Avenue South 

Phone: 252-9981 (Area Code 205) 

BOSTON (Cambridge 39), MASS. 

50 Allston Street 

Phone: Eliot 4-4624 (Area Code 617) 

CHARLOTTE 8, NORTH CAROLINA 
2228 Thrift Road 

Phone: Franklin 7-2512 (Area Code 704) 

CHICAGO 7, ILLINOIS 
1338-54 So. Clinton Street 

Phone: 666-8909 (Area Code 312) 

CINCINNATI 6, OHIO 
2915 Reading Road 

Phone: University 1-7356 (Area Code 513) 

CLEVELAND, OHIO 44103 
2036 East 71st Street 

Phone: Endicott 1-1076 (Area Code 216) 

DALLAS 26, TEXAS 
2914 Canton Street 

Phone: Riverside 7-8501 (Area Code 214) 

DENVER 4, COLORADO 
210 West 12th Avenue 

Phone: 244-4201 (Area Code 303) 

DETROIT 2, MICHIGAN 
510-520 Harper Avenue 

Phone: Trinity 1-1727 (Area Code 313) 

HARTFORD 6, CONNECTICUT 
148 Bartholomew Avenue 

Phone: Jackson 7-1864 (Area Code 203) 

HEMPSTEAD, L.I., NEW YORK 

18 Chasner Street 

Phone: Ivanhoe 9-4511 (Area Code 516) 


HOUSTON 3, TEXAS 
3206 Polk Avenue 

Phone: Capitol 8-8427 (Area Code 713) 

INDIANAPOLIS 4, INDIANA 
825 North Capitol Avenue 

Phone: Melrose 4-5371 (Area Code 317) 

JACKSONVILLE 2, FLORIDA 

44 West Union Street 

Phone: Elgin 3-8209; 3-8200 (Area Code 305) 

KANSAS CITY 9, MISSOURI 
2718-2730 Holmes Street 

Phone: Harrison 1-6067 (Area Code 816) 

LOS ANGELES 15, CALIFORNIA 
1017 West Pico Boulevard 
Phone: Richmond 8-1151 (Area Code 213) 

MEMPHIS 5, TENNESSEE 
605 Phelan Avenue 

Phone: 527-6467 (Area Code 901) 

MIAMI 38, FLORIDA 
270 N.E. 70th Street 

Phone: Plaza 7-8484 (Area Code 305) 

MILWAUKEE 2, WISCONSIN 
524 No. Milwaukee Street 

Phone: Broadway 2-4116 (Area Code 414) 

MINNEAPOLIS 5, MINNESOTA 
241 Fremont Avenue North 

Phone: Franklin 7-8270 (Area Code 612) 

NASHVILLE 3, TENNESSEE 
414 - 5th Avenue South 

Phone: Alpine 4-6575 (Area Code 615) 

NEWARK 14, NEW JERSEY 
324 Frelinghuysen Avenue 
Phone: Bigelow 8-4246 (Area Code 201) 

NEW YORK 19, NEW YORK 
614-618 West 56th Street 

Phone: LT 1-7530 (Area Code 212) 

NORFOLK 17, VIRGINIA 
536 West 24th Street 

Phone: 627-8684 (Area Code 703) 

OAKLAND 7, CALIFORNIA 
1695 - 15th Street 

Phone: Templebar 2-2872 (Area Code 415) 


ALL INTERNATIONAL SALES 


OKLAHOMA CITY 4, OKLAHOMA 
10 N.E. 9th Street 

Phone: Central 5-1554 (Area Code 405) 

OMAHA 2, NEBRASKA 
2226 Leavenworth Street 
Phone: 341-0240 (Area Code 402) 

PHILADELPHIA 30, PENNSYLVANIA 
651 North 17th Street 

Phone: Poplar 5-3818 (Area Code 215) 

PITTSBURGH 32, PENNSYLVANIA 

5444 Centre Avenue 

Phone: Mayflower 1-2545 (Area Code 412) 

PORTLAND 9, OREGON 
1818 N.W. Quimby Street 

Phone: Capitol 2-3204 (Area Code 503) 

RICHMOND 21, VIRGINIA 
2928 West Leigh Street 
Phone: Elgin 8-4931 (Area Code 703) 

SACRAMENTO 14, CALIFORNIA 
1621 "L" Street 

Phone: Gilbert 1-4015 (Area Code 916) 

ST. LOUIS 3, MISSOURI 
3141 Locust Street 

Phone: Jefferson 5-0236 (Area Code 314) 

SALT LAKE CITY 4, UTAH 
990 South 6th West 

Phone: Davis 8-8597 (Area Code 801) 

SAN ANTONIO 5, TEXAS 
110 Stumberg Street 

Phone: Capitol 7-0259; 7-0250 (Area Code 512) 

SAN FRANCISCO 2, CALIFORNIA 
600 Fulton Street 

Phone: Walnut 1-4645 (Area Code 415) 

SEATTLE 22, WASHINGTON 
1120 Twelfth Avenue 

Phone: East 5-7474 (Area Code 206) 

SYRACUSE 6, NEW YORK 
4073 New Court Avenue 

Phone: Howard 3-8691 (Area Code 315) 


Western Hemisphere Eastern 

8001 E. Pleasant Valley Rd. Case Postal 41 

Cleveland, Ohio 44131 U.S.A. Geneva 7, Switzerland 
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ALPHABETICAL LISTINGS 

MOTOR PARTS 
CAMSHAFTS 
PISTON RING SETS 
WATER PUMPS 


WATER PUMP KITS 


Ac-fll 


Engine Parts 


tc-AI 



Year 



SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


A.C.F. BRILL BUS 

1 (Identify Engine Used and Refer To Engine Listing) 


AEROCOACH 

1 (Identify Engine Used and Refer To Engine Listing) 


ALLIS CHALMERS 


1 

—(4 Cyl.)—DIO, D12, D14, D15, H3; Combine! 

SI 013 VI014 G854 G854 IS150 IS102 

IS179 K08 

d'WV'O/S 

K06 

s 66, 72, 90, Baler 10, Std. (149 Gas 

VS513 LK127 RC21A 

Engine) 

2 

-(4-6 Cyl.)—HD6, HD 11; 145 Grader, TS160 S 

S2395 V2396 G871 G849 IS311 KOI 7 A 

K012T 

craper (Buda D344, D516 Diesel) 

VS864 LK145 


3 

.... —(6 Cyl.)—Combines A, B, R (6B-230 Engine) 

S2035 V2036 G703 G703 IS150 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

cfUsed with Rotocap 


4 

1938-42—(4 Cyl.)—B, IB Tractors, B15 Power Unit (To 

SI 013 VI014 G486 G486 IS150 IS102 

^Flanged K06 K08 

1 SI 79 

Vsa" o/s 

Serial 64500) 

VS513 LK127 RC21A 


5 

1942-57—(4 Cyl.)—B, IB, Tractors, B15 Power Unit al 
Harvester 

SI 01 3 VI014 G486 G486 IS150 IS102 

cfFlanged IS179 K08 

G721 G721 cTU/' O/S 

K06 

Fter 1942 Eng. 64500; C, CA, RC Tr 

VS513 LK127 RC21A 

actors, 60H 

6 

—(6 Cyl.)—HD20, HD21, (GM 6-110 Diesel) 

S2320 G844 IS304 

d”4 Valves Per Cylinder 

AS2059 G744 IS269 

c?2 Valves Per Cylinder 

VS832 LK238 

VS714 LK145 


7 

.... —(4 Cyl.)—G (Continental N62) 

SI 953 VI954 G678 G678 IS256 IS256 

KOI KOI 

AS1984 

cTUse with Rotocap 

VS666 LK200 

VS676 LK238 RC50A 

c^Use with Rotocap 



A Sleeved Engine f Superseded — 2 “ 






































Ac-AI 


Engine Parts 


Ac-AI 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


A.C.F. BRILL BUS 

1 (Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


AEROCOACH 

1 (Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


ALLIS CHALMERS 


1 

SL114F-Vi" 3 Vi 3-V»,-VA t 

SL614F-V4 

PI 022 

T7806H TSR350 


2 

SA220 4 7 /u 3 7 Aa 1-^,2-Vi,2 -% 

4 7 /u 1-Ve,2- '/ 

& PB864 

i (4-6) 

•Set services 2 cylii 
Order 2 for 4 Cyl.,: 
(Sleeved Engine) 

•T7709H TSRD443 

•T7997H TSRD443 

iders. 

3 for 6 Cyl. 


3 

3716 3- l/s, 2-3/ 16 

3 7 /i6 3- !/a ,2- ’/a, 

2- 3 /l6 

SA201 3Vid 2 2 Ua 3-14,1-14 

cfTo convert to 3Vi6 /r Bore. 

3Vi6 3- 3 /$2, 1-14 

3'A 3->/ 8 , 1-14 

PB830 (6) 

•T7866H Set servic 
Order 3 Sets. (Sle 

AT7059H TSR343 

AT7060H TSRD343 

•T7866H TSR356 

es 2 Cyls. only, 
jeved Engine) 

AT7809H TSRD356 

AT1999H TSR350 


4 

314 2- Vs, 1 -Vi6 

SA88 Cl 039F 3 3 /s 1 7 /s 2- A , 1 - 3 /, 6 

cfFor increasing bore to 3 3 /a" (4.75:1 Comp.) 

PI 022 

AT1154H TSR325 
AT1319 TSR337 


5 

SA88 Cl 039 F 3 3 /s 1 7 /a 2-’/a,1- 3 /i6 

d ,, 4.75:1 Comp.—Concave head 

3 3 /s 3- Vs, 1- 3 /i6 

SA215 3 7 /,6 3- 3 ^,1- 3 A 

cTFor changing to 3^6" Bore—Aluminum, Flat Head, High 
Piston for Gasoline 

3 7 /,6 3- 'A, 1- 3 /i6 

PI 022 

Comp. 

AT1319 TSR337 

AT1320H TS1320H 

TSR337 

AT7742H TSRD343 

AT7057H TSR343 


6 

SL5409A 5 3 s ’Aa 4- 'A, 2-% 

d’With light weight 6-ring piston 

SL5409B 5 3 5 14. 3- Vi, 2-Mi 

d’With heavier 5-ring piston 
(SL5409A and B are interchangeable in sets only) 
SL5409F ("A* x 125*4—20 Slots V, 6 x ’%) 

PI 229 

•Ring Set services 
Order 6 sets for 6 

•T3554H TSR500 

1 Cyl. only. 

Cyl. (Sleeved Engine) 


7 

L957F 2 3 A 1'A 2 3 A2, U 3 A 6 

c^Solid Skirt 

P1116 PB816(4) 

T1921H 

TX1921 



- 3 - 


A Sleeved Engine 4 Superseded 






































AI-AI Engine Parts AI-AI 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


ALLIS CHALMERS—Continued 


8 


—(2 Cyl.)—HD5, HD5B 
—(3 Cyl.)—HD7, HD7W 
—(4 Cyl.)—HDIO, HDIOW 
—(6 Cyl.)—HD14, HD19H 

(GM 71 Diesel Engine) 


SI 970 None 

AS1970 Used 

6*30° Seat 
SI 834 
AS1834 
cf 45° Seat 
S1834A 

cf Assy. of 1 Valve 
and 2 LK127 


G680 IS264 

c?3Vs" Long <730° 

IS264+10 
45° ^IS212 

tfl.625" O.D. 

IS244 

cf 1.635" O.D. 

K08AT 


VS525 LK127 


9 


—(4 Cyl.)WD45 After Engine 146607 


RC15A 


SI 627 VI628 
AS1627 


G534 G421 I SI 03 

IS263H 
K09BR 


IS165 

K013 


VS513 


LK203 


RC21A 


10 


1939-54—(4 Cyl.)—WC, WF Tractors; W25 Power Unit; W Speed Patrol After No. W84247; WD 


SI 627 
AS1627 


VI628 


G534 G421 


IS103 I SI 65 

IS263H KOI 3 

K09BR 


VS513 LK203 


RC21A 


11 


1934-42—(4 Cyl.)—U, UC, IU, UM, M, Tractors; U40 Power Unit; 42, M, WM Road Graders 


S764 


V 765 


G421 G421 


I SI 09 
K013B 


I SI 30 
K018 


VS526 LK41 


12 


1933-38—(4 Cyl.)—W, WF, W25, Power Unit to No. W84247 


S917 


V918 


G421 G421 


I SI 03 

IS263H 

K09BR 


I SI 65 
KOI 3 


VS52S LK41 


13 


1955-62—(6 Cyl.)—HD16, HD16A, HD16AC, HD21 (Buda 6DC844, 6DCS844 Eng. Diesel) 


S2041 


V2042 


G730 G730 


KO20 


I SI 40 
K022 


VS708 LK201 


14 


1956-59—(6 Cyl.)—WD45, D17, D Grader (Buda 6BD230 Diesel) 


S2062 


V2063 


G703 G703 IS266 


I SI 04 
KO10 


VS706 LK238 

VS707 

cfUsed with Rotocap 


RC72A 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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AI-AI 


Engine Parts 


AI-AI 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


ALUS CHALMERS—Continued 


8 

SL5359A C1097F(B) 4 >/ 4 3 3 ft 4-Vi,2-ft 

cTSIeeve has one row of elongated holes. 

Note: Piston supplied finished Std. only. 

Chrome Top Ring. 

Oversize O.D. Sleeve Assy. SL5359A +5, +10, +20, +30 
SL5359F ^Sleeve only. One row of elongated holes 
SL5359F+5 .005" oversize O.D. 

SL5359F+10 .010" oversize O.D. 

SL5359F+20 .020" oversize O.D. 

SL5359F+30 .030" oversize O.D. 

P1141 PB779(6) 

PB808 

cf .040" U. 
in I.D. 

•Set services 1 Cyl. 
3 for 3 Cyl., 4 for 
(Sleeved Engine) 

•T7201 H 

S. 

only. Order 2 for 2 Cyl., 

4 Cyl. and 6 for 6 Cyl. 


9 

4" Std. Diam. 3- Yb, 1-ft 

SA204 4 Vs 2 2 ft 2- 3 ft,1-14,1- 

cTConversion to 4’/a" Bore—6.8 to 1—Compression 
for gasoline Engines converted 
from 4 to 4 Vi" stroke 

AVa 3-ft,2-ft 

4 !/8 3-ft, 1 - 3 /l6 

4 Vi 3-ft,1 -/ 4 

P913 

Va 

AT1098H TS1098H 

TSR400 

AT7690H TSRD412 

AT7621H TSRD412 

AT7844H TSRD412 

AT7772H TSRD412 


10 

SA32 C913F(B) 4 2ft 3- Vi, 1-ft 

cf Concave head piston 

SA56 C1006F (B) 4 2ft 3- Vi, 1-ft 

c^Flat head piston 

SA150 L909F 4 2ft 3-/a, 1-ft 

cf Flat head piston 5.5 to 1 Compression 
SA165 4 Yb 2Vb 2-Vi, 1-ft,1- 

c?To convert to 4 Yb" bore diameter. Chrome top ring— 

4" stroke. When converted to 4 Vi" stroke use SA204 Ass> 
SA198 4 2'/ 2 3-Vi, 1 -ft 

cfAssy. with 1" Full Floating Pin for Bushed Rods 
(Alum. Piston) 

P913 

ft 

f. 

PI 225 

AT1098H TS1098H 

TSR400 
AT1098H TS1098H 

TSR400 
AT1098H TS1098H 

TSR400 

AT7622H TSRD412 

AT1098H TS1098H 

TSR400 

FP1208 

11 

AVa 3-VU, 1 - !4 

4% 3-VM-J4 

4'/ 2 2-%, 1- 14 

4 V4 3-%, 2- !A 

PB737(4) 

T1600 

Til 53 

AT1663 TSR450 

T1701 TSR450 


12 

SA32 C913F (B) 4 2ft 3-/s, 1-ft 

cfConcave head piston 

SA56 C1006F (B) 4 2ft 3-14,1-ft 

cfFlat head piston. Suitable for 

72 octane gasoline 

P913 

AT1098H TS1098H 

TSR400 
AT1098H TS1098H 

TSR400 


13 

5 /4 3 3 /4 3-/8, 2-/4 

SOI64 ^ Wet Sleeve only. Flange O.D., 6ft" 

RG164 =^2 Sleeve Gasket. (2 per sleeve) 

S0182-^jWet Sleeve with Firewall. Flange O.D. 6ft" 
(W/2 RG164 Gaskets) 

P1134 PB827 (6) 

AT7535H TSRD525 


14 

3Vu 3-%,2-Mt 

PB830 (6) 

AT7708H TSR343 

FP1210 


- 5 - 


A Sleeved Engine 


4 Superseded 































AI-AI ="Si"e **rH AI-AI 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


ALLIS CHALMERS—Continued 


15 

—(4 Cyl.)—R, RC 



16 

—(4 Cyl.)—B15, B125, G138 Engs.; H, D-10, D 

-12 (10 Eng.) 


17 

—(6 Cyl.)—W230, D230 Engs. 



18 

—(4 Cyl.)—D15D, HD3 (175 Diesel Eng.) 



19 

_ —(6 Cyl.)—D17 Diesel; D19-1962; Combines / 

V, B, R (6DA-262 Eng.) 


20 

—(6 Cyl.)—D19D (DA262 Eng.) 



21 

—(6 Cyl.)—D19G, D19LPG (G262 Gas Eng.) 



22 

—(4 Cyl.)—W25, W201, G226, W226 Engs.; D1 

17 Gas (17 Eng.) 


23 

—(4 Cyl.)—M, UM 



24 

—(4 Cyl.)—U, 1U 



25 

.... —(4 Cyl.)—K 



26 

—(6 Cyl.)—HD16, HD21, HD166, TS260, Diese 

1 


27 

—(4 Cyl.)—E60, E563 Engs., KO 



28 

—(4-6 Cyl.)—ES563 (4 Cyl.), L844 (6 Cyl.) 



29 

.... —(6 Cyl.)—L 



30 

—(6 Cyl.)—HD16A, HD16AC, (HD844 Eng.); H 

D21 (HDS844 Eng.) 


31 

—(6 Cyl.)—AC 16000, AC21000 Engs. (Diesel) 




A Sleeved Engine ♦ Superseded — 6 — 











































Engine Parts 


AI-AI 


AI-AI 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


ALLIS CHALMERS—Continued 


15 

3% 2- '/a, 1-7 k 

3 7e 3-'/a, l-Tia 


aT1319 TSR337 

AT1320H TS1320H 

TSR337 


16 

3 Vb 3-/a, I- 3 /,6 


AT1320H TS1320H 

TSR337 


17 

37k 3-'/.,2-% 


T7708H TSR343 


18 

37",6 3-'/a, 2-7k 


T7922H TSR356 


19 

3% 3- '/a, 2-7w 


T7828H TSR356 


20 

37w 3-7 j, 2-7k 


T7966H 


21 

3V,6 3- / 8 , 2-3/ 16 


T7959H TSR356 


22 

4 3- Vs, 1-Vi6 


AT1098H TS1098H 

TSR400 


23 

4 7s 3-Ma, 1 - V* 

4 Vi 2-%, 2- '/« 

4'/, 3-%, 2- '/ 4 


Til 53 

AT1663 TSR450 

AT1701 TSR450 


24 

4 /j 3- 5 /&, 2- Va 


T1701 TSR450 


25 

cn ^ 

£ 

CO CO 

1 1 

1 1 


T1082 

T1760 


26 

5 Va 1-%2, 2-14,2- 

14 

T7907 


27 

514 3- 3 /,6, 1-/ 4 


AT1784 


28 

5/4 3-3/6, 1-/4 

•T7788H services 4 
Order 2 for 4 Cyl. 

•T7788H 

> Cyls. 

and 3 for 6 Cyl. 


29 

5 '/< 3-7,6,1 - '14 


T1796 


30 

5/4 3-/8,2-/4 


AT7535H TSRD525 


31 

5/4 3-/8,2-/4 

5/4 2-/8,2 

1-/4 

T7535H TSRD525 

T7907 



— 7 “ ▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
















































All-All Engine Parts All'All 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 

TM-—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


AUSTIN 

1 (Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


AUTOCAR TRUCK 


1 

1946-48—(6 Cyl.)—DC100DN, DCIOOTN 

(See Cummins NH Listing for Parts) 



2 

1942-59—(6 Cyl.)—C70S, C70TS, U70S, U70TS, C804< 
(501 Eng.) 

SI 608 VI769 G373 G373 IS219 KO20 

cf 2 Vt" head IS225 

VI611 c?.015" O/S 

cf2Vw" head 

SCI 791 G601 K018U 

cf Vi" Stem 

4, C90, C90T, U90, U90T, C90D, C9< 

7S546 LK201 RC1A 

VS551 

cf Used with Rotocap 

)64, C7064S 

TM63 

3 

1935-42—(6 Cyl.)— N, NT, NF, UN, UNT, UNF, NFS, 21 
6X2DF, 6X2UN, 6X4DF, 5Va-l IT (- 

SI 608 VI611 G373 G373 IS219 KO20 

cfSingle cf2'/w" head IS225 

Groove d\015" O/S 

K018U 

SCI 791 G601 

cf Vi" Stem 

rR, DH, UDF, 4DF, 6N, 6UN, 2UTR, 4 
404 Engine) 

VS546 LK201 RC1A 

VS551 

cfUsed with 

Rotocap 

X4N, 4XDF, 

4 

1940-53—(6 Cyl.)—C70, C70D, C70T, U70, U70T, C80, 
C7064, C8062, U8062, NF, 3TR, ' 
(447 Engine) 

SI 608 VI611 G373 G373 IS219 KO20 

cf2Vfe" head IS225 

cf.015" O/S 

SCI 791 G601 K018U 

cf Vi" Stem 

VI769 

cf 2 Vs" head 7 M " stem 

, C80D, C80T, U80, U80D, U80T, TS, 
ITR, S, 6X2NF, UNF, 3UTR, US, 6X2 

VS546 LK201 RC1A 

VS551 

cfUsed with Rotocap 

UTS, C7044, 
!UNF, 4X4N 

TM63 

5 

1941-53—(6 Cyl.)—C40, U40, C40T, U40T, C40D, U4C 
C45T, U45, U45T, U4062 (377 En< 

SI 609 G373 G373 IS222 K017B 

cf Vw" Stem KOI 5 

SCI 792 G601 

cf Vi" Stem 

>D, C50, U50, C50T, C50D, C4062, < 

line) 

LK201 RC1A 

VS551 

cfUsed with 

Rotocap 

Z4064, C45, 

TM63 

6 

1940-50—(6 Cyl.)—C60T, U60T, C70, U70, NFS, UNFJ 
2TR, DH, 6X2DF, 6X4DF, UDF, UN, 

SI 608 VI611 G373 G373 IS219 KO20 

<?2VW' head IS225 

cf .015" O/S 

SCI 791 G601 K018U 

cf Vi" stem 

VI769 

cf 2 Vs" head, Vu” stem 

i, C6044, C7062, C7064, U7062, U7 
2UTR, 6X2UN, 4X4DF (408 Engine) 

VS546 LK201 RC1A 

VS551 

cfUsed with 

Rotocap 

064, DF, N, 

7 

1940-50—(6 Cyl.)—DC 100, DC100T, DC100D, DC 1004 
DU10064 

(See Cummins HB6 listing for parts) 

4, DC 10062, DC 10064, DU100T, 

DU 10062, 

8 

1937-40—(6 Cyl.)—A, UA, CIO, U10, C10T, U10T 

(See Hercules JXB listing for parts) 



9 

1937-40—(6 Cyl.)—B, UB, C20, U20, C20T, U20T 

(See Hercules JXC listing for parts) 




A Sleeved Engine ^ Superseded — 0 — 

























































Au-Au 


Engine Parts 


Au-Au 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


AUSTIN 

1 (Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


AUTOCAR TRUCK 


1 

(See Cummins NH Listing for Parts) 




2 

SL130F —'/»" L720F 4'/i 3% 3-'/a, 1 -Vi* 

SL630F— d’T-Slot Type 

4 'A 3- 3 A, 1-'/ 4 

P697 PB682 (6) 

T1678H TSR450 

T7739H TSRD450 


3 

SL126F—'/«" 414 3% 3-'/e, \-Vu 

SL626F— 3 /a" 

PB682(6) 

T1177H TSR425 


4 

SL126F— Vz" 414 3 5 /a 3->/ 8 , 1- 3 /i6 

SL626F— 3 /n" 

• 

PB682 (6) 

T1177H TSR425 


5 

SL122F—'/«" L774F 4 3 3- 1 

SL622F— W cfT-Slot—Cam Ground 

P276 PB682(6) 

T1176H TSR400 


6 





7 

(See Cummins HB6 listing for parts) 




8 

(See Hercules JXB listing for parts) 




9 

(See Hercules JXC listing for parts) 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 













































Au-Br Engine Parts Au-Br 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


AUTOCAR TRUCK—Continued 


10 

1939-40—(6 Cyl.)—DC 10 

(See Hercules DJXB listing for parts) 



11 

1939-40—(6 Cyl.)—DC20 

(See Hercules DJXC listing for parts) 



12 

1935-42—(6 Cyl.)—D, DT, DF, DP, DH, UD, UDT, UDP 
C40D, U40, U40T, U40D, C50, C5 
6DF, 6UD, UDFT, UPD, C4062, C4C 

SI 609 G373 G373 IS222 K017B 

(f 7 /\t," Stem KOI 5 

SCI 792 G601 

o" Vi" Stem 

, UDF, RL, RLS, 1TR, 6D, RLD, 1UTR, 
OD, U50, C60, U60, U60D, RH, RHT, 
164, 6X2RL, 6X2UD, URL, URLS (358 

LK201 RC1A 

VS551 

©"Used with 

Rotocap 

C40, C40T, 

, 6RH, RHD, 
Engine) 

13 

1935-42—(6 Cyl.)—NFT, S, CE, T, TS, UT, US, 4N, UTS 
6X2UNF, 6X2NF, NF, UNF, UNFT, 

SI 608 VI611 G373 G373 IS219 K020 

©"Single ©"2VU" head K018U 

Groove 

SCI 791 G601 

d" Vi" Stem 

, 3TR, 4TR, 6NF, 6UNF, 3UTR, 4UTR 
N60C, 6-15 ViT (453 Engine) 

VS546 LK201 RC1A 

VS551 

cTUsed with 

Rotocap 

, C, 4X4NF, 


AVERY 

1 (Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


BENDIX-WESTINGHOUSE—Also Refer to Westinghouse 


1 

• • • • —(2 Cyl.)—2UE, (7.5 Cu. Ft. Compressor) 



2 

—(3 Cyl.)—3U (12 Cu. Ft.) 



3 

- —(2 Cyl.)—E (FI2 Air Comp.) TU-Flo 500 




BRIGGS & STRATTON 


1 

—(1 Cyl.)—N, NP, NPR-4D, NPR-6, NPR1-391 

S2071 S2071 KOI CP KOI CP 

5, NS, NSPR-1.6, NSPR6, 6HF, 6HFB, 6A-H, 6H 

LK267 

2 

- —(1 Cyl.)—5S, Wl, WIPR-6, WIPR-1.6, WMB, 1, IPR-6, IPR-1.6, IBP, U, WM, 6S, 6SFB, 6SR6 

3 

—(1 Cyl.)—8, 8F, 8FB, 8FBC, 8FBP, 8FBPC, 8P, 

S2071 V2073 KOI CP KOI CP 

©"Except Type Nos. 108528-536-541 

8R6 

LK267 


4 

—(1 Cyl.)—9, A, AGR, AP, AR, ARG, FH, FHI, FJI, FJ2H, H, L, M, S 


5 

—(1 Cyl.)—9, L, LA, M, MC, MH, MS, S, SC, T, Y 


6 

—(1 Cyl.)—6BHS, 60,000 Series 




A Sleeved Engine f Superseded 
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Au-Br 


Engine Parts 


Au-Br 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


AUTOCAR TRUCK—Continued 


10 

(See Hercules DJXB listing for parts) 




11 

(See Hercules DJXC listing for parts) 




12 

SL122F—’/«" L774F 4 3 3-1-% 

SL622F—Vfe" cTT-Slot—Cam Ground 

P276 PB682 (6) 

T1176H TSR400 


13 

SL130F— V»" L720F 4 </i 3% 3-'/ 8 ,1-% 

SL630F—cfT-Slot Type 

P697 PB682(6) 

T1678H TSR450 



AVERY 

1 (Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


BENDIX-WESTINGHOUSE—Also Refer to Westinghouse 


1 

Cl 093 F 2'Ai *'/n 4- >/a 


T7591 


2 

2 4-'/« 


T7540 


3 

2Vi 3- 3 4, 2- i/s 


T7691 



BRIGGS & STRATTON 


1 

2 

2-*/n, 1- 3 /i6 


T1321 


2 

2 

2-34, 1^ 6 


T1321 


3 

2'A 

2-1/8,1-3/16 


T1357 


4 

2Va 

2- l /8,1-'/8 


T1322 


5 

2'A 

2-/8, 1-3/16 


T1357 


6 

2 s Ai 

2-34, 1-3/6 


T76S12 

cf For Alum. 

Cyl. 



- n - 
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Engine Parts 


Br-Bu 


Br-Bu 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


BRIGGS & STRATTON—Continued 


7 

—(1 Cyl.)—8B, 8BH, 8BHA, 80,000 Series (Alu 

m. Cyls.) 


8 

—(1 Cyl.)—PB 



9 

—(1 Cyl.)—14, 14B, 14BC, 14C, 14F, 14FB, 14 
V2083 K06CR K06CR 

FBC, 14FBL, 14FBPC, 14FBP, 14P, 14 

LK266 

IPC, 14R6 

10 

—(1 Cyl.)—B, BL, BLP, BR, BP, BRL, BR6 



11 

—(1 Cyl.)—K, R, RC, RH, RL, W 



12 

—(1 Cyl.)—Q, Rl, R2 



13 

—(1 Cyl.)—141,000 & 143,000 Series 

K06 K06 



14 

—(1 Cyl.)—23, 23B, 23BC, 23C, 23FB, 23FBP, 

S2074 V2076 K06CR K06CR 

S2074 

£2074-V2076 are dimensionally interchangeable 

23FBPC, 23P, 23PC, 23R6, 23R6D 
LK266 


15 

—(1 Cyl.)—Z, ZH, ZP, ZK, ZZ, ZZP, ZZR6, 19, 

23 



BROCKWAY TRUCK 


1 (Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


BUDA ENGINE 


1 

—(4 Cyl.)—4BD-153 Diesel 

S2062 V2063 G703 G703 IS266 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

cTUsed with Rotocap 


2 

—(6 Cyl.)—6B-230 

S2035 V2036 G703 G703 IS150 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

cf Used with Rotocap 


3 

—(6 Cyl.)—6BD-230 Diesel 

S2062 V2063 G703 G703 IS266 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

c^Used with Rotocap 


4 

- —(4 Cyl.)—4B-153 

S2035 V2036 G703 G703 IS150 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

cTUsed with Rotocap 



A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Br-Bu 


Engine Parts 


Br-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BRIGGS & STRATTON—Continued 


7 

2% 2-Aj, 1-% 


T76S93 


8 

2'A 2-Aj 


T70S54 


9 

2% 2- '/a, 1-V, 6 

2 Va 2-Vfc,1 


T1329 TSR262 

T7476 TSR262 


10 

2 V, 2 -'/«, 1-VU 

2 s /s 2-V4 j, 1-y, 6 


T1329 TSR262 

T7476 TSR262 


11 

2% 2- '/a, 1-V.6 


T1332 TSR275 


12 

2% 2- '/s, 1 - Vb 


T1331 TSR275 


13 

2 3/4 2-^4, 1-3/16 


AT7876 


14 

SL606F— 3/42" 3 2- 1/ 8 ,1-3/6 


T1355 TSR300 


15 

3 2- '/a , 1-y 6 

3 2- , /i I 1-M« 


T1355 TSR300 

T7477 TSR300 



BROCKWAY TRUCK 

1 (Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


BUDA ENGINE 


1 

3 7 /i6 3- Ye, 2- 3 /i6 

PB830(4) 

AT7010 TSR343 

FP1210 

2 

3Vi6 3- A, 2-V,« 

3 7 /t 6 1- 3 /fe, 2-A, 

2-% 

SA201 3»/i« 2™Aa 3- A, 1- A 

d’To convert to 3 W bore 

3 VU 3- 3 /n,1-'A 

3 A 3- '/«, 1-14 

PB830 (6) 

•T7866H Set servic 
(Sleeved Engine) 

AT7059H TSR343 

AT7060H TSRD343 

•T7866H TSR356 

es 2 Cyls. Order 3 sets. 

AT7809H TSRD356 

AT1999H TSR350 

FP1210 

3 


PB830(6) 


FP1210 

4 

3y w 3-A, 1-VU 

3 7 At 1- 3 A2,2-V» 

2-Vk 

SA201 3VU 2 !5 X. 3- A, 1- A 

d’To convert to 3W Bore 

3>At 3- 3 /a, ,1 - A 

3 A 3- A, 1- A 

PB830 (4) 

•T7866H Set servic 
(Sleeved Engine) 

AT7057H TSR343 

AT7058H TSRD343 

•T7866H TSR356 

;es 2 Cyls. Order 2 Sets. 

AT7794H TSRD356 

AT7552H TSR350 

FP1210 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 










































Bu-Bu 


Engine Parts 


Bu-Bu 


Year 
Line No. of 
No. Cyls* 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


BUDA ENGINE—Continued 


5 

—(4 Cyl.)—HMR173 



6 

—(4 Cyl.)—H173, HM173 
—(6 Cyl.)—HP260, HM260, H260 

S696 V697 G396 G397 IS136 IS165 

KOIOA KOI 3 

VS499 LK77 

cfTo Eng. 235129—Straight Type 

VS675 

cTAft. Eng. 235130—Tapered 


7 

- —(4 Cyl.)—4D-186 



8 

- —(4 Cyl.)—4DT186, 4DT196, 4DT212, 4DTC196, 4DTC212, 4DTM196, 4DTM21 

4LD196 | 

2, 4LD186, 

9 

—(6 Cyl.)—6DT278, 6DT294, 6DT317, 6DTM3 

17 (Diesel) 


10 

- —(4-6 Cyl.)—4B-182, 6B-273 

S2035 V2036 G703 G703 IS150 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

cfUsed with Rotocap 


11 

—(4 Cyl.)—4BD-182 Diesel 

S2062 V2063 G703 G703 IS266 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

cfUsed with Rotocap 


12 

—(6 Cyl.)—6BD-273 Diesel 

S2062 V2063 G703 G703 IS266 IS104 

K06 KOIO 

VS706 LK238 RC72A 

VS707 

c^Used with Rotocap 


13 

- —(4 Cyl.)—H199, HM 199 

—(6 Cyl.)—H298, HP298, HM298 

S696 V697 G396 G397 IS136 IS165 

KOIOA KOI 3 

VS499 LK77 

c?To Eng. 235129—Straight Type 

VS675 

cTAft. Eng. 235129—Tapered 


14 

—(4 Cyl.)—CU, CTU, WTH, WTU 



15 

—(6 Cyl.)—HM298R, HPM298, HPM298R, K, K 

315 


16 

- —(4 Cyl.)—H205, HP205, HM205, HP234 

S696 V697 G396 G397 IS136 IS165 

KOIOA KOI 3 

VS499 LK77 

d'To Eng. 235129—Straight Type 

VS675 

o' Aft. Eng. 235129—Tapered 


17 

• 

—(4 Cyl.)—H217, HM217, HP217 

S696 V697 G396 G397 IS136 IS165 

KOIOA KOI 3 

VS499 LK77 

cfTo Eng. 235129—Straight Type 

VS675 

cfAft. Eng. 235129—Tapered 


18 

—(4 Cyl.)—HM211 



19 

—(6 Cyl.)—H326, HP326, HM326 

S696 V697 G396 G397 IS136 IS165 

KOIOA KOI 3 

VS499 LK77 

d”To Eng. 235129—Straight Type 

VS675 

cf Aft. Eng. 235129—Tapered 



A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


Bu-Bu 


Bu-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BUDA ENGINE—Continued 


5 

3'/i 3- '/a, 1-Vi« 


T1884H TSRD350 


6 

3Vi 3-'/., 1-% 

PB662 

(4-6) 

T1884H TSRD350 

cf4 Cyl. Set 


7 

3 5 /b 4- Vb, 2- 3 /i6 


T1449 TSR362 


8 

3 Vb 3- Vb, 2-3/, 6 


aT 1952 TSR362 


9 

3 Vb 3- V*,2-Vu 


aT 1945 TSR362 


10 

SL118F- Vs" 3 3 A 3-'/8,1-Vi6 

SL618F-% 

3% 3-'/a, 1- 3 /« 

3% 3- '/«, 2-VU 

PB830 

(4-6) 

T7061 TSR375 

oM Cyl. 

T7062 TSR375 

T1132H TSR375 

d”6 Cyl. 

FP1210 

11 


PB830(4) 


FP1210 

12 

3 V* 3-'/a, 2-% 

PB830(6) 

T1132H TSR375 

FP1210 

13 

SL118F- Vb" 3% 3-’/a, 1- 3 A 

SL618F- 3 /b" 

3Va 3 - Vs, 1-Vi6 

P793 PB662 

(4-6) 

T1467H TSR375 

cT4 Cyl. 

T1489H TSR375 

c?6 Cyl. 


14 

3 Va 2-Vk, 2-Vu 


T1473 


15 

3Va 3-’/a, 1 -Vi6 


T1489H TSR375 


16 

SL119F-i/a" 3 ,3 /6 3- !/a, 1- 3 /i6 

SL619F- 3 /b" 

P793 PB662 (4) 

T1498 TSR381 


17 

SL119F-i/a" C1086F 3> 3 /w 1 7 /a 3-VM-^ 

SL619F- 3 /fe" 

3 ,3 /i6 3- ’/a, 2- 3 /i6 

P793 PB662(4) 

T1498 TSR381 

T1500 TSR381 


18 

3 ,3 /i6 3-ft, 1- 3 /w 


T1498 TSR381 


19 

SL119F- ’/a" Cl086F 3 ,3 /i6 1 7 /a 3- Va, 1-Via 

SL619F- 3 /fe" 

3 13 /w 3- !/a, 2- 3 /i6 

P793 PB662(6) 

T1501 TSR381 

T7064 TSR381 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 



































Bu-Bu Engine Parts Bu-Bu 


Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


BUDA ENGINE—Continued 


20 

—(6 Cyl.)—HP351 



21 

—(6 Cyl.)—K325 

S706 V707 G396 G397 IS132 IS130 

K016 KOI 8 

VS498 LK77 


22 

—(6 Cyl.)—K369, K381, K393, K479, KM369, 

S706 V707 G396 G397 IS132 IS130 

KOI 6 KOI 8 

KM381, KM393, KM404, KM479 

VS498 LK77 


23 

—(6 Cyl.)—BA, BA6, BM6, BM6S, BM411, 1 
BMAR6, PA6 

JM411L, BM411R, BMA411RL, BM> 

^6, BMA6S, 

24 

—(6 Cyl.)—6DT415, 6LD415, 6LDM415 (Diesel 

1 ) 


25 

- —(6 Cyl.)—K404 

S706 V707 G396 G397 IS132 IS130 

KOI 6 KOI 8 

VS498 LK77 


26 

—(6 Cyl.)—L468, LM468R 



27 

—(6 Cyl.)—6DT468, 6DTM468, 6LD468, 6LDM 

468, 6DLMR468 (Diesel) 


28 

—(6 Cyl.)—K428, KM428 

S706 V707 G396 G397 IS132 IS130 

KOI 6 KOI 8 

VS498 LK77 


29 

—(6 Cyl.)—6DT496 



30 

—(4-6 Cyl.)—D344, D516 (Diesel) 

S2395 V2396 G871 G849 IS311 K017A 

K012T 

VS864 LK145 


31 

■r*-(4 Cyl.)—4DI344 
—(6 Cyl.)—6DAS516 



32 

—(6 Cyl.)—L525, LM525, LM525R, L0525 



33 

- —(6 Cyl.)—6DH691, 6HD691, 6LD638, 6LD691 

, 6LDM638, 6LDM691 (Diesel) 


34 

—(6 Cyl.)—6M0672 



35 

—(6 Cyl.)—6DA844, 6DAS844 

S2039 V2040 G730 G730 IS140 

K022 

VS708 LK201 



A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


Bu-Bu 


Bu-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BUDA ENGINE—Continued 


20 

3'Vk 3- 'A, 1-VU 


T1501 TSR381 


21 

3'% 3- Vi, 1-VU 


T1501 TSR381 


22 





23 

4 3-K.1-K 


T1574 


24 

4 3- Vi, 2-Vu 


T1223H TSR400 


25 

4 Vi 3-/s, 1-'/4 


Til 22 


26 

4 Vi 3-V»,1-'/4 


Til 22 


27 

4 V4 3- Vs, 2- 3 /i6 


T1205H TSR425 


28 

4 3 /b 3- Vs, 1 - 14 

4% 2-!/8,2- 3 /i6 


Til 25 TSR437 

T1895 TSR437 


29 

4% 1- J /fe,2-V4,2- : 

} /l6 

T1906 TSRD437 


30 

4Vfe 1.-V4, 2- '/b 

1->/fe 

PB864 

(4-6) 

•Set Services 2 Cyl 
Order 2 Sets for C 

•T7709H TSRD443 

s. only. 

>344 or 3 Sets for D516. 


31 

4% 1- 5 /k,2-'/.,2- 3 

/l6 

•T7709H services 2 

•T7709H TSRD443 

Cyl. 


32 

4 '/j 3- s /fc, 1- Vi 

d’Exc. L0525 

4/2 3-V4,1-V4,1-» 

cf L0525 

/16 

T1681 TSR450 

T1209H TSR450 


33 

4% 3- ’/a, 2- 3 /,6 


T1740H TSR475 


34 

4 7 / 8 3-V4.2-14 


T7655 TSRD487 


35 

5/4 3/4 3-/8,1-/4 Up. 

1- /4 Lr. 

S0164-5H Wet Sleeve only. Flange O.D. 6VW" 

RG164-® Sleeve Gasket (2 Used per Sleeve.) 

S0182-^> Wet Sleeve with Firewall. Flange O.D. 6 7 /a" 
(W/2 RG164 Gaskets) 

5/4 1-%, 2-/8, 

2- /4 

P1134 PB827(6) 

Top Wedge Comp. 

AT7535H TSRD525 

AT7907 

cf 
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A Sleeved Engine 


4 Superseded 










































Engine Parts 


Bu-Bu 


Bu-Bu 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


BUDA ENGINE—Continued 


36 

—(6 Cyl.)—6DC844, 6DCS844 

S2041 V2042 G730 G730 IS140 

KO20 K022 

VS708 LK201 


37 

—(6 Cyl.)—6D617, 6D909 



38 

—(6 Cyl.)—6DA779, 6DAS844, 6DC844, 6DC 
(Gas) 

:M844, 6DCS844, 6DCSM844 (Diese 

(1); 6M0779 

39 

—(6 Cyl.)—6DCM844 



40 

—(6 Cyl.)—HD845 (Diesel) 



41 

—(8 Cyl.)—8DC1125, 8DCM1125, 8DCS1125, 1 

3DCSM1125 


42 

—(4 Cyl.)—4M0645 



43 

—(6 Cyl.)—6M0893, 6M0970 



44 

—(6 Cyl.)—6DA970, 6DAS970 



45 

—(8 Cyl.)—8MO1290 



46 

—(6 Cyl.)—6D1611, 6DH1611, 6LD1611 (Diesel) 

L 


47 

- —(6 Cyl.)—6DC1879, 6DCM1879, 6DCS1879, 

PHD1879 (Diesel) 

6DCSMR1879, 6DH1879, 6DHS1879 

V 6LD1879, 

48 

—(6 Cyl.)—6DH1879, 6DHS1879, 6LD1879, PHS1879, 6DC1879, 6DCM1879 



BUICK 


1 

1963-64—(8 Cyl.)—Le Sabre 4400; Invicta, Wildcat 46( 

S2404 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

)0; Riviera 4700; Electra 225 4800 (' 

VS862 LK95 VL38 

cfOuter cfHyd. 

VS815 VP31 

dinner cf 1 1 nt. 

101 Eng.) 

2 

1963-64—(8 Cyl.)—Invicta, Wildcat 4600; Riviera 470C 

S2404 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

) (425 Eng.) 

VS862 LK95 VL38 

cfOuter d’Hyd. 

VS815 VP31 

dinner cflnt. 


3 

1962-63—(6 Cyl.)—Special V-6 4000 

S2357 V2358 None Used IS100 IS104 

S2357+4 V2358+4 KQ7 KOIO 

VS846 LK303 VL38 

cTHyd. 
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Engine Parts 


Bu-Bu 


Bu-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BUDA ENGINE—Continued 


36 

514 3Va 3-V8,1-'/4 Up. 

1- V4 Lr. 

SOI64=^1 Wet Sleeve only. Flange O.D. 6 / 16 ". 

RG164-=®i Sleeve Gasket (2 Used per Sleeve.) 

S0182^ Wet Sleeve with Firewall. Flange O.D. 6 7 /k". 
(W /2 RG164 Gaskets.) 

5!A 1- 5 /k, 2 -i/b 

2- '/4 

P1134 PB827 ( 6 ) 

Top Wedge Comp. 

AT7535H TSRD525 

AT7907 

d 


37 

5Vi 3-Vw, 2- Vi 


T1800 


38 

5/4 3- 1/8, 2- 1/4 


AT1946 TSR525 


39 

5 Vi 3-'/«, 2- Vi 

5 Vi 1-%,2-Vi,2- 

14 

AT7535H TSRD525 

AT7907 

cTTop Wedge Compression 


40 

5 Vi 1- 5 /S2,2-'/»,2- 

’/4 

T7907 


41 

5 Vi 3- Vi, 2- Vi 


AT1950 TSRD525 


42 

5/8 3- 1/8, 2- 1/4 


AT70S20 TSR562 


43 

5 Vi 3-Vi, 2-Vi 


AT70S19 TSR562 


44 

5 Vi 3- Vi, 2- Vi 


T7877H TSRD562 


45 

5 Vi 3- Vi, 2- Vi 


T70S72 TSR562 


46 

6 Vi 3-VU, 2- Vi 


T19S71 


47 

6*A 3- 3 /U, 2- Vi 


AT19S84 


48 

6 % 1-/8,2-3/, 6 ,2- 

/4 

AT74S27 



BUICK 


1 

SL124F-/8" L2078F 4Vfe 2% 2- 5 i4, 1-Vfe 

dM/a " I.D. cTPowerforged 

P1197 None Use< 
cTPress Fit in Rod 

1 T7793H TSRD418 

Note: Pumps for 1963 only 

FP1290 

d”w/o Air Cond. 

FP1289 
cTw/Air Cond. 

2 

SL127F- Vs" L2195F 4 s / 6 1 15 /i6 2 - 5 i 4 , 1-3 / 16 

SL627F- 3 /n" d”Powerforged—Has step on head 

.320" high x 3 Vs" 

P1197 None Use< 
cf’Press Fit in Rod 

1 T7971H TSRD431 

Note: Pumps for 1963 only 

FP1290 

d w/o Air Cond. 

FP1289 
d w/Air Cond. 

3 

SL616F-3^" L2171F 3Vs 1.85 2-%4, 1-Vfe 

cTPowerforged 

PI 245 None Use< 
d Press Fit in Rod 

1 T7943H TSRD362 

1 

FP1263 
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Bu-Bu Engine Parts Bu-Bu 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP*—Racing 


BUICK—Continued 


4 

— i 

1962-63—(8 Cyl.)—Special 4000, 4100 (Aluminum Eni 

S2357 V2358 G880 G880 IS100 IS104 

S2357+4 V2358+4 K07 KOIO 

i- 

gine) 

VS846 LK303 VL38 

cfHyd. 


5 

1962-63—(8 Cyl.)—Special 4300; 4000, 4100 W/High 

S2357 V2358 G880 G880 IS100 IS104 

S2357+4 V2358+4 K07 KOIO 

Performance; Skylark (Aluminum En 

VS846 LK303 VL38 

cfHyd. 

gine) 

6 

1962 —(8 Cyl.)—Le Sabre 4400; Invicta 4600; Electr 

S2273 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

a 225, 4800 

VS862 LK95 VL41 

cfOuter cfHyd. 

VS815 VP31 

dinner cflnt. 

TM315 

7 

1961 —(8 Cyl.)—Special, 4000, 4100 

S2357 V2358 G880 G880 IS100 IS104 

S2357+4 V2358+4 K07 KOIO 

VS846 LK303 VL38 

cfHyd. 


8 

1961 —(8 Cyl.)—Special 4300; 4000, 4100 w/High 

S2357 V2358 G880 G880 IS100 IS104 

S2357+4 V2358+4 K07 KOIO 

Performance 

VS846 LK303 VL38 

cfHyd. 


9 

1961 —(8 Cyl.)—Le Sabre 4400 

S2273 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

♦VS814 LK95 VL41 

VS862 cfHyd. 

cf Outer VP31 

VS815 cf Int. 

cf Inner 

TM315 

10 

1961 —(8 Cyl.)—Invicta 4600; Electra 4700; Electro 

S2273 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

225, 4800 

♦VS814 LK95 VL41 

VS862 cfHyd. 

cf Outer VP31 

VS815 cf Int. 
cf Inner 

TM315 

11 

1959-60—(8 Cyl.)—Le Sabre, Series 4400 

S2273 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

♦VS814 LK95 »VL3 

VS862 VL41 

cf Outer VP31 cfHyd. 

VS815 cf Int. 
cf Inner 

TM315 

12 

1959-60—*(8 Cyl.)—Invicta 4600; Electra 4700, 4800 

S2273 V2274 G733 G733 IS104 

KOIO 

♦VS814 LK95 fVL3 

VS862 VL41 

cf Outer VP31 cfHyd. 

VS815 cf Int. 

cf Inner 

TM315 
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Bu-Bu 


Engine Parts 


Bu-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. | 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


BUICK—Continued 


4 

L2145F 3>/ 2 Vfa 2-%4,1-Ms 

cfPowerforged, First Type, Recessed Head 
.170" deep x 2 2 %2"—To Eng. 1 -66679 
L2172F 3'/a Vfa 2-344,1 -Ms 

cfPowerforged, Second Type, Recessed Heac 
.125" deep x 2%"—Aft. Eng. 1-66679. 
(Maximum oversize on these pistons .030" 

PI 240 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

i 

) 

T7710H TSRD350 

TX7710 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1268 
cf w/Air Cond. 

5 

L2152F 3/2 V 7 /n 2- 5 /s4 > 1- 3 /is 

cfPowerforged—To Eng. 99418—Recessed 
Head—Ms" deep x 2’Ms" 

L2173F 3'/ 2 Vfa 2-3*4, 1-Ms 

cfPowerforged—Aft. Eng. 99418—Recessed 
Head—.036" deep x 2’Ms" 

(Maximum oversize on these pistons .030" 

PI 240 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

) 

T7710H TSRD350 

TX7710 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1268 
cf w/Air Cond. 

6 

SL124F- Vi" L2078F 4Vk 2'%. 2-fa^-fa 

d , 4 , /»"I.D. cfPowerforged 

P1197 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7793H TSRD418 

FP1290 

cfw/o Air Cond. 

FP1289 
cf w/Air Cond. 

7 

L2145F 31/2 1 55 /m 2- 5 /s 4 , 1-Ms 

cfPowerforged—Recessed head. 

.170" deep x 2 27 /k" 

PI 240 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1268 
cf w/Air Cond. 

8 

L2152F 314 1 27 A2 2-fa, 1 -Ms 

cfPowerforged—Recessed head 

Ms" deep x 2’Ms" 

PI 240 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1268 
cf w/Air Cond. 

9 

SL124F- Vi" L2008F 4 Vs 2'% 2-fa, 1-VU 

SL624F- 3 /fe" cfPowerforged 

P1197 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7722H TS7722H 

TX7722 TSRD412 

FP1233 

cfw/o Air Cond. 

FP1269 
cf w/Air Cond. 

10 

SL124F- Vb" L2078F 4 3 /,s 2'fa 2-fa, 1-Ms 

cf4’/s" l.D. cfPowerforged 

P1197 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7793H TSRD418 

FP1233 

cfw/o Air Cond. 

FP1269 
cf w/Air Cond. 

11 

SL124F- Vi" L2008F 4Vi 2<% 2-fa, 1-VU 

S L624F-VSj" cfPowerforged 

P1197 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7722H TS7722H 

TX7722 TSRD412 

FP1233 

cfw/o Air Cond. 

12 

SL124F- Vi" L2078F 4Vi* 2'fa 2-fa, 1 -% 

cf4Vi" l.D. cfPowerforged 

PI 197 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7793H TSRD418 

FP1233 

cfw/o Air Cond. 
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Bu-Bu Engine Parts Bu-Bu 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


BUICK—Continued 


13 

1958 —(8 Cyl.)—Special 41, 43, 46C, 46R, 48, 49, < 

S2225 V2226 G733 G733 IS250 

K09 

*9D 

VS791 LK95 +VL3 

cf Outer VL41 

VS792 cf Hyd. 

dinner 

TM315 

14 

1958 —(8 Cyl.)—Super 53, 56R; Century 61, 63, 6< 

750, 755, 756 

S2225 V2226 G733 G733 IS250 

K09 

SC, 66R, 69; Roadmaster 75, 75C, 7 

VS791 LK95 4VL3 

cfOuter VL41 

VS792 cf Hyd. 

cflnner 

r 5R; Limited 

TM315 

15 

1957 —(8 Cyl.)—Special 41, 43, 46C, 46R, 48, 49, A 

S2225 V2226 G733 G733 IS250 

K09 

19D 

VS791 LK95 +VL3 

cfOuter VL41 

VS792 cf Hyd. 

cflnner 

TM315 

16 

1957 —(8 Cyl.)—Super 53, 56C, 56R; Century 63, 66 

S2225 V2226 G733 G733 IS250 

K09 

>C, 66R, 69; Roadmaster 73, 73A, 76, 

VS791 LK95 4VL3 

c? Outer VL41 

VS792 d’Hyd. 

cflnner 

A, 76C, 76R 

TM315 

17 

1956 —(8 Cyl.)—Special 41, 43, 46C, 46R, 48, 49 

S2191 V2044 G733 G733 IS102 

K08 

VS698 LK95 +VL3 

c? Outer VL41 

VS699 d’Hyd. 

dinner 


18 

1956 —(8 Cyl.)—Super 52, 53, 56C, 56R; Century 6: 

S2191 V2044 G733 G733 IS102 

K08 

9, 66C, 66R, 69; Roadmaster 72, 73, 

VS698 LK95 +VL3 

cfOuter VL41 

VS699 d’Hyd. 

cflnner 

76C,76R 

TM314 

19 

1955 —(8 Cyl.)—Special 41, 43, 46C, 48, 49 aft. 

1142556 w/conventional transmis 

S2088 V2044 G733 G733 IS102 

K08 

engine 1142518 w/Dynaflow and 
sion 

VS698 LK95 VL2 

cfOuter cTHyd. 

VS699 

cflnner 

aft. engine 

20 

1955 —(8 Cyl.)—Special 41, 43, 46C, 46R, 48, 49 to 

w/conventional Trans. 

S2088 V2044 G733 G733 IS102 

K08 

Eng. 1142518 w/Dynaflow and to Er 

VS698 LK95 VL2 

cf Outer cfHyd. 

VS699 

cflnner 

tg. 1142556 

21 

1955 —(8 Cyl.)—Super 52, 56C, 56R; Century 61, 6 

Eng. 1058464 to 1058494 and at 
Series w/conventional Trans. 

S2088 V2044 G733 G733 IS102 

K08 

3, 66C, 66R, 69; Roadmaster 72, 76< 
: t. 1058504. Aft. Eng. 1063628 in 

VS698 LK95 VL2 

cfOuter cfHyd. 

VS699 

cflnner 

C, 76R from 
50 and 60 

TM314 
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Engine Parts 


Bu-Bu 


Bu-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BUICK—Continued 


13 

SL124 F-’/s" 
SL624F- 3 4" 

L2007F 4 Vs 2 -Vsa, 1 - 3 /, 6 

cTPowerforged—Engs. w/Dynaflow or 
Flight-pitch Trans. 

PI197 None Used 
c^Press Fit in Rod. 

T7722H 

TX7722 

TS7722H 

TSRD412 

FP1220 

d”w/o Air Cond. 

FP1220 
d^w/Air Cond. 

To Eng. 446330 
FP1222 
d”w/Air Cond. 
Aft. Eng. 446330 

14 

SL124F- Vb" 
SL624F- 3 /fe" 

L2008F 4'/. 2'Vm 2-3*4, 1 -Vi* 

cfPowerforged 

P1197 None Used 
c^Press Fit in Rod. 

T7722H 

TX7722 

TS7722H 

TSRD412 

FFM220 

d”w/o Air Cond. 

FP1220 
cf’w/Air Cond. 

To Eng. 456352 
FP1222 
cTw/Air Cond. 
Aft. Eng. 456352 

15 

SL124F- Vs" 
SL624F- 3 /k" 

L2007F 4 ’/e 2"/n 2 -Ha, 1->4 

cfPowerforged—For Engs. w/Dynaflow 

P1197 None Used 
d^Press Fit in Rod. 

T7722H 

TX7722 

TS7722H 

TSRD412 

FP1183 

16 

SL124F- Vs" 
SL624F- 3 ,k" 

L2008F 4 Vi 2"/n 2-3*4,1-34 

cf Powerforged 

P1197 None Used 
d”Press Fit in Rod. 

T7722H 

TX7722 

TS7722H 

TSRD412 

FP1183 

17 

SL122F- Vb" 
SL622F- 3 /i 2 ,/ 

L1082F 4 2'Vn 2-Vu, 1-34 

cfFor Engs. w/Dynaflow Trans. 

LI 081F 4 2 'At 2-3*4, 1 -34 

cfFor Engs. w/Conventional Trans. 

P1180 None Used 
cTPress Fit in Rod. 

T7526H 

TX7526 

TS7526H 

TSRD400 

FP1173 

18 

SL122F- Vi" 
SL622F- 3 /k" 

L1083F 4 2.3 2-3*4,1 -34 

P1180 None Used 
cTPress Fit in Rod. 

T7526H 

TX7526 

TS7526H 

TSRD400 

FP1173 

19 

SL116F- Ye" 
SL616F- 3 /k" 

L1042AF 3Va 2'A 2-3*4, 1-34 

c?For Engs. w/Dynaflow Trans. 

L1041AF 3% 2% 2-3*4,1-34 

cfFor Engs. w/Conventional Trans. 

PI179 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7551 H 
TX7551 

TS7551 H 
TSRD362 

FP1133 

WS239 

20 

SL116F- Vs" 
SL616F-W' 

L1042F 3 5 /s 2'A 2-Vu, 1- 3 /i6 

d”For Engs. w/Dynaflow Trans. 

LI 041F 3Vb 2 5 /fe 2-Vsa, 1- 3 /, 6 

d For Engs. w/Conventional Trans. 

P1137 None Used 

T7551 H 
TX7551 

TS7551 H 
TSRD362 

FP1133 

WS239 

21 

SL122F-’/ 8 " 

SL622F- 3 /&" 

L1040AF 4 2% 2-3*4,1-34 

P1180 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T7526H 

TX7526 

TS7526H 

TSRD400 

FP1133 

WS239 


- 23 - 


A Sleeved Engine t Superseded 




























Ill-Ill Engine Parts BlI'BlI 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


BUICK—Continued 


22 

1955 —(8 Cyl.)—Super 52, 56C, 56R; Century 61, 

Eng. 1058464 and from Eng. 1058 
Series w/conventional Trans. 

S2088 V2044 G733 G733 IS102 

K08 

63, 66C, 66R, 69; Roadmaster 72, i 
494 to 1058504. To Eng. 1063628 ii 

VS698 LK95 VL2 

cfOuter cfHyd. 

VS699 

dinner 

76C, 76R to 
n 50 and 60 

TM314 

23 

1954 —(8 Cyl.)—40 Special; 41D, 46C, 46R, 48D, 4 

S2043 V2044 G733 G733 IS150 

K06 

9 

VS698 LK95 VL2 

cfOuter cfHyd. 

VS699 
cf Inner 


24 

1954 —(8 Cyl.)—50 Soper, 52, 56C, 56R; 60 Centur 

76RX,100 

S2043 V2044 G733 G733 IS150 

K06 

y, 61, 66C, 66R, 69; 70 Roadmaster, 

VS698 LK95 VL2 

cfOuter cfHyd. 

VS699 
cf Inner 

72R, 76CX, 

TM314 

25 

1953 —(8 Cyl.)—40 Special; 41, 41D, 45R, 46C, 481 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

) 

VS594 LK95 VL1 

cfOuter cfHyd. 

VS595 
cf Inner 

cfFor Cars w/Dynaflow Trans. 

VS398 

cfOuter 

VS399 
cf Inner 

cfFor Cars W/Conv. Trans. 


26 

1953 —(8 Cyl.)—50 Super; 52, 52X, 56C, 56R, 59; 3 

S2009 V2010 G725 G725 IS150 

K06 

fO Roadmaster, 72R, 72RX, 76C, 761 

VS698 LK95 VL2 

cfOuter cfHyd. 

VS699 
cf Inner 

*, 76X, 79R 

27 

1951-52—(8 Cyl.)—Special 41, 41D, 45R, 46, 46C, 46! 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

S, 48, 48D; Super 51, 52, 56, 56C, 5 

VS594 LK95 VL1 RC26A 

cfOuter cfHyd. 

VS595 
cf Inner 

cfFor Cars W/Dynaflow Trans. 

VSSSS^ Outer—W/Conv. Trans. 
VS399=^ Inner—W/Conv. Trans. 
VS631^s Outer—used W/Rotocap 
VS632^ Inner—used W/Rotocao. 

6R, 56S, 59 

28 

1949-52—(8 Cyl.)—Roadmaster 71, 72, 72R, 73, 76C, 

S881 V945 G407 G407 IS101 IS113 

AS1677 K08 K016B 

76R, 76S, 79 

VS594 LK95 VL1 RC26A 

cfOuter cfHyd. 

VS595 
cf Inner 

VS631^i Outer—used W/Rotocap 
VS632^ Inner—used W/Rotocap 


29 

1950 —(8 Cyl.)—Super 51, 52, 53, 56C, 56R, 56S, 5' 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

9 

VS594 LK95 VL1 RC26A 

cfOuter cfHyd. 

VS595 
cf Inner 

VS631^£i Outer—used W/Rotocap 
VS632-^j Inner—used W/Rotocap 



A Sleeved Engine 


4 Superseded 
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Engine Parts 


Bu-Bu 


Bu-Bu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BUICK—Continued 


22 

SL122F- Vb" 
SL622F- 3 /k" 

LI 040F 4 

2 3 /l6 

2- 5 i4, 1-V.6 

P1133 

None Used 

T7526H 

TX7526 

TS7526H 

TSRD400 

FP1133 

WS239 

23 











SL116F- 

SL616F- 3 /k" 

LI 042 F 3V» 2'/« 2- s 4a, 1-Ms 

cfFor Engs. w/Dynaflow Trans. 

LI 041F 3 5 /b 2% 2- 5 44,1-% 

cfFor Engs. w/Conventional Trans. 

P1137 

None Used 

T7551 H 
TX7551 

TS7551 H 
TSRD362 

FP1133 

WS239 

24 

SL122F- Vs" 
SL622F- 3 /k" 

LI040F 4 

2 VU 

2-*4, 1 - 3 /l6 

P1133 

None Used 

T7526H 

TX7526 

TS7526H 

TSRD400 

FP1133 

WS239 

25 

SL109F- Vb" 
SL609F- 3 /k" 

L988F 3 3 /6 

cfCam ground type 

2.384 

2- 3 /k, 2- 3 /,* 

P676 

None Used 

T7409H 

TX7409 

TS7409H 

TSRD318 

FP1114 

WS184 

26 

SL122F- Vs" 
SL622F- 3 /k" 

L989F 4 

cf Cam ground type 

2 37 i4 

2-%4, 1- 3 /l6 

P1133 

None Used 

T7526H 

TX7526 

TS7526H 

TSRD400 

FP1133 

WS239 

27 

SL109F-'/a" 

SL609F- 3 /fe" 

L988F 3 3 /i6 

d’Cam ground type 

2.384 

2- 3 /k, 2- 3 ^6 

P676 

None Used 

T7409H 

TX7409 

TS7409H 

TSRD318 

FP1114 

WS184 

28 

SL113F- Vb" 
SL613F- 3 ^" 

L801NF 3 7 /i« 

cTSteel Belted 

2 2 % 

2- 3 /fe, 2-VI6 

P938 

None Used 

Til 06 
TX1106 

TSRD343 

FP1090 

WS184 

d 7| 1949 

FP1114 

WS184 

cf 1950-52 

29 

SL109F- ’/a" 
SL609F- 3 /k" 

L988F 3 3 /6 

cTCam ground type 

2.384 

2-^, 2-*/6 

P676 

None Used 

T7409H 

TX7409 

TS7409H 

TSRD318 

FP1114 

WS184 
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Bu-Ca 


Engine Parts 


Bu-Ca 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 

(RC) 


CAMSHAFTS 


Release 
type as 
indicated 


TM—Regular 
TP—Racing 


BUICK—Continued 


30 

1949-50—(8 Cyl.)—Special 41, 41D, 43, 43D, 46, 46D 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

, 46S 

VS594 LK95 VL1 RC26A 

cfOuter— cf Hyd. 

W/Dyna. Trans. 

VS595 

cf Inner—W/Dyna. Trans. 

VS398=^ Outer—W/Conv. Trans. 
VS399=ia Inner—W/Conv. Trans. 
VS631=^ Outer—used W/Rotocap 
VS632^ Inner—used W/Rotocap 


31 

1949 —(8 Cyl.)—Super 51, 56C, 56S, 59 w/convenl 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

fional or Dynaflow Transmission 

VS594 LK95 VL1 RC26A 

cfOuter cf Hyd. 

VS595 
cf Inner 

V/S631^ei Outer—used W/Rotocap 
VS632^j Inner—used W/Rotocap 


32 

1948 —(8 Cyl.)—71, 76C, 76S after Eng. 5192693 

S881 V945 G407 G407 IS101 IS113 

AS1677 K08 K016B 

VS594 LK95 VL1 RC26A 

cf Outer cf Hyd. 

VS595 

dinner 

VS631-ia Outer—used W/Rotocap 
VS632^t Inner—used W/Rotocap 


33 

1942-48—(8 Cyl.)—41, 46S, 51, 56C, 56S, 59, 40, 50, 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

H40, H50 

VS398 LK95 RC26A 

cf Outer 

VS399 

dinner 

VS631^ Outer—used W/Rotocap 
VS632=^i Inner—used W/Rotocap 


34 

1946-48—(8 Cyl.)—71, 76C, 76S to Eng. 5192693 
1941-42—(8 Cyl.)—60, 70, 90, H60, H70 

S881 V945 G407 G407 IS101 IS113 

AS1677 K08 K016B 

VS398 LK95 RC26A 

cfOuter 

VS399 

dinner 

VS631-sa Outer—used W/Rotocap 
VS632=^i Inner—used W/Rotocap 


35 

1939-40—(8 Cyl.)—40, 50, Special 

S837 V944 G384 G384 IS158 IS104 

K07 KOIO 

VS398 LK95 RC26A 

cfOuter 

VS399 

cf Inner 

VS631^i Outer—used W/Rotocap 
VS632=^ Inner—used W/Rotocap 


36 

1931-32—(8 Cyl.)—60 




CADILLAC 


1 

1963 —(8 Cyl.)—60, 62, 75, CC 

S2259 V2260 G745 G745 IS104 IS130 

KOIO 

VS773 LK127 VL5 

VP3(16) cf Hyd. 


2 

1959-62—(8 Cyl.)—60, 62, 63, 75, CC 

S2259 V2260 G745 G745 IS104 IS130 

KOIO 

VS773 LK127 VL5 

VP3(16) cf Hyd. 

TM256 
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Bu-Ca 


Engine Parts 


Bu-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


BUICK—Continued 


30 

L731F 3 3 A 2«4< 2-%, 2- 3 A 

cfCam ground type 

P676 None Used 

Til 05 TSRD309 

TX1105 

FP1090 

WS184 
cf 1 1949 

FP1114 

WS184 

cf1950 

31 

L731F 3% 2 2- 3 A,2- 3 /U 

<?Cam ground type 

P676 None Used 

Til 05 TSRD309 

TX1105 

FP1090 

WS184 

32 

SL113F- V»" L801NF 3 ’At 2”A 2- 3 A, 2- 3 At 

SL613F- 3 /4i" c? Steel Belted 

P938 None Used 

T1106 TSRD343 

TX1106 

FP1090 

WS184 

cf Repl. Pump 

WS143 

cf ForOrig. Pump 

33 

L731F 3 3 A 2«A* 2- 3 A,2- 3 At 

cj'Cam ground type 

P676 None Used 

Til 05 TSRD309 

TX1105 

FP1090 

WS184 

cfRepl. Pump 

WS143 

cf ForOrig. Pump 

34 

SL113F- Vi" L801NF 3 7 At 2”/n 2- 3 A, 2 -VS* 

SL613F-W' cf Steel Belted 

P938 None Used 

T1106 TSRD343 

TX1106 

F PI 090 

WS184 
cfRepl. Pump 

WS143 

d”ForOrig.Pump 

35 

3 3 /u 2- 3 /a, 2- 3 /i6 

3 3 /k 1- 3 /k,1-14 

2- 3 /l6 

P676 None Used 

Til 05 TSRD309 

TX1105 

cf 1940 

T1054 TSR309 

d”1939 


36 

3Vfe 2-/8 1-3/6 


T1025 TSR306 



CADILLAC 


1 

SL122F-L2187F 4 1 *'A* 2-K4,1- 3 At 

SL622F- 3 /4i" cfPowerforged 

P1112 None Used 
cf Press Fit in Rod. 

T7685H TS7685H 

TSRD400 

FP1299 

2 

SL122F- ’/s" L2099F 4 2 3 M 2-*Aa, 1- 3 /,6 

SL622F-3/2" cf Powerforged—Has valve clearance 

slot in head. 

P1112 None Used 
cf Press Fit in Rod. 

T7685H TS7685H 

TSRD400 

FP1256 

cf w or w/o 

Air Cond. 
WS230 ^j w/ 
Air Cond. 
WS231^aw/o 
Air Cond. 


- 2 
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Ca-Ca Engine Parts CS'CS 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM— Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CADILLAC—Continued 


3 

1958 —(8 Cyl.)—60S, 62, 75, 86 

S2259 V2260 G745 G745 IS104 IS130 

KOIO 

VS773 LK127 VL5 

VP3(16) cfHyd. 

TM256 

4 

1958 —(8 Cyl.)—70 Eldorado (Brougham) 

S2259 V2260 G745 G745 IS104 I Si 30 

KOIO 

VS773 LK127 VL5 

VP3(16) cfHyd. 

TM256 

5 

1957 —(8 Cyl.)—60S, 62, 75, 86; 70 Eldorado 

S2229 V2230 G745 G745 IS250 IS130 

K09 

VS773 LK127 See Note 

VP3(16) 

See Note 

Note: Use VL4 & TM250 to Eng. 
Nos. 42396 except 41759, 41761, 

41779,41781,41782, & 41905 to 41909. 
Use VL5 & TM256 after Eng. 42397 
and in the above Eng. Nos. 

6 

1956 —(8 Cyl.)—60S, 62, 75 

S2023 V2024 G745 G745 IS312H IS113 

•VS731 LK127 VL4 

•VS773 VP3(16) d'Hyd. 

TM250 

•Note: VS731 & TM250 used to Eng. 
Nos. 4X22787, 4XK7451, 5X473, 

5XK20, 7X1997, 7XK1264, 9X59, and 
56X70. After above Eng. Nos. use 

VS773. 

7 

1955 —(8 Cyl.)—60S, 62, 75, 86 

S2023 V2024 G745 G745 IS312H IS113 

VS731 LK127 VL4 

VP3(16) d'Hyd. 

TM250 

8 

1953-54—(8 Cyl.)—60S, 62, 75, 86 

S2023 V2024 G684 G684 IS312H IS113 

VS701 LK127 VL4 

VP3(16) d'Hyd. 

TM250 

9 

1952 —(8 Cyl.)—60S, 62, 75, 86 

SI 977 VI848 G684 G684 IS102 IS113 

K08 K016B 

VS596N LK127 VL4 

VP3(16) d'Hyd. 

TM341 

10 

1951 —(8 Cyl.)—60S, 61, 62, 75, 86 

SI 847 VI848 G684 G684 IS102 IS113 

KQ8 KQ16B 

VS596N LK127 VL4 

VP3(16) d’Hyd. 

TM341 
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Ca-Ca 


Engine Parts 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

Sto.ck No. | 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


SINGLE CYL 


WATER PUMPS 


SETS (TS) 


FP-WP 


GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


AND 

KITS (WS) 


CADILLAC—Continued 


3 

-r 

SL122F- Vb" L2053F 4 2'/n 2- 5 i4,1- 3 /i6 

SL622F- 3 /fe" cTPowerforged—Has valve clearance 

slot in head. 

P1112 None Used 
c^Press Fit in Rod. 

T7685H TS7685H 

TSRD400 

♦ FP1224 

♦ FP1243 

FP1256 

d”w or w/o Air 
Cond. 

WS231 

cfw/o Air Cond. 

WS230 
cfw/Air Cond. 

4 

SL122F- Vs" L2053F 4 2*/n 2-%4,1-lfc 

SL622F- 3 / 42" cTPowerforged—Has valve clearance 

slot in head. 

P1112 None Used 
cTPress Fit in Rod. 

T7685H TS7685H 

TSRD400 

FP1203 

WS230 

d”w or w/o 

Air Cond. 

5 

SL122F-'/«" L2020F 4 2 3 A 2- fa, 1-% 

SL622F- 3 /i" cfPowerforged 

P1112 None Used 
cTPress Fit in Rod. 

T7685H TS7685H 

TSRD400 

FP1203 

d”w or w/o 

Air Cond. 
WS230^a w/ 
Air Cond. 
WS231 -*aw/o 
Air Cond. 

6 

SL122F-'/," L2020F 4 2-fa,\ -VU 

SL622F -W r/ Powerforged 

P1112 Ngne Used 
cTPress Fit in Rod. 

T7685H TS7685H 

TSRD400 

FP1179 

WS231 

cd’w/o Air Cond. 

7 

SL119F-'/." L2028F 3 ' Vi* 2 3 /n 2-fa, 1-Vk 

SL619F- 3 /k" cTPowerforged 

P1112 None Used 
cfPress Fit in Rod. 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1179 

WS231 

8 

SL119F-'/." L2028F 3'Vu 2 3 A 2- 5 i<, 1- 3 /.< 

SL619F- 3 /k" cfPowerforged 

PI112 None Used 
cTPress Fit in Rod. 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

• FP1179 
WS231-«>For 
FP1179 
WS207-® For 

Equip. Pump 


•Note : When FP1179 is used on 1954 Cars, it is necessary to use 
Cadillac No. 1462815 Nipple & 1455348 Tee or else the 
old ones. 








9 

SL119F- Vi" L948F 3' 3 /« 2 2- 5 / t <, 1-M t 

SL619F- 3 /4" 

P1112 None Used 
cTPress Fit in Rod. 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1179 
WS231^jFor 
FP1179 
WS207-ea For 
Equip. Pump 

10 

SL119F-'/»" L948F 3' 3 /w 2 2-fa,1-Vu 

SL619F- 3 /fc" 

P1112 None Used 
cd’Press Fit in Rod. 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1179 
WS231^aFor 
FP1179 
WS207 ^sj For 

Equip. Pump 
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Ca Ca Engine Ports CS-CS 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


type as 
indicated 

TP—Racing 


CADILLAC—Continued 


11 

1950 — (8 Cyl.)—60S, 61, 62, 75, 86 

SI 847 VI848 G684 G684 IS102 IS113 

K08 K016B 

VS596N LK127 VL4 

VP3(16) d*Hyd. 

TM341 

12 

1949 —(8 Cyl.)—60S, 61, 62, 75 

SI 847 VI848 G684 G684 IS102 IS113 

K08 K016B 

VS596N LK127 VL4 

VP3(16) cf Hyd. 

TM341 

13 

1946-48—(8 Cyl.)—60S, 61, 62, 75 

S946 V947 G411 G411 IS107 K017D 

K012C 

VS369 LK83 


14 

1937-42—(8 Cyl.)—60S, 61, 62, 63, 65, 67, 72, 75 

S946 V947 G411 G411 IS107 K017D 

K012C 

VS369 LK83 



CASE TRACTOR 


1 

—(4 Cyl.)—V, VC, VI, VO 

SI 601 VI603 G515 G515 IS316 IS104 

K05B KOIO 

AS2006*a Use W/Rotocap 

VS584 LK200 

RC40A 

LK238 


2 

• • • • —(4 Cyl.)—MCM Pick Up Baler 



3 

- —(4 Cyl.)—75 Combine (125 Eng.); 200 Series 

(G126 Eng.) 

I 


4 

—(4 Cyl.)—VA, VAC, VAI, VAO, VAH, VAS, i 

SI 925 VI926 G673 G673 IS322H IS100 

AS1925 K07 

Combine K2 

VS549 LK127 4RC51A 

VS677 RC117A 

cTUsed with RC51A 

VS877*^i Used with RC117A 


5 

—(4 Cyl.)—R, RC, RO, FC16, Aft. Ser. No. 422 
(Waukesha FC) 

S960 V961 G458 G458 IS227 IS227 

K07 K07 

AS1830 

5000; Combine C, Prairie 8-10-12 Ci 

VS405 LK129 RC30A 

VS611 

cTUsed W/Rotocap 

it, K, 12 Cut 

6 

—(4 Cyl.)—K, K Combine 



7 

• • • • —(4 Cyl.)—300B, 310, 400B (Liquid Propane G 

AS1925 VI926 G673 G673 IS322H IS100 

K07 

as—G148 Engine) 

VS549 LK127 RC117A 

VS877 

cf Used with Rotocap 


8 

—(4 Cyl.)—300B, 310, 31OC, 311, 312, 320, 35 
—G148 Engine) 

SI 925 VI926 G673 G673 IS322H IS100 

AS1925 KQ7 

£0B, 400B, 420B (Gasoline, Distillate 

VS549 LK127 RC117A 

VS877=^j Used with Rotocap 

or Kerosene 


A Sleeved Engine ^ Superseded — 30 — 


























































Engine Parts 


Ca-Ca 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CADILLAC—Continued 


11 












SL119F-'/ 8 " 

SL619F-3/2" 

L947F 

3i3/,6 

2 

2-3/4, 1-3/6 

P1112 None Used 
d”Press Fit in Rod. 

T1974H 

TX1974 

TS1974H 

TSRD381 

FP1179 
WS231^aFor 
FP1179 
WS207=^j For 
Equip. Pump 

12 

SL119F-’/ 8 " 

SL619F-3/2" 

L904NF 

3’ 3 /,6 

2 

2-3/4, 1-3/6 

PI 088 

PB814(8) 

T1974H 

TX1974 

TS1974H 

TSRD381 

FP1179 

WS231 ^ For 
FP1179 
WS207=^t For 
Equip. Pump 

13 



SI/ 


2-5*4,1-M« 

P883 

PB749(8) 

T1877 

TSRD350 

FP1121 

WS63A 

cTlncl. Brgs. 

14 

SL114F-i/ 8 " 

SL614F-3/2" 


3/2 

3’/2 

2 7 /n 

1- 3 /2, 1-»/8, 
2-3/2 

2- 1 / 8 , 2 - 3/2 

P883 

PB749(8) 

Til 03 

Til 02 

TSRD350 

TSR350 

FP1121 

WS63A 

cTlncl. Brgs. 


CASE TRACTOR 


l 


L974F 3 

cfSteel Belted 


3-1/8, 1-'/4 


P615 PB726(4) 


4T1183H 
aTXI 183 


TS1183H 

TSR300 


3- 3 /fe, 1-3/6 


T1865H TS1865H 

TSR300 


3 

4 


3/8 


3-3/2, 1-1/4 


T7751H TSRD312 


SA154 Cl094F 3 !4 23/, 6 3-i/ 8 ,1-!/4 

SA166 3 3/ 8 23/6 3-'/a, I- 1/4 

d”To convert to 3 3 /8" Bore Diameter—Alloy Piston 

3 5 /,6 3- ’/a, 1-3/6 

3 3 / 8 2-3/j, 2-3/6 

3 3/8 3-3/2, 1 -3/6 

3 7 /l6 3-3/2, 1-3/6 


PI 086 PB726(4) 


AT1910H 

AT7122H 


TSR325 

TSR337 


4T7629H TSR331 
AT7842H TSRD337 
4T7662H TSR337 
4T7742H TSRD342 


SL110F— Vt" C943F 
SL610F— 3 / 2 " 


3'/4 I 3 / 2- I/, 1-3/6 


P943 PB751 (4) 


T1154H TSR325 


3'/4 


2 - 1 / 8 , 1 - 3/6 


T1154H TSR325 


3 3/8 


3-3/2, I-I/4 


PB726(4) 4T7750H TSR337 


3 3/8 


3-3/2, 1-'/4 


PB726(4) 


AT7750H TSR337 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 




































Ca-Ca 


Engine Parts 


CS'Cs 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

' (RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CASE TRACTOR—Continued 


9 

.... —(4 Cyl.)—300 Series (Cont. GDI57 Diesel Eng.) 

1 


10 

—(4 Cyl.)—310D, 310E, 420B, 440, 441 (G14S 

S2450 V2451 G673 G673 IS313+10 

1 Engine) 

VS876 LK127 RC117A 

VP2(lnt.) 

VS877-^i Used with Rotocap 


11 

—(4 Cyl.)—S, SC, SE, SI, SO 

SI 765 VI766 G577 G577 IS150 IS102 

K06 K08 

VS540 LK129 RC65A 


12 

—(4 Cyl.)—530 Wheel Tractor (L.P. Gas—G15« 

AS1925 G673 IS322H 

) Engine) 

VS876 LK127 RC117A 

VS877=^ Used with Rotocap 


13 

—(4 Cyl.)—W3, 530, 540, 541 (G159 Gasoline 

S2432 V2433 G673 G872 IS316 IS135 

K06P K09 

Engine) 

VS876 LK127 RC117A 

VP2(lnt.) 

VS877^ Used with Rotocap 


14 

—(4 Cyl.)—350 Series (G164 Eng.); 500, 600 S 

ieries-Gas 


15 

.... —(4 Cyl.)—S, SC, SE, SI, SL, SO (S, SC Engs.) 



16 

.... —(4 Cyl.)—A Combine 



17 

—(4 Cyl.)—W3, 310E, 430, 440, 530, 630, 64C 

S2436 V2437 G874 G875 IS317 

) (G188D Diesel Engine) 

VS876 LK127 RC117A 

VP2(lnt.) 

VS877=^t Used with Rotocap 


18 

—(4 Cyl.)—630, 640, 641 (G188 Gasoline Eng 

S2438 V2439 G873 G874 IS317 

ine) 

VS876 LK127 RC117A 

VP2(lnt.) 

VS877 

d”Used with Rotocap 


19 

—(4 Cyl.)—C, CC, CD, CE, Cl, CO, 17-27; D, DC 
P, Prairie 12-16-20 Cut Aft. Ser. 3C 

S758 S758 G401 G401 IS109 IS109 

c? Flanged K013 K013 

G813 G814 

cT Plain 

, DE, DH, Dl, DO, DV to Serial 451144 
14364 

VS674 LK96 RC64A 

L9; Combine 

20 

—(4 Cyl.)—D, DC, DE, DH, Dl, DO, DV, Aft. Sc 

S758 S758 G401 G401 IS109 IS109 

cT 1 Flanged K013 K013 

G813 G814 

d* Plain 

sr. 4511449—W/High Compression H 

VS674 LK96 RC64A 

lead 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Ca-Ca 


Engine Parts 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) j 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 

No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 


PISTONS 


Stock No. Dia. Comp. 


PISTON 

Cast Iron (C) PINS 


Rings Used Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CASE TRACTOR—Continued 


9 

3 Vs 


3-'/«, i-y* 


T7122H 

TSR337 


10 

3 3 /a 


3- 3 /42,1-'/4 


AT7750H 

TSR337 


11 

SA123 Cl 081F 3'/j 

2 

3-'/«, 1-% 

PI 066 PB792(4) 

AT1884H 

TSR350 



SA167 3 s /s 

2 

3- 3 ^, I- 3 /,6 

AT7811H 

TSR362 



d”To convert to 3 5 /a" Bore Diameter— 

Alloy Piston 






3 Vs 


3- 3 /$2, 1- 3 /l6 


AT7814H 

TSRD362 



3 5 / 8 


3-’/b, 


AT7597H 

TSRD362 


12 

3 Vi 


3- 3 /&, 1-14 


•T7829H 

TSRD350 






•Set services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 






(Sleeved Engine) 




13 

3 Vi 


3- 3 /5j, 1 - Vi 


•T7829H 

TSRD350 






•Set services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 






(Sleeved Engine) 




14 

3Vi6 


3- 3 /fe, 1-1/4 


AT7797H 

TSRD356 


15 

3 5 /a 


3- ’/a, 1- 3 /6 
3- 3 /b, 1 -Vie 


AT7576H 

TSR362 



3 S A 



AT7597H 

TSRD362 



3 n /w 


3- 3 4, I- 3 /* 


AT7810H 

TSRD368 



c?To convert to 3 n /i6" Bore 





16 

3 Vb 


3-'/8,1- 3 /6 


T1069 

TSR362 


17 

3 ,5 /l6 


3- 3 /k, 1- 3 /i6 


AT7911H 

TSRD381 


18 

3 ,3 /l6 


3- 3 ^,1-'/4 


AT7912H 

TSRD381 


19 

SA96 Cl 052 F 3 7 /. 

2Vi6 

3-'/ 8| 1-/4 


AT1506H 

TS1506H 







ATX1506 

TSR387 



SA172 4 

2>/ 2 

3- 3 /fc, I- 1/4 


AT7683H 

TSRD400 



cf’To convert to 4" Bore Diameter—Alloy Piston 






SA168 4 

2Va 

3- 3 /^, 1-'/4 


AT7683H 

TSRD400 



& High Compression—To convert to 4 

" Bore Diameter— 






Alloy Piston 








4 


3- 3 ^, 2- 1/4 


AT7627H 

TSRD400 



4 


3- 3 /k, 1-14 


AT7537H 

TSRD400 



4 


2- 3 ^, 1-i/a, 








1-14 


AT7532H 

TSRD400 



4>/l6 


3- 3 /fe, 1-'/4 


AT7950H 

TSRD406 



4 Vw 


2- 3 /fe, 1-i/a, 








2-1/4 


AT7903H 

TSRD406 


20 

SA96 C1052F 3 7 /. 

2 ’At 

3- 1/8,1- 1/4 


AT1506H 

TS1506H 







ATX1506 

TSR387 



SA172 4 

2 '/j 

3- 3 ^, 1-1/4 


AT7683H 

TSRD400 



d”To convert to 4" Bore Diameter—Alloy Piston 
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Ca-Ca 


Engine Parts 


Ca-Ca 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

CITAI C 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—-Racing 


CASE TRACTOR—Continued 


21 

—(4 Cyl.)—400, 700, 730, 800 (251 Gasoline 1 

S2434 V2435 G828 G829 IS318 

Engine) 

VS878 LK127 

VP12(lnt.) 


22 

—(6 Cyl.)—500, 520, 600, 900, 920 (377 Dies< 

S2434 V2435 G828 G829 IS318 

;l Engine) 

VS878 LK127 

VP12(lnt.) 


23 

—(6 Cyl.)—W10 Terraloader, 930, 940 (377 Di 

S2448 V2449 G865 G829 IS321 

esel Engine) 

VS879 LK217 

VP12(lnt.) 


24 

—(4 Cyl.)—730, 740 (251 Engine) 

AS2446 V2447 G830 G830 IS320H 

VS879 LK217 RC119A 

VP12(lnt.) 


25 

—(6 Cyl.)—900 (377 Engine) 

AS2446 V2447 G830 G830 IS320H 

VS878 LK217 RC118A 


26 

—(6 Cyl.)—930, 940 

AS2446 V2447 G830 G830 IS320H 

VS879 LK217 RC119A 

VP12(lnt.) 


27 

.... —(4 Cyl.)—C Combine 



28 

.... —(4 Cyl.)—D, DC (D Eng.) 



29 

.... —(4 Cyl.)—K, V-Combine 



30 

—(4 Cyl.)—730, 740, Powreel Diesel 

S2448 V2449 G865 G829 IS321 

VS879 LK127 

VP12(lnt.) 


31 

—(6 Cyl.)—930 Diesel (A401 Eng.) 



32 

.... —(4 Cyl.)—400 Special, 400 Diesel (400 Supei 

Eng.) 

r D Eng.); 700, 730, 800 Series (Dies 

;el) (A267D 

33 

—(4 Cyl.)—W9, 830, 840 (284 Engine) 

AS2440 V2441 G830 G830 IS315H 

VS879 LK217 RC119A 

VP12(lnt.) 


34 

—(4 Cyl.)—1000 Series Combine (A284G Eng. 



35 

.... —(6 Cyl.)—W12 Diesel Terraloader 

AS2442 V2443 G865 G829 IS319 

VS879 LK217 RC119A 

VP12(lnt.) 


36 

.... —(4 Cyl.)—750 Crawler (Diesel) 

AS2442 V2443 G865 G829 IS319 

VS879 LK217 RC119A 

VP12(lnt.) 


37 

—(4 Cyl.)—W9, 830, 840 (301 Diesel Engine) 

S2442 V2443 G865 G829 IS319 K017E 

AS2442 

VS879 LK217 RC119A 

VP12(lnt.) 



A Sleeved Engine 4 Superseded - 34- 











































Engine Parts 


Ca-Ca 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CASE TRACTOR—Continued 


21 

4 3- 3 /&, 1- !4 

cfStd. Diameter 

Overbore r>r-4 Vs 3- 3 /k, 1-14 


AT7683H TSRD400 

AT7772H TSRD412 


22 

4 3- 3 /a,-\-'A 


AT7571H TSRD400 


23 

4 3- 3 /b,1-’/4 


AT7571H TSRD400 


24 

Std. Diam. c#-4 3- 3 /n, 1 - % 

Overbore ihAVb . 3- 3 /i, 1 -'A 


AT7683H TSRD400 

AT7772H TSRD412 


25 

4 3- 3 /&,1 - 


AT7571H TSRD400 


26 

4 3- 3 /i, 1-V4 


AT7571H TSRD400 


27 

4 2-VI6.1 - 3 4 


T1518 


28 

4 3- 3 /fc, 1-'/ 4 

cf’For Replacement O.S. Pistoi 
4 3- 3 M, 1-<A 

n 

T7537H TS7537H 

TSRD400 
AT7683H TSRD400 


29 

4 2- 3 /,6,1- 3 /64 


T1518 


30 

4 Ye 3- 3 A}, 1-14 


AT7772H TSRD412 


31 

4'/a 3- 3 A, 1-'/ 4 


AT7920H TSRD412 


32 

4'/a 3-Vb, 1- % 


AT7772H TSRD412 


33 

4 V4 3- 3 A2,1-<A 


AT7904H TSRD425 


34 

4'A 3- 3 /a, 1-14 


AT7904H TSRD425 


35 

4 3 / 8 3- 3 ^, 1-14 


TSRD437 


36 

4 3 /a 3- 3 A, 1-14 


AT7865H TSRD437 


37 

4 3 /a 3- 3 /a, 1 - !4 


AT7865H TSRD437 



- 35 - 


A Sleeved Engine ♦ Superseded 




































Ca-Ca Engine Parts C3'Ca 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


CASE TRACTOR—Continued 


38 

.... —(4 Cyl.)—1000 (JD382 Continental Engine) 

S2025 V2026 G702 G701 IS104 IS112 

KOIO K014C 

1 SI 67 

d'W'O/S 

VS549 LK201 RC38A 

VS643^t Used with Rotocap 


39 

—(4 Cyl.)—L, LA, LAE, LAI, LE, LI, LO, 26-40 

S724 +V724 G363 G363 IS130 IS130 

S724 IS203 KOI 8 

d"Ai" O.S. 

VS358 LK96 RC63A 



CATERPILLAR 


1 

—(2 Cyl.)—Starting Engines E34, E38, T64, T71 

1 


2 

.... —(2 Cyl.)—Starting Engines E40, E52, E54 



3 

1928-33—(4 Cyl.)—10, 15 Engs. 



4 

.... —(1 Cyl.)—Starting Engine E9 



5 

—(2 Cyl.)—Starting Engines E28, E33, E41, E42, T68, T70 


6 

—(2 Cyl.)—Starting Engines E43, E44, E50, E51 

1, T69 


7 

.... —(2 Cyl.)—Starting Engine UK 



8 

—(4 Cyl.)—68 Eng. 



9 

—(4 Cyl.)—D2, D3400 



10 

—(4 Cyl.)—D2, D311, D320 



11 

—(4 Cyl.)—R3 



12 

—(4 Cyl.)—22 Eng. 



13 

.... —(4 Cyl.)—32 Holt Combine 




A Sleeved Engine 4 Superseded — 36 — 







































Engine Parts 


Ca-Ca 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CASE TRACTOR—Continued 


38 

AVi 3-'/., I-'/., 

1-% 


AT7573H TSRD450 


39 

SA7 C742F 4 5 /a 2VU 4-%i 

SA54 Cl 004 F 4 5 / 8 2 ,5 /i6 4- 5 /k 

d”High Compression Piston (4.831 to 1). Suitable for 

72 octane gasoline. 

SA205 4 Va 2Vi6 3-VM-M 

^Conversion from 4 5 /a" to 4 %" Bore. For gasoline w/Cyl. 
Head Casting Nos. 5844A, 5845A. For low grade fuel, 
Std. Comp. w/Cyl. Head Casting No. 4447A. For low 
grade fuel 5000 1 Alt. w/Cyl. Head Casting No. 5844A. 
For L.P. fuel Std. Comp. w/Cyl. Head Casting Nos. 
5845A, 6386A. 

SA206 4 Va 2’ 3 /i6 3-Vi^-Va 

d”For gasoline Std. Comp. w/Cyl. Head Casting Nos. 
4447A & 5844A. For low grade fuel 5000* Alt. w/Cyl. 
Head Casting No. 4447A. For L.P. fuel Std. Comp. 
w/Cyl. Head Casting No. 5844A. 

4% 3-^,1-Vw 

4% 1- 3 /k, 2- ’/a, 

1-'/4 

4% 1- 3 /$Bi 2- ’/a, 

1-'/4 


AT1169H TSR462 

AT1169H TSR462 

AT7624H TSR475 

AT7624H TSR475 

AT7661H TSRD475 

AT7773H TSRD475 

AT7623H TSRD487 


CATERPILLAR 




1 

2% 2-'/., 2-% 


T7092 TSR275 


2 

3'/. 3-'/., 2-% 


T7093 TSR312 


3 

3% 3-%, 1-% 


T1410 TSR337 


4 

3 5 /. 2-%, 2-V, 6 


T7094 TSR362 


5 

3 5 /e 2-%, 2-Vfa 


T7096 TSR362 


6 

3% 3-%, 1-V,« 


T7095 TSR362 


7 

3 Vs 2- 3 ^2,1- 3 /,6 


T7783 TSRD362 


8 

3% 3-14, 2-VU 


T1952 TSR362 


9 

3% 4-Vfc,2-%i 


AT1481 TSR375 


10 

4 1-1/8,2-%,2-%j 

4 


AT7085H TSR400 

AT7872H 


11 

4 3- 5 /fe,2- 3 /k 


T1533 TSR400 


12 

4 3- s /a, 2-s/a 


T1533 TSR400 


13 

4 2- 3 /,6,1- 3 ^6 


T1518 
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Ca-Ca Engine Parts CS^CS 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CATERPILLAR—Continued 


14 

—(6 Cyl.)—D6, D4600, DW10, No. 12 Motor C 

SI 779 VI780 G551 G551 

trader 

VS503 LK138 

cf Outer 

VS430 

cf Inner 


15 

—(4 Cyl.)—D312 



16 

—(4 Cyl.)—32 Eng. 



17 

—(4 Cyl.)—D4, D4400, RD4; No. 112 Motor G 

AS1004 VI005 G551 G551 IS134 IS134 

<?3-' s At" Long KOI 4 KOI 4 

rader 

VS503 LK138 

cf Outer 

VS430 

cf Inner 


18 

.... —(4 Cyl.)—R4, 30, Gasoline 

AS1004 VI005 G551 G551 IS134 IS134 

KOI 4 KOI 4 

VS503 LK138 

cf Outer 

VS430 

dinner 


19 

—(4 Cyl.)—D4, 6UI and up, 44" Gauge; D4, 7UI 
(6 Cyl.)—D6, 8UI and up, 60" Gauge; D6, 
DW10, D318 

SI 966 V1967X G888 G888 KOI 6 K019B 

cf Flanged IV O.D. x Vu" Thick 

G711 G711 

cf Flanged VA 6 " O.D. x W Thick 

(Use VS503 & VS430 with G71 1 and VS855 & VS856 with G888 
The G888 & VS855-6 are equipment after serial 45B1.) 

SI842 VI843 

cf Starting Eng. Valves for D6 only. 

1 and up, 60" Gauge; No. 112 Motor G 
9UI and up, 74" Gauge; No. 12 M< 

VS855 LK138 

cf Outer 

VS856 

dinner 

VS503 
cf Outer 

VS430 

dinner 

rader; D315 
>tor Grader; 

20 

—(4 Cyl.)—D330 



21 

—(6 Cyl.)—D333 



22 

.... —(6 Cyl.)—1673 Diesel Engine 

AS2417 V2418X G906 G906 

VS870 LK82 RC116A 

Around Guide cf 



A Sleeved Engine 4 Superseded — 38 — 


































Ca-Ca 


Engine Parts 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

PISTON 

RING 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CATERPILLAR—Continued 


14 

SA134 L851F 414 3>A 3-’/ 8 ,2- 7 /k 

cTAerotype—Supplied finished only. 

Piston head is machined to provide 
valve clearance. 

P982 PB758(6) 

AT7086H TSR425 


15 

414 4-V* t 2- 7 M 

414 3- 14, 2- 7 /a 


AT1606H TSR425 

AT1989H TSR425 


16 

4 Va 3-14,1-14,1 


T1601 TSR425 


17 

SA155 4'/< 3% 3- '/», 2- 7 /n 

A'A 4- '/», 2- 7 /a 

P982 PB758(4) 

AT1989H TSR425 

AT1606H TSR425 


18 

4'A 4- !/«, 1- 7 /$b 

414 4-14, 2-% 

P982 PB758(4) 

T1601 TSR425 

T1606H TSR425 


19 

SA7004A L139F 414 3Va I-'/b^- 3 /^ 

d”Powergroove—Supplied 2- 7 /n 

cFSIeeve is 500 finished only. 

Brinnell. NOTE:L139F heads are machined for 

valve clearance, and have “hot 
spot” insert in head. Chrome 
Top Ring in Assy. 

SA171 41/2 1-1/b, 2-^, 

cfSIeeve is 200-250 Brinnell 2-%i 

41/2 1- 1/b, 1 - 3 /fc, 

1 -%2 

41/2 1-1/8, 2-3^2, 

1-%2 

P1119 PB817 

(4-6) 

4 Cyl. Set xw 
6 Cyl. Set xw 

3 Ring Piston x^ 

4 Ring Piston xs* 

•Set services 2 Cyl: 
4 Cyl. & 3 sets for 

AT7087 TSR450 

cf4 Cyl. Set 

AT7088 TSR450 

cf6 Cyl. Set 

AT7087 TSR450 

AT7088 TSR450 

•T7951H TSR450 

cfFor 2 Cyls. only 
•T7952H TSR450 

cfFor 2 Cyls. only 
s. only. Order 2 sets for 
6 Cyl. (Sleeved Engine) 


20 

4/2 1 - Vb,2~ 3 A2,2~ 7 A 

41/2 1-V4,1- 3 ^2,1- 7 /6 

41/2 1-!4 t 2-»yfa,1-% 

2 

a 

“•T7951H & 779521- 
Order 2 sets. (Sle 

AT7087 TSR450 

•T7951H TSR450 

•T7952H TSR450 

1 services 2 Cyls. only. 
ieved Engine) 


21 

4»/2 1-’/8,2-3^,2-^ 

4/2 1- l/8,1- 3 /b,1- 7 / 

4«/2 1-Vfc,2-Vfa f 1-% 

D 

Q * 

Q * 

•T7951 H & 779521- 
Order 3 sets. 

aT7088 TSR450 

AT7951H TSR450 

AT7952H TSR450 

t services 2 Cyls. only. 


22 

41/2 1-1/8, 2-3^, 

2-% 

41/2 1-1/8, 1-3^, 

1- 7 /& 

414 1-1/8,2-3,42, 

1- 7 /42 

•Sets service 2 Cyl 
(Sleeved Engine) 

AT7088 TSR450 

cfComplete Set 
•T7951H TSR450 

cf’For 2 Cyls. only 
•T7952H TSR450 

cFFor 2 Cyls. only 
s. only. Order 3 sets. 

1 
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Ca-Ca 


Engine Parts 


Ca-Ca 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | int. 

Exh. 

Int. 


Line 

No. 


Year 

No. of 
Cyls. 

Model 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


CATERPILLAR—Continued 


23 

—(6 Cyl.)— DW15, DW20, DW21 (D326 & D33 
AS2398 V2399X G889 G890 

7 Engs.) 

VS866 LK131 RC115A 

cf Outer 

VS865 
cf Inner 


24 

—(3 Cyl.)—D6, D6600, RD6 

S1635N VI636 G715 G539 K023 K023 

VS386 LK131 

d’Outer 

VS430 

dinner 


25 

—(4 Cyl.)—D7 Serial 17A 

(6 Cyl.)—D8 Serials 13A, 14A, 15A, 14A1 t 
(8 Cyl.)—D364 & D375 Engs. (Late V-8) 

(12 Cyl.)—D386 & D397 Engs. (Late V-12) 

AS2270 V2271X G715 G715 IS297 IS298 

^ up, 15A1 & up; D342 Eng. 

VS811 LK131 RC98A 

cf Outer d*Exh. & 1 

VS812 
dinner 

nt. 

26 

—(4 Cyl.)—D7, D7700, RD7 

S1635N VI636 G715 G539 K023 K023 

VS386 LK131 

cfOuter 

VS430 

d'lnner 


27 

—(6 Cyl.)—D8, D13000, RD8, 11A Auto Patrol 

S1635N VI636 G715 G539 KQ23 K023 

1, D1152 Electric Set 

VS386 LK131 

d”Outer 

VS430 

dinner 



A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Ca-Ca 


Engine Parts 


Ca-Ca 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CATERPILLAR—Continued 


23 


5 Vs 

3- 3 /n, 2- 14 



AT7871 H 




5 Vs 

3- 3 /fe, 1-14 



AT7913H 




5 Vt 

1-14, 2-Vfa, 








1-14 



AT7953H 




5 Vs 

1-1/8, 2-3/^ f 








2- 14 



AT7954H 




5 V» 

1-^,2-^, 








1-14 



AT7955H 


24 

SA97 

L745F 5 3 /4 5 3 /i« 

1- 3 /i6, 3- 5 /a, 

P984 

PB797 (3) 

AT1834 



cf Sleeve is 500 

cf Piston supplied finished 

2-14 






Brinnell. 

& fitted only. Has no 
valve reliefs on head. 







SA7011A 

LI 81F 5 3 /4 5 3 /.6 

1-^6, 3- 5 /n, 



AT1834 



cf Sleeve is 500 

cf Powergroove—Late type 

2-14 






Brinnell with 

short skirt piston supplied 







Firewall. 

finished & fitted only. Has 
no valve reliefs on head. 







SA7005A 

L120F 5 3 /4 5 3 /6 

1-Vi6, 2-*/*, 



•T1955 



cf Sleeve is 500 

cf Powergroove—Supplied 

1-14 


•T1955 Set is for 6 Cyls. Use 14 Set. 


Brinnell with 

finished & fitted only. Has 







Firewall. 

no valve reliefs on head. 






25 

SA7006A 

L150F 5% 5M6 

1- 3 /i6, 2- 3 /n, 

PI 217 

PB852 




cfSIeeve is 500 

cf Powergroove — w/Heat 

1-14 


(4-6-8-12) 




Brinnell. 

Plug in head & Two Valve 








Reliefs. Pistons supplied finished & pin 
fitted only. Chrome top ring in assembly. 




26 

SA97 

L745F 5 3 /4 5 3 /w 

1- 3 /i6, 3- 5 /n, 

P984 

PB797(4) 

AT1843 



cfSIeeve is 500 

cf Piston supplied finished 

2-14 






Brinnell. 

& fitted only. Has no 
valve reliefs on head. 







SA7011A 

LI 81F 5 3 /4 5 3 /i6 

1- 3 /i6, 3- 5 /n, 



AT1843 



cfSIeeve is 500 

cf Powerg roove— Late type 

2-14 






Brinnell with 

short skirt piston supplied 







Firewall. 

finished & fitted only. Has 
no valve reliefs on head. 







SA7005A 

L120F 5 3 /4 5 3 /i6 

1- 3 /l6, 2- 5 A2, 



AT1919 



cf Sleeve is 500 

cf Powergroove—Supplied 

1-14 






Brinnell with 

finished & fitted only. Has 







Firewall. 

no valve reliefs on head. 






27 

SA97 

L745F 5 3 /4 5 3 /i6 

1- 3 /i 6| 3- 5 /4j, 

P984 

PB797(6) 

aT1852 



cfSIeeve is 500 

cf Supplied finished & fitted 

2-14 






Brinnell. 

only. Has no valve reliefs 
on head. 







SA7011A 

LI 81F 5 3 /4 5 3 /i6 

1 -Vi6, 3-142, 



aT1852 



cfSIeeve is 500 

cf Powergroove—Late type 

2-14 






Brinnell with 

short skirt piston supplied 







Firewall. 

finished & fitted only. Has 
no valve reliefs on head. 







SA7005A 

L120F 5 3 /4 5 3 /i6 

1- 3 /l6, 2-142, 



AT1955 



cfSIeeve is 500 

cf Powerg roove—Supplied 

1-14 






Brinnell with 

finished & fitted only. Has 







Firewall. 

no valve reliefs on head. 








5 3 /4 

1-1/8, 2- 3 42, 



•T7769H 





1-14 







5 3 /4 

1- 3 /l6, 1- 3 42, 



•T7967H 





1-14 









•Set services 2 Cyls. only. Order 3 Sets. 






(Sleeved Engine) 
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Engine Parts 


Ca-Ch 


Ca-Ch 



Year 



SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


CATERPILLAR—Continued 


28 

—(8 Cyl.)—D 17000 Ser. No. 9J5214 to 9J600I 
S1635N VI636 G715 G539 K023 K023 

3, 351 and up, 8S5001 to 8S6183 

VS386 LK131 

tfOuter 

VS430 

dinner 


29 

—(4 Cyl.)—D8800 



30 

—(4-6-8-12 Cyl.)—D339, 4 Cyl.; D342, G342, < 

6 Cyl.; D364, D375, 8 Cyl.; D386, D: 

397, 12 Cyl. 

31 

—(6 Cyl.)—D9, D353 




CHECKER CAB 


1 

1960-63—(6 Cyl.)—A9, A10, Cab; Supurba, Marathon 

AS2375 V2376X G887 G887 IS309H 

K09 

(Cont. F06226 Eng.) 

VS854 LK215 RC111A 


2 

1952-63—(6 Cyl.)—A2 Thru A8; A9L, A10L (L Head Ei 

(See Continental F6226 for parts.) 

ng.) 



CHEVELLE (Refer to Chevrolet) 


CHEVROLET 


1 

1964 —(6 Cyl.)—Corvair Spyder 

S2401 V2400X G918+2 IS313+10 IS314+10 

G918+2 

S2401+3 V2400X+3 G918+10 

G918+10 

VS804 LK301 VL37 RC96A 

cf’Exh. d”On Int 

LK127(lnt.) 


2 

1964 —(6 Cyl.)—Corvair 500, 700, 900; Std. DeLuxe 

AS2402 V2400X G918+2 IS313+10 IS314+10 

G918+2 

AS2402+3 V2400X+3 G918+10 

G918+10 

>, Monza 

VS804 LK301 VL37 RC96A 

cfExh. Hyd. d”On Into 

LK127(lnt.) 

ike 

3 

1964 —(4 Cyl.)—Chevy II, 100; Std., DeLuxe 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 

AS2090+3 

VS804 LK127 VL37 

VP2(8) Hyd. 

VS771 RC89A 

cfUsed with Rotocap 


4 

1964 —(8 Cyl.)—Chevy II Eight; Chevelle 5400, 560 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

10, 5800 (283 Eng.) 

VS804 LK127 VL37 

VP2 Hyd. 

d”Exh. 

VP24(lnt.) 

TM274 


▲ Sleeved Engine 


4 Superseded 
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Ca-Ch 


Engine Parts 


Ca-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

PISTON 

RING 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

Alloy (Li. 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CATERPILLAR—Continued 


28 


SA97 L745F 5 3 / 4 5Vi6 I-V 16 , 3-s/n, 

cf Sleeve is 500 ^Supplied finished A fitted 2-!4 
Brinnell. only. Has no valve reliefs 

on head. 

SA7011A LI 81F 5Va 5 3 /i6 1-Vi6,3- 5 /k, 

Sleeve is 500 cfPowergroove—Latetype 2-14 

Brinnell with short skirt piston supplied 
Firewall. finished & fitted only. Has 

no valve reliefs on head. 

SA7005A L120F 5 3 / 4 5 3 /,6 1- 3 /i6,2-^, 

cf 1 Sleeve is 500 cT'Powergroove—Supplied 1-14 

Brinnell with finished & fitted only. Has 
Firewall. no valve reliefs on head. 


P984 PB797(8) 


•T1843 


•T1843 


•Sets service 4 Cyls. 
(Sleeved Engine) 


•T1919 

Order 2 Sets. 


29 


5 3 /4 

5 Va 


1- 3 /i6,3-*4,2-i/4 

1 - 3 / 16 , 2 - 5 ^, 1-14 


AT1843 

AT1919 


30 


5 3 /4 

5 3 /4 


l-’/s, 2-3,42,1-’/ 4 • AT7769H 

1 -3/16,1 -3,4,1 - 1/4 •AT7967H 

•T7769H A T7967H services 2 Cyls. only. 
Order 2 Sets for 4 Cyl., 3 Sets for 6 Cyl., 
4 Sets for 8 Cyl. A 6 Sets for 12 Cyl. 


31 


6'/4 


1- V8,2-3^2,1 -1/4 


AT7768H 


CHECKER CAB 


1 

SL111F—'/»" L939F 3% 2 2-Vv, 2-% 

SL611F— 3 /a" cf Steel Belted 

PI 068 PB778(6) 

T1916H TSRD331 

TX1916 


2 

(See Continental F6226 for parts.) 





CHEVELLE (Refer to Chevrolet) 


CHEVROLET 


1 


None Used 


None Used 

2 


None Used 


None Used 

3 

SL620F— 3 /b" 

3 7 /s 

2-/64, 1-3/16 

None Used 

T7946H 

TSRD387 

FP1291 

4 


3 Vi 

2- 5 /64, 1-3/16 

None Used 

T7556H 

TX7556 

TS7556H 

TSRD387 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Year 

Line No. of 
No. Cyls. 

Model 





SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


CH EVROLET—Continued 


5 

1962-64—(6 Cyl.)—Chevy II, 200, 400; Std., DeLuxe, 

AS2090 V2091 None Used IS250 IS323 

AS2090+3 V2091+3 K09 

S2090 V2091+15 

S2090+3 V2091+30 

S2090+15 

S2090+30 

Nova; Chevelle 5300, 5500, 5700 (1 

VS732 LK127 VL37 RC89A 

VS771 VP2(12) Hyd. 

c? Used with Rotocap 

94 Eng.) 

6 

1963 —(6 Cyl.)—Corvair (with Turbocharger) 

S2401 V2400X G918+2 IS313+10 IS314+10 

G918+2 

S2401+3 V2400X+3 G918+10 

G918+10 

VS804 LK301 VL37 RC96A 

cfExh. Hyd. d”On Int. 

LK127(lnt.) 


7 

1963 —(6 Cyl.)—Corvair 500, 700, 900; S»d., DeLux 

AS2402 V2400 G918+2 IS313+10 IS314+10 

S2402 G918+2 

AS2402+3 V2400+3 G918+10 

S2402+3 G918+10 

V2400X 

V2400X+3 Guides supplied .002" and 
.010" oversize O.D. 

e, Monza (Except with Turbocharger) 

VS831 LK301 VL37 RC112A 

cTExh. Hyd. cf’On Int. 

LK127(lnt.) 

TM409 

c?.020" O.S. 

8 

1963 —(6 Cyl.)—All (230 Eng.) 

AS2090 V2091 None Used IS250 IS323 

AS2090+3 V2091+3 K09 

S2090 V2091+15 

S2090+3 V2091+30 

S2090+15 

S2090+30 

VS732 LK127 VL37 RC89A 

VP2(12) Hyd. 

VS771 

cfUsed with Rotocap 


9 

1963 —(8 Cyl.)—Passenger with Hi Perf. (409 Eng. 

S2386 V2387 None Used IS134 K021 

S2386+3 V2387+3 

w/Dual 4 Bbl. Carbs.) 

VS863 LK294 VL43 

d’Outer VP25(16) Mech. 

VS840 

cTlnner 

TM482 

d”Exc. Sport 
Coupe 

10 

1963 —(8 Cyl.)—Passenger (409 Eng.) (Exe. Hi Perf. 

S2352 V2353 None Used IS134 K021 

S2352+3 

) 

VS732 LK294 VL43 

VP25(16) Mech. 

TM171 

11 

1962-63—(4 Cyl.)—Chevy II, 100, 300; Std., DeLuxe (1 

AS2090 V2091 None Used IS250 IS323 

AS2090+3 V2091+3 K09 

S2090 V2091+15 

S2090+3 V2091+30 

S2090+15 

S2090+30 

53 Eng.) 

For First Type w/Camshaft 3790022: 

VS732 LK127 VL37 RC89A 

VS771 VP2(8) Hyd. 

c?Used with Rotocap 


For Second Type W/Camshaft 3831607: 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

VP2(8) Hyd. 


12 

1962-63—(8 Cyl.)—All Pass. & Corvette (327 Eng.) (Ex 

AS2090 V2091 None Used IS250 IS323 

AS2090+3 V2091+3 K09 

S2090 V2091+15 

S2090+3 V2091+30 

S2090+15 

S2090+30 

c. Hi Perf.; Spec. Hi Perf.; Fuel Injectii 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

d”lncl. VP24 Hyd. 

Damper cTlnt. 

VP2(Exh.) 

»n) 

TM274 

TP112 

TP113 

^iSee Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

Note: VL37(Hyd.) Lifter is used with 
TP112. 

Use VL18 (Mech.) Lifter with TP113. 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 


WATER PUMPS 
FP-WP 


GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


AND 

KITS (WS) 


CHEVROLET—Continued 


5 

SL615F— fa" L2164F 3>At Vfa 2-%., ^-fa 

a" Powerforged 

P1145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7948H TSRD356 

FP1291 

6 

L2156F 3 7 /i6 1 3 /4 2-Vsa, 1- 3 /i* 

cf Powerforged 

3 Vi 2-3/4, 1- 3 /i6 

cf For ’/is" Overbore Cyl. Assy. 

3 9 /l6 2- 5 i4, 1-3/6 

cf For Vs" Overbore Cyl. Assy. 

PI 234 None Used 
cf Press fit in Rod 

AT7901 H TS7901 H 
TSRD343 

AT7993H 

AT7994H 

None Used 

7 

L2156F 3 7 /s 1 3 /4 2-344,1-3/16 

cf Powerforged 

31/2 2-344,1-3/6 

cf For Vfc" Overbore Cyl. Assy, 
3 9 /6 2-3/4, 1-3/6 

d’For Vs" Overbore Cyl. Assy, 

PI 234 None Used 
cf Press fit in Rod 

AT7901H TS7901H 

TSRD343 

AT7993H 

AT7994H 

None Used 

8 

SL620F— fa" L2163F 3% Ufa 2-fa, \-fa 

cf Powerforged—Fourvalve reliefs on Hd. 

P1145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7975H TSRD387 

FP1291 

9 

SL627F— 2 /n" L2169F VM 2.303 2-3/4, 1- 3 /6 

cf Powerforged—For Cyls. 1-4-5-8 

L2170F 43/6 2.303 2-3/4, 1 -Vi6 

cf Powerforged—For Cyls. 2-3-6-7 

NOTE: These Pistons have valve reliefs 
on head and are supplied in Std. 
and .030" O.S. only. 

PI 207 None Used 
d” Press fit in Rod 

•Services Complete S 

•T7944H TSRD431 

>et of 8 Pistons 

FP1234 

10 

SL627F— fa” L2191F 4% Z'A 2-fa, 1-% 

cf Powerforged—For Cyls. 1-5 

L2192F 4% 2'A 2-fa, Ufa 

cf Powerforged—For Cyls. 2-6 

L2193F 45/i 2 'A 2-fa, 1-V, 6 

cf Powerforged—For Cyls. 3-7 

L2194F 4% 2 !4 2-fa, 1-% 

cf Powerforged—For Cyls. 4-8 

PI 207 None Used 
cf Press fit in Rod 

•Services Complete S 

•T7944H TSRD431 

>et of 8 Pistons. 

FP1234 

11 

SL620F— fa" L2163F 3% Vfa 2-fa, Ufa 

cf Powerforged—Fourvalve reliefs on Hd. 

PI 145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7946H TSRD387 

FP1291 

12 

SL622F— fa" L2165F 4 Ufa 2-fa, Ufa 

cf Powerforged 

PI 145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7945H TSRD400 

FP1280 

WS223 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Line 

No. 


Year 

No. of 
Cyls. 
Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 

(RC) 


type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


CHEVROLET—Continued 


13 


14 


15 


16 


17 


1962-63—(8 Cyl.)—All Pass. & Corvette (327 Eng.) with Hi Perf.; Spec. Hi Perf.; Fuel Injection 


S2323 

S2323+3 


V2351 

V2351+3 


None Used 


IS250 

KQ9 


VS804 LK127 

cflncl. VP24 
Damper cTlnt. 

VP2(Exh.) 


VL18 

Mech. 


RC96A 


TP113 

c? See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


1961-63—(8 Cyl.)—All, and Corvette with Regular Cam & 4 Bbl. Carb. or Fuel Injection (283 Eng.) 


S2090 

S2090+3 


V2091 
V2091+3 


S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 
AS2090+3 


None Used IS250 
KQ9 


IS323 


VS804 LK127 VL37 

cflncl. VP24 Hyd. 

Damper cflnt. 

VP2(Exh.) 


RC96A 


Note: Use VL37(Hyd.) Lifter with TP112. 
Use VL18(Mech.) Lifter with TP113. 


1954-63—(6-8 Cyl.)—Specifications for Racing Camshafts 


TM274 

TP112 

TP113 

-^4 See Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


Camshaft 

TP112 

TP113 

TP114 

TP115 

TP116 

Cam Lift (Int.) 

.275 

.274 

.274 

.286 

.232 

Cam Lift (Exh.) 

.275 

.274 

.281 

.290 

.235 

Valve Lift (Int.) 

.413 

.401 

.400 

.422 

.406 

Valve Lift (Exh.) 

.413 

.401 

.400 

.428 

.412 

Int. Duration 

264° 

280° 

292° 

272° 

300° 

Exh. Duration 

264° 

276° 

268° 

284° 

300° 

Set Intake 

Hyd. 

.008" H. 

.006" H. 

.018" H. 

.010" H. 

Set Exhaust 

Hyd. 

.018" H. 

.016" H. 

.018" H. 

.016" H. 

Lifter 

•VL17 for 265 Engine. 

VL37 • 

VL18 for 283 or 327 Engines. 

VL34 

VL34 

VL18 


1962 —(8 Cyl.)—Passenger Except Corvette (409 Eng.) 

S2386 V2387 None Used I SI 34 K021 VS863 LK294 

S2386+3 V2387+3 VP25(16) 


TM481 


1961-62—(6 Cyl.)—Corvair, 500, 700, 900; Std., DeLuxe, Monza; R1200 FC Truck; Greenbriar Bus 

None Used IS313+10 IS314+10 VS831 LK127 VL37 RC112A 


S2318 

S2318+3 

AS2403 

AS2403+3 


V2319 

V2319+3 

V2400X 

V2400X+3 


Exh. Valve W/4 Bead Lock 
Use AS2402 and LK301 


VL37 

Hyd. 


TM409 

cf .020* O.S. 


18 


1960-62—(6 Cyl.)—Corvair with Hi Perf., Monza with Auto. Trans. 

S2318 V2319 None Used IS313+10 IS314+10 VS841 LK127 

S2318+3 


AS2403 

AS2403+3 


V2319 

V2319+3 

V2400X 

V2400X+3 


Exh. Valve W/4 Bead Lock 
Use AS2402 and LK301 


VL37 

Hyd. 


19 


1959-62—(6 Cyl.)- 


S2090 

AS2090 


V2275 


-A, 1100 Biscayne, Brookwood; C, 1500 Bel Air, Parkwood, Kingswood; E, 1700 
Impala, Nomad; G, 1700 Sedan Delivery (235 Eng.) 

G527 G732 IS250 K014BTH VS816 LK127 VL46 RC102A TM323 

K09 VP2(12) Hyd. 

TP114 
TP115 

-^EiSee Note 
d” See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


Note:TP115 Applies only when added 
carburetion is used. Use VL34 
Mech. Lifter with TP114, TP115. 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHEVROLET—Continued 


13 

SL622F— W L2166F 4 V'/U 2-%., 1-Vw 

cf 1 Powerforged 

PI 244 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7945H TSRD400 

FP1280 

WS223 

14 

SL120F— Vb" L2006F 3% 1 5, /m 2-Vsa, 1- 3 /i* 

SL620F— 3 /&" cfPowerforged—Engs. w/Carburetors. 

L2148F 3% 2 2-%4,1-M* 

cf Powerforged—R. H.— 

Engs. w/Fuel Injection 

L2149F 3% 2 2- 5 / 44,1- 3 /i6 

cf Powe rforged—L. H.— 

Engs. w/Fuel Injection 

PI196 None Used 

P1145 

P1145 

(Pins are press 
fit in Rod) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1280 

WS223 

15 





16 

SL627F— 3 /a" L2169F 4% 2.303 2-^,1-^ 

cf Powerforged—For Cyls. 1-4-5-8 

L2170F 4M* 2.303 2- 5 i4,1- 3 /w 

cf Powerforged—For Cyls. 2-3-6-7 

Note: These Pistons have valve reliefs 
on head and are supplied in Std. 
and .030" O.S. only. 

PI 207 None Used 
cf Press fit in Rod 

•Services Complete $ 

•T7944H TSRD431 

Set of 8 Pistons 

FP1234 

17 

L2156F 3 7 /i6 1 3 /4 2-^,1 - 3 /i 6 

cf Powerforged 

31/2 2- 5 i4,1- 3 /l6 

cf For 'AS Overbore Cyl. Assy, 
3VU 2-^,1 - 3 /i6 

cf For Vb” Overbore Cyl. Assy, 

PI 234 None Used 
cf Press fit in Rod 

AT7901 H TS7901 H 
TSRD343 

AT7993H 

AT7994H 

None Used 

18 

L2156F 3 7 /i6 1 3 A 2-^4,1- 3 /fe 

cf Powerforged 

3'h 2-%4,1-VS* 

cf For 'AS Overbore Cyl. Assy 
3Vl6 2-%4, 1- 3 /fo 

cf For ’/a" Overbore Cyl. Assy 

PI 234 None Used 
cf Press fit in Rod 

AT7901 H TS7901 H 
TSRD343 

AT7993H 

AT7994H 

None Used 

19 

SL319F 4L1004F 3V* 2% 2-%, 1-*/» 

<f 3 Ai"x7 7 A j" cfSolid Skirt 

Cut to Length L2131F 3Vk 2%. 2-%, 1 - 3 /i 6 

cf Powerforged 

3'VU 2- '/«, 1 

y For .125" O.S. Race Pistor 

_ 

P1130 None Used 

i 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1185 

WS222 
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Ch Ch Engine Parts Ch'Ch 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHEVROLET—Continued 


20 

1961 — (8 Cyl.)—All & Corvette with High Lift Cam, 

S2323 V2258 None Used IS250 IS327 

S2323+3 V2258+3 K09 

d*lnt. for Carb. Engs.—1.720" Hd. w/.030" Cup 
V2351 

V2351+3 

cfFor fuel inj. Engs.—1.940" Hd. w/.080" Cup 

Carburetor or Fuel Injection (283 En 

VS804 LK127 VL18 RC96A 

d*lncl. VP24 Mech. 

Damper d* Int. 

VP2 

d*Exh. 

9 -) 

TP113 

d* See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

21 

1958-61—(8 Cyl.)—Passenger with Std. 348 Eng. 

S2237 V2238 None Used IS315H K019C 

S2237+3 V2238+3 

VS797 LK294 VL37 

cT’Incl. VP25(16) Hyd. 

Damper 

TM171 

TP116 

See Note 
d* See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

Note: Use VL18 Mech. Lifter with 
TP116. If double valve springs 
are required use VS732 (Out.) & 
VS840 (Inn.) 


22 

1960-61—(8 Cyl.)—Passenger with High Perf. & Spec. 

S2352 V2353 None Used IS134 K019C 

S2352+3 

High Perf. (348 Eng.) 

VS732 LK294 

d*Out VP2(16) 

VS840 

d*lnn. 


23 

I960 —(6 Cyl.)—Corvair, J500, K700, 900, R1200 1 

S2318 V2319 None Used IS313+10 IS314+10 

S2318+3 V2319+3- 

AS2403 V2400X Exh. Valve W/4 Bead Lock 

AS2403+3 V2400X+3 Use AS2402 and LK301 

ruck 

VS831 LK127 4VL33 

VL37 

Hyd. 

TM409 

d\020" O.S. 

24 

1960 —(8 Cyl.)—Corvette with High Lift Cam, with [ 

S2323 V2258 None Used IS250 IS327 

S2323+3 V2258+3 K09 

)ual 4 Bbl. Carb. or Fuel Injection (28 

VS804 LK127 VL18 RC96A 

cTlncl. VP2 Mech. 

Damper d*Exh. 

VP24(lnt.) 

3 Eng.) 

TP113 

d*See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

25 

1959-60—(8 Cyl.)—All & Corvette (Exe. with High Lift 
2 Four Bbl. Carbs. or Fuel Injectio 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 

AS2090+3 

Cam). 1 Two Bbl. Carb. 8.5 Compre 
n—9.5 Compression (283 Eng.) 

VS804 LK127 4VL7 RC96A 

cflncl. VP2 VL37 

Damper cfExh. Hyd. 

VP24(lnt.) 

ission. 1 or 

TM274 

dM Bbl.Carb. 

TM273 
d*2 Bbl. Carb. 
TP112 
TP113 
-^iSee Note 
d*See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

Note: Use VL37(Hyd.) Lifter with TP112 
Use VL18(Mech.) Lifter with TP113 


26 

1958-59—(8 Cyl.)—Passenger with High Lift Cam (348 

S2237 V2238 None Used IS315H K019C 

S2237+3 V2238+3 

l Eng.) 

VS797 LK294 VL18 

cTlncl. VP25(16) Mech. 

Damper 

TP116 

d*See Line 
15 for 
Racing 
Specs. 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHEVROLET—Continued 


20 

SL120F-W' L2006F 3 7 /a 1 51 /m 2- 5 / 6 4, 1- 3 /i6 

SL620F— 3 /&" (^Powerforged—For Engs. w/Carburetors 

L2148F 3 7 /a 2 2- 5 /64, 1- 3 /i6 

d* Powerforged—R. H.— 

Engs. w/Fuel Injection 

L2149F 3 7 /a 2 2- 5 i4, 1- 3 /u, 

d Powerforged—L.H.— 

Engs. w/Fuel Injection 

P1196 None Used 

P1145 

P1145 

(Pins are press 
fit in Rod) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

F PI 280 

WS223 

21 

SL624F—Vb" L2049F 4>/„ 2>fa 2-fa^-fa 

d 1 Powerforged 

PI 207 None Used 
d Press fit in rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1234 

22 

SL624F— 3 /&" L2150F 4!/a 2 23 4 4 2- 5 / 6 4 J 1- 3 /i6 

d Powerforged—For Cyls. 1-4-5-8 

L2151F 4 1/ 8 2 23 /s4 2- 5 /64, 1 - 3 /i6 

d Powerforged—For Cyls. 2-3-6-7 

PI 207 

d Press fit in rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1234 

23 

L2126F 3 3 /a 1 % 2- 5 i 4 , I- 3 /,6 

d Powerforged 

L2156F 3 7 /i6 1 3 /4 2- 5 /64, 1 -y 6 

d Powerforged— 

For W' Overbore Cyl. Assy. 
3 Vl 2- 5 /64, 1- 3 /l6 

dFor Vb" Overbore Cyl. Assy. 

3%s 2-^4,1- 3 /, 6 

d*For W' Overbore Cyl. Assy. 

PI 234 None Used 
d Press fit in Rod 

PI 234 None Used 
d Press fit in Rod 

AT7832H TS7832H 

TSRD337 
AT7901 H TS7901 H 
TSRD343 

AT7993H 

AT7994H 

None Used 

24 

SL120F— Vb" L2109F 3 7 /a 1 59 i4 2-y4,1- 3 /i6 

SL620F— 3 /n" d Powerforged—R.H. 

L2110F 3 7 /a 2-^, 1- 3 /, 6 

d Powerforged—L.H. 

P1145 None Used 

S' Press fit in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

25 

SL120F— Vb" L2006F 3 7 /a V'Aa 2-V64, 1- 3 /i 6 

SL620F— 3 /a" d Powerforged—w/oFuel Injection 

L2109F 3 Vb 1 59 / 64 2-y4,1- 3 /i6 

d Powerforged—R.H. w/Fuel Injection 
L2110F 3 Vb Wsa 2-V64, 1- 3 /i 6 

d Powerforged—L.H. w/Fuel Injection 

Note: L2006F has 4 valve reliefs in head, 
L2109F & L2110f have 2 valve re- 
liefs and compression dist. includes 
Vb" step on head. 

PI196 None Used 

P1145 

P1145 

(Pins are press 
fit in Rod) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

26 

SL624F— 3 /n" L2150F 4'/. 2™/« 2-fa, 1-Vu 

<? Powerforged—For Cyls. 1-4-5-8 

L2151F 4 '/a 2?fa 2-fa, 

& Powerforged—For Cyls. 2-3-6-7 

PI 207 None Used 
d Press fit in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

♦ FP1221 

dM958 

FP1234 

0*1958-59 
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Ch-Ch Engine Parrs CIl-CIl 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHEVROLET—Continued 


27 


1957-59—(8 Cyl.)—Corvette—with Fuel Injection & High Lift Cam (283 Eng.), 10.5 Compression 


♦S2257 

♦S2257+3 

S2323 

S2323+3 


V2258 

V2258+3 


None Used 


IS250 

K09 


IS327 


VS804 LK127 VL18 

cflncl. VP 2 Mech. 

Damper cfExh. 1959 
VP24 
cT’Int. 1959 
VP2(16) 

& 1957-58 


RC96A 


TP113 

cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


28 


1958 —(6 Cyl.)—A, 1100 Delray, C, 1500 Biscayne, Brookwood; E, 1700 Bel Air, Impala, Nomad; 

G, 1171 Sedan Delivery (235 Eng.) 


S2090 

AS2090 


VI930 


G527 G732 


IS250 

K09 


K014BTH VS709 


LK127 

VP2(12) 


VL46 

Hyd. 


RC73A 


Note: TP115 Applies only when added 
carburetion is used. Use VL34 Mech. 
Lifter with TP114, TP115 


TM252 

TP114 

TP115 

^See Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


29 


1958 —(8 Cyl.)—All & Corvette (Exc. with High Lift Cam). 1 two Bbl. Carb. 8.5 Compression. 1 or 

2 Four Bbl. Carbs. or Fuel Injection. 9.5 Compression (283 Eng.) 


S2090 

S2090+3 


V2091 

V2091+3 


S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 
AS2090+3 


None Used IS250 
K09 


IS323 


VS804 LK127 *VL7 

cflncl. VP2(16) VL37 
Damper Hyd. 


RC96A 


Note: VL37(Hyd.) Lifter is used with 
TP112. Use VL18(Mech.) Lifter with TP113 


TM274 

TP112 

TP113 

*^See Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


30 


1957 —(8 Cyl.)—Passenger & Corvette (Exc. with Fuel Injection & High Lift Cam) (283 Eng.) 


S2090 

S2090+3 

S2090+15 

S2090+30 

AS2090 

AS2090+3 


V2231 

V2231+3 


None Used 


IS250 

K09 


IS327 


VS732 
cf Int. 

VS771 
cf Exh. 


LK127 

VP2(16) 


♦VL7 

VL37 

Hyd. 


RC89A 


Note: Use VL37(Hyd.) Lifter with TP112. 
Use VL18(Mech.) Lifter with TP113. 


VS732 
cf Int. 
VS771 

cf Exh. 

LK127 VL37 RC89A 

VP2(16) Hyd. 

Note: Use VS804 Single spring 
with Racing Cams. Use VL37 
(Hyd.) Lifter with TP112. 

Use VL17(Mech.) Lifter with 
TP113. 




TM274 

TP112 

TP113 

=^*See Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


31 


1957 —(8 Cyl.)—Passenger V8 (265 Eng.) 

None Used 


S2090 

S2090+3 

S2090+15 

S2090+30 

AS2090 

AS2090+3 


V2091 

V2091+3 

V2091+15 

V2091+30 


IS250 

KQ9 


IS323 


TM273 

TP112 

TP113 

■^tSee Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 


32 


1955-57—(6 Cyl.)—All Passenger with Power-glide (235 Eng.) 

VI930 G527 G732 IS250 K014BTH VS709 


S2090 

AS2090 


IS250 

K09 


LK127 

VP2(12) 


VL46 

Hyd. 


RC73A 


TM252 


A Sleeved Engine f Superseded 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. | 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CHEVROLET—Continued 


27 

SL120F— Vs" L2109F 3 7 /s VVsa 2-fa, I- 3 /,6 

SL620F — 3 /&" cf Powerforged — R.H. 

L2110F 3 7 /s 1 59 /64 2 - 5 / 64 , 1 - 3 /i6 

cf Powerforged — L.H. 

Pistons have two valve reliefs in heac 
and the comp. dist. incl. Vb" step on head 

PI145 None Used 
cf Press fit in Rod 

1 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

28 

SL319F — ♦L1004F 3>At 2 5 Aa 2- 3 Ai, 1-VU 

3 /kx7% cfSolid Skirt 

cfCut to Length L2131F 3Vi* 2K, 2-Ms, 1 -Mt 

c? Powerforged 

3 1 Vk 2- Vs, 1-V.4 

cfFor .125'' O.S. Race Pistor 

PI130 None Used 

i 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1185 

WS222 

29 

SL120F — Vb" L2006F 3 7 /s Wsa 2- fa, l-fa 

SL620F—W' cf Powerforged — w/o Fuel Injection 

L2109F 3 Vb Wsa 2-fa, 1 - 3 /i 6 

cf 1 Powerforged — R.H. w/Fuel Injection 
L2110F 3 Vb V 9 Aa 2-Ha, 1 - 3 /i6 

cf Powerforged — L.H. w/Fuel Injection 

Note: L2006F has 4 valve reliefs in head 
L2109F & L2110F have 2 valve re 
liefs and Comp. Dist. incl. Vb" Stef 
on head. 

P1196 None Used 

P1145 

P1145 

(Pins are press 
fit in Rod) 

) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

30 

SL120F — Vb" L2006F 3 7 /a VVu 2-fa, 1-Vi6 

SL620F — 3 /n" cf Powerforged — 

Four valve reliefs in head 

PI196 None Used 
cf Press fit 
in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

31 

SL118F — ’/a" ♦L1098F 3% V'A* 

SL618F — 3 /i" L2038F 3% V'A* 2-%., 1-M 4 

d*Powerforged — Fourvalve reliefs on heac 

P1145 None Used 
cf Press fit in Rod 

1 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1186 

WS223 

32 

SL319F 4 LI 004 F 3M* 2fa 2-*M, 1-Vi 6 

cf Cut to Length cf Solid Skirt 

3 /n"x7W L2131F 3^6 2^4 2- 3 ^,1- 3 /i6 

cf Powerforged 

3 1 V»6 2- Vb, 1 -fa 

cfFor A25" O.S. Race Pistor 

P1130 , None Used 

l 

1 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1185 

WS222 
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Ch Ch Engine Parts CIl'Cll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CHEVROLET—Continued 


33 

1956 —(8 Cyl.) — All, V8 (265 Eng.) 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 

AS2090+3 

VS732 LK127 VL37 RC89A 

cf Int. VP2(16) Hyd. 

VS771 VL17 

cfExh. Mech. 

TM273 

cfw/o P.G. 
& w/o H.L. 
Cam 
TM272 
cfw/P.G. & 
w/o H.L. 

Cam 
TP112 
TP113 
■^jSee Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

Note: Use VS804 Single Spring with Rac¬ 
ing Cams. Use VL37 (Hyd.) Lifter with 
TP112. Use VL17 (Mech.) Lifter with 
TP113. 


34 

1956 —(8 Cyl.)—Passenger & Corvette with 4 Bbl. ( 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V209+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 

AS2090+3 

Zar b. & with High Lift Cam, 225 H.P. 

VS732 LK127 VL17 RC89A 

dint. VP2(16) Mech. 

VS771 
cf Exh. 

(265 Eng.) 

35 

1955 —(8 Cyl.)—All, Passenger V8 (265 Eng.) 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 

AS2090+3 

VS732 LK127 VL37 RC82A 

cf Int. VP2(16) Hyd. 

VS771 VL17 

cfExh. Mech. 

VS770^tUsed with Rotocap 

TM273 
cfw/Hyd. 
Lifter 
TM271 
cfw/Mech. 
Lifter 
TP112 
TP113 
^jSee Note 
cfSee Line 
15 for 
Racing 
Specs. 

Note: Use VS804 Single Spring with Rac¬ 
ing Cams. Use VL37(Hyd.) Lifter with 
TP112. Use VL17(Mech.) Lifter with 
TP113. 


36 

1955 —(6 Cyl.)—A, 150; B, 120; C, Bel Air without 

S2089 VI930 G527 G732 IS250 K014BTt 

K09 

Power-glide (235 Eng.) 

^ VS629 LK127 VL19 RC68A 

VP2(12) Mech. 

TM251 

37 

1954 —(6 Cyl.)—B, 210; C, Bel Air with Power-glide 

S2090 VI930 G527 G732 IS250 K014BTH 

cMIuminized Hd. K09 

SI 867 

AS1867 

> (235 Eng.) 

1 VS709 LK127 VL46 RC73A 

VP2(12) Hyd. 

TM252 

38 

1954 —(6 Cyl.)—A, 150; B, 120; C, Bel Air without 

S2090 VI930 G527 G732 IS250 K014BTH 

cMIuminized Hd. K09 

SI 867 

AS1867 

Power-glide (235 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC68A 

VP2(12) Mech. 

TM251 

39 

1953 —(6 Cyl.)—B, 210; C, Bel Air with Power-glide 

S2090 VI930 G527 G732 IS250 K014BTH 

cMIuminized Hd. K09 

SI 867 

AS1867 

s (235 Eng.) 115 H.P. 

VS629 LK127 VL6 RC68A 

VP2(12) 

TM340 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 

FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CHEVROLET—Continued 


33 

SL118F— !/$" 4 LI 043 F 3Va V'Aa 2-Ka, 1- 3 /i6 

SL618F— */a" cfFlat Hd.— 

Do not use with Hi-Lift Cam. 

♦ L1098F 3Va VVu 2-*Aa, 1 - 3 /i6 

L2038F 3% V'Aa 2-y 6 4, 1- 3 /i6 

cf Powerforged—L1098F & L2038F have 
four valve reliefs on head. 

PI145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1186 

WS223 

34 

SL118F— ] A" L2038F 3Va V'Aa 2-Ka,1- 3 A6 

SL618F— 3 /n" cf’Powerforged— 

Four valve reliefs on head. 

P1145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1186 

WS223 

35 

SL118F—W' L2038F 3Va V'Aa 2-*Aa, 1- 3 /i* 

SL618F— 3 /n” cf Powerforged— 

Four valve reliefs on head. 

PI145 None Used 
cf Press fit in Rod 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1186 

WS223 

36 

SL319F 4 LI 004 F 3 9 /i6 2 5 /64 2- 3 At,1- 3 /,6 

cf Cut to Length cf Solid Skirt 

3 M” x 7%" L2131F 3*4 2-^,1 -Vi« 

cf’Powerforged 

3"/fa 2- I/s, 1- 3 /i6 

cfFor .125" O.S. Race Pistor 

P1130 None Used 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1185 

WS222 

37 

SL319F L2131F 3*546 2- 3 /n, I- 3 /,* 

cf Cut to Length cf’Powerforged 

3 /fe" x 7%2" 

3*^6 2- Ve s 1-Vi6 

cfFor .125" O.S. Race Pistor 

PI130 None Used 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1130 

WS208 

38 

SL319F L2131F 3*fe 2fa 2- 3 A2,1- 3 A6 

cf Cut to Length cf Powerforged 

3 /4" x 7W 

3”/l6 2-1/8, 1-^6 

cfFor .125" O.S. Race Pistor 

PI130 None Used 

i 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1130 

WS208 

39 

SL319F L2131F 3^6 2*Aa 2- 3 /k, 1-3/, 6 

cf Cut to Length cf Powerforged 

3 /k" x 7%" 

3'V\6 2-l/8,1- 3 /l6 

cfFor .125" O.S. Race Pistor 

_ 

PI130 None Used 

l 

1 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1130 

WS208 
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Ch-Ch Engine Parts Cll-Cll 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CHEVROLET—Continued 


40 

1953 —(6 Cyl.)—A, 150; B, 210; C, Bel Air without 1 

S2090 VI930 G527 G732 IS250 K014BTH 

cfAluminized Hd. K09 

SI 867 

AS1867 

Power-glide (235 Eng.) 108 H.P. 

VS629 LK127 VL19 RC35A 

VP2(12) Mech. 

TM339 

41 

1950-52—(6 Cyl.)—HJ, JJ, KJ, Special; HK, JK, KK, 1 
(235 Eng.) 

S2090 VI868 G527 G732 IS250 K014BTH 

cf’Aluminized Hd. K09 

SI 867 

AS1867 

DeLuxe; with Power-glide & Hydrau 

VS629 LK127 VL6 RC68A 

VP2(12) Hyd. 

lie Tappets. 

TM340 

42 

1950-52—(6 Cyl.)—HJ, JJ, KJ, Special; HK, JK, KK, De 

S2090 VI841 G527 G732 IS250 IS107 

c?Aluminized Hd. K09 K012 

SI 867 

AS1867 

Luxe (216 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC35A 

VP2(12) Mech. 

TM338 

43 

1948-49—(6 Cyl.)—FJ, Stylemaster; FK, Fleetmaster; G. 

SI 808 VI841 G527 G732 IS208 IS102 

AS1828 K08B K09 

1, Special; GK, DeLuxe (216 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC14B 

VS558 VP2(12) Mech. 

c?Used with Rotocap 

TM338 

44 

1941-47—(6 Cyl.)—AH, Special DeLuxe; AG, Master 
Stylemaster (216 Eng.) 

SI 640 VI641 G527 G732 IS208 IS102 

AS1663 K08B K09 

DeLuxe; BH, DK, EK, Fleetmaster; 

VS629 LK127 VL19 RC3A 

VS558 Mech. 

cFUsed with Rotocap 

BJ, DJ, EJ, 

TM338 

45 

1938-40—(6 Cyl.)—KA, KB, KH; HA, JA, Master DeLu> 

S988 V943 G476 G453 IS208 IS102 

AS989 K08B K09 

SI062^i Heavy duty 

ce; HB, JB, Master 85 (216 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC3A 

VS558 Mech. 

c? Used with Rotocap cF1940 only 

TM338 

46 

1937 —(6 Cyl.)—GA, GB 

S942 V943 G476 G453 IS208 IS102 

K08B K09 

VS328 LK127 RC3A 

VS558 

cFUsed with Rotocap 


47 

1935-36—(6 Cyl.)—EA, EC, ED, FA, FC, FD 

S942 V943 G371 G453 IS208 IS102 

K08B K09 

VS328 LK127 RC3A 

VS558=^i Used with Rotocap 


48 

1934 —(6 Cyl.)—DA 

S811 G371 1 SI 46 IS102 

K08A K09 

VS328 


49 

1933-34—(6 Cyl.)—CA, CC, DC 

S590 G114 G114 IS100 IS102 

K06 K09 



50 

1929-32—(6 Cyl.)—All 



51 

1927-28—(4 Cyl.) 



52 

1917-27—(4 Cyl.) 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 

FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CHEVROLET—Continued 


40 

SL319F 4L1017F 3*/U 2VI* 1- 3 /k, l-’/e, 

c? Cut to Length 1- 3 /i6 

W'x7 7 /n" L2037F 3 9 /i6 2Vfe 1- 3 /k, l-'/a, 

c? 1 Powerforged I- 3 /* 

3"A6 2-i/s, 1- 3 /l6 

c^For .125" O.S. Race Pistor 

P975 None Used 

1 

T7411H TS7411H 

TX7411 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1130 

WS208 

41 

SL319F 4L1017F 3Vi6 2Vfe 1-’/a, 

cf Cut to Length I- 3 /* 

L2037F 3 to 2Vfe 1- 3 /fe, 1-Vs, 

c? Powerforged 1- 3 /6 

3 n /l6 2-!/8,1- 3 /l6 

cfFor .125" O.S. Race Pistor 

P975 None Used 

i 

T7411H TS7411H 

TX7411 TSRD356 

T7516H TSR368 

FP1131 

WS208 

42 

SL309F ♦L1018F 3 Vi 2Vu 2-V4,1-% 

cfCutto Length L2132F 3 Vi 2VU 2-'/e,1- 3 /i« 

3 /i" x 7V»" d" Powerforged 

P975 None Used 

T1010H TS1010H 

TX1010 TSR350 

FP1131 

WS208 

43 

SL309F L2132F 3 Vi 214 2-'/8,1- 3 /6 

d”Cut to Length Powerforged 

W' x 71 / 6 " 

P975 None Used 

T1010H TS1010H 

TX1010 TSR350 

FP1131 

WS208 

44 

SL309F L2132F 3/2 2Vfe 2-'/8,1- 3 /6 

cf Cut to Length c? Powerforged 

W' x 7V\t>" 

P975 None Used 

T1010H TS1010H 

TX1010 TSR350 

FP1131 

WS208 

45 

SL309F C992F (B) 3/2 2.23 2- l / 8> 1- 3 /,6 

d'Cut to Length d”Cam Ground 

3 /k" X 71/6" 

P975 PB747(12) 

T1010H TS1010H 

TX1010 TSR350 

WS78 

d^rg. type 

1938 

46 

SL309F C992F (B) 3/2 2.23 2-ft,1-ft 

cfCut to Length cfCam Ground 
s /fa" x 7'A? 

P975 PB747(12) 

T1010H TS1010H 

TX1010 TSR350 


47 

3Vu 2- Vi, 1 -Vi* 

PB623(12) 

T1002 TSR331 

TX1002 


48 

3% 2-Vi, 1-Vi« 

PB623(12) 

T1002 TSR331 

TX1002 


49 

3V\t 2- 14, 1 -Via 

’■V 

PB623(12) 

T1002 TSR331 

TX1002 


50 

3 5 />6 2-%l 1 1-%2 


T1006 TSR331 


51 

3’Vfe 2- 3 4,1- 3 4 


T1061 TSR368 


52 

3”/>6 2- 3 /,6, I- 3 /,6 


T1065 
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Ch-Ch Engine Parts Ch'Ch 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHEVROLET TRUCK 


1 

1964 — (6 Cyl.)—R1200 FC; Greenbriar Bus (Corvair 

AS2403 V2400X G918+2 IS313+10 IS314+10 

G918+2 

AS2403+3 V2400X+3 G918+10 

G918+10 

Eng.) 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

Hyd. 


2 

1964 —(6 Cyl.)—CIO, C20, C30, K10, K20, P10, P2< 

S2090 V2091 None Used IS250 IS323 

S2090+3 V2091+3 K09 

S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 

AS2090+3 

), P30, C50, L50, S50 (230 Eng.) 

VS732 LK127 VL37 RC89A 

VS771 VP2(12) Hyd. 

cf’Used with Rotocap 


3 

1964 —(8 Cyl.)—CIO, C20, C30, C40, C50, K10, K2< 

S2090 V/2231 None Used IS250 IS327 

S2090+3 V2231+3 K09 

S2090+15 

S2090+30 

AS2090 

AS2090+3 

0 , L50 (283 Eng.) 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

VP2 Hyd. 

cPExh. 

VP24 

cf Int. 


4 

1963-64—(6 Cyl.)—CIO, C20, C30, K10, K20, P10, C5I 

AS2090 V2231 None Used IS250 IS327 

AS2090+3 V2231+3 K09 

0, C60, L50, L60, S50, S60, T60, M60 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

VP2(12) Hyd. 

(292 Eng.) 

5 

1962-64—(8 Cyl.)—C60, L60, S60, T60 (327 Eng.) 

AS2090 V2231 None Used IS250 IS327 

AS2090+3 V2231+3 K09 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

VP2 Hyd. 

cf Exh. 

VP24(lnt.) 

TM274 

6 

1962-64—(8 Cyl.)—C80, L80, M80, T80 (348 Eng.) 

AS2388 V2389X None Used IS315H K019C 

AS2388+3 V2389X+3 

VS797 LK294 VL37 

d’lncl. VP25(16) Hyd. 

Damper 

Note: RC91A, 1st type, is 
1*146* O.D. x 'W thick- 
used in Head Cstg. 3815643. 
RC114A, 2nd type, is 1 n /i6" 
O.D. x W thick-used in 
Head Cstg. 3819333. 

RC91A 

cPIst Type 
RC114A 

cP2nd Type 
^ See Nol 

TM171 

5 

te 

7 

1962-64—(8 Cyl.)—C80, L80, M80, T80 (409 Eng.) 

AS2388 V2389X None Used IS315H K019C 

AS2388+3 V2389X+3 

VS797 LK294 VL37 

d’lncl. VP25(16) Hyd. 

Damper 

Note : RC91 A, 1 st type is 1 1 !At!' 
O.D. x ] W f thick, used in 
Head Cstg. 3815643. RC114A, 
2nd type is PVis" O.D. x W 
thick, used in Head Cstg. 
3819333. 

RC91A 

cflst Type 

RC114A 

c?2nd Type 

See Noi 

TM171 

) 

) 

te 

8 

1962-64—(4 Cyl.)—D60 Diesel (G.M.C. 4-53 Eng.) 

S2374 G882 IS308 

cT4 Per Cyl. 

VS849 LK304 


9 

1962-64—(6 Cyl.)—E80, U80, W80 Diesel (G.M.C. 6V-! 

S2374 G882 IS308 

cM Per Cyl. 

i3 Eng.) 

VS849 LK304 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHEVROLET TRUCK 


1 





2 

SL620F— 3 /k" 

3 Vs 

2-fa, I- 3 /* 


T7975H 


3 

SL120F— Vs" 
SL620F— 2 /n" 

3 Vs 

2-%4, 1 - 3 /w 


T7556H TS7556H 

TX7556 


4 

SL120F— 1/ 8 " 
SL620F— 3 /n" 

L2199F 3 Vs 

d Powerforged 

2'A, 2-VSj, 1 -Vi« 

P1145 None Used 
c^Press fit 
in Rod 

T7972H TSRD387 

FP1300 

5 

SL122F— Vs" 
SL622F— t/n" 

4 

2-%4, 1- 3 /l6 

P1145 None Used 
d Press fit 
in Rod 

T7945H TSRD400 

FP1280 

d For 1962-63 
only. 

WS223 

6 

SL624F— 3 /n" 

4 Vs 

2- 5 Aa, 1 m V\6 

PI 207 None Used 
d” Press fit 
in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

F PI 284 

d For 1962-63 
only. 

7 

SL127F — Vs" 
SL627F— 3 /k" 

4y,6 

2-Vu, I- 3 /,6 

PI 207 None Used 
d Press fit 
in Rod 

T7944H TSRD431 

FP1284 

a” For 1962-63 
only. 

8 


3 Vs 

1-081,3-^, 

2-Vh 


AT7815H 

dfor 1 Cyl. 

Use 4 Sets 


9 


3 Vs 

1 - .081,3- 3 /42, 

2-3 'As 


AT7815H 

d”For 1 Cyl. 

Use 6 Sets 
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Oh Ch Engine Parts Ctl'Cll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


10 

1963 —(6 Cyl.)—R1200 FC; Greenbriar Bus (Corvair 

AS2403 V2400X G918+2 IS313+10 IS314+10 

G918+2 

AS2403+3 V2400X+3 G918+10 

G918+10 

Eng.) 

VS831 LK127 VL37 RC112A 

Hyd. 

TM409 

cf .020" O.S. 

11 

1963 —(6 Cyl.)—CIO, C20, C30, K10, K20, P10, P2( 

AS2090 V2091 None Used IS250 IS323 

AS2090+3 V2091+3 K09 

S2090 V2091+15 

S2090+3 V2091+30 

S2090+15 

S2090+30 

0, P30, C50, L50, S50 (230 Eng.) 

VS732 LK127 VL37 RC89A 

VS771 VP2(12) Hyd. 

cf Used with Rotocap 


12 

1963 —(8 Cyl.)—CIO, C20, C30, C40, C50, K10, K2 

S2090 V2231 None Used IS250 IS327 

S2090+3 V2231+3 K09 

S2090+15 

S2090+30 

AS2090 

AS2090+3 

0, L50 (283 Eng.) 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

VP2 Hyd. 

cTExh. 

VP24 

cflnt. 

TM274 

13 

1962 —(8 Cyl.)—C50, L50, S50 (283 Eng.) 

AS2090 V2231 None Used IS250 IS327 

AS2090+3 V2231+3 K09 

VS804 LK127 VL37 RC96A 

cfExh. VP2 Hyd. 

VS732 tfExh. 
cf Int. VP24(lnt.) 

TM273 

14 

1961-62—(6 Cyl.)—C60, L60, S60, T60 (261 Eng.) 

AS2090 V2275 G527 G732 IS250 K014BTH 

K09 

1 VS709 LK127 VL34 RC73A 

VP2(12) Mech. 

TM293 

15 

1960-62—(6 Cyl.)—Cl400, Cl500, C2500, C3600, < 
4WD-K1400, K2500, Low Cab F* 
P2300, P2500, P2600, P3300, P3 
(235 Eng.) 

S2090 V2275 G527 G732 IS250 K014BTH 

AS2090 K09 

14100, C4300, C5100, C5200, C53 
fd .— L5200, L5300, L5600; Fwd. Co 
500, P3600; School Bus—S5300; C5 

VS816 LK127 VL34 RC102A 

VP2(12) Mech. 

tOO, C5500; 
ntrol Van— 
0, L50, S50 

TM251 

16 

1961 —(8 Cyl.)—C50, L50, C60, L60, S60, T60 (283 

AS2090 V2231 None Used IS250 IS327 

AS2090+3 V2231+3 K09 

Eng.) 

VS771 LK127 VL37 RC89A 

cfExh. VP2 Hyd. 

VS732 cfExh. 
cf Int. VP24(lnt.) 

TM273 

17 

1961 —(8 Cyl.)—S67, C70, L70, M70, S70, T70, C8C 

AS2276 V2277X None Used IS300 

AS2276+3 V2277X+3 

), L80, T80 (348 Eng.) 

VS797 LK294 VL37 RC91A 

cflncl. VP25(16) Hyd. 

Damper 

TM171 

18 

1959-60—(8 Cyl.)—Cl400, Cl500, C2500, C3600, C4V 
C6200, C6300, C6500, C6800; FV\I 
L5600, L6100, L6200, L6600, L69 
T6300, T6600, T6800 (283 Eng.) 

AS2090 V2231 None Used IS250 IS327 

AS2090+3 V2231+3 K09 

00, C4300, C5100, C5200, C5300, C5 
D K1400, K2500; Low Cab Fwd. L5 
00; School Bus S6200, S6400, S67I 

VS771 LK127 VL37 RC89A 

cfExh. VP2 Hyd. 

Used with cfExh. 

Rotocap VP24 

VS732 cf Int. 
cf Int. 

500, C6100, 
200, L5300, 
30; Tilt Cab 

TM273 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


10 

L2156F 3 7 /i6 1 3 /4 2-^4, 1- 3 /i6 

cTPowerforged 

3Vl 2-fa, 1-3/16 

cf For V\s Overbore Cyl. Assy 
3Vl6 2-%4, 1- 3 /l6 

dFor Vs" Overbore Cyl. Assy 

PI 234 None Used 

c^Press fit 
in Rod 

AT7901H TS7901H 
TSRD343 

AT7993H 

AT7994H 

None Used 

11 

SL620F — 3 /a" L2163F 3% 1 >fa 2-fa, 1-fa 

cfPowerforged 

P1145 None Used 
cT Press fit 
in Rod 

T7975H TSRD387 

FP1291 

12 

SL120F — Vs" L2006F 3 7 /s V'Aa 2- 5 /64, 1-Vi6 

SL620F— 3 /k" d”Powerforged 

P1196 None Used 
d Press fit 
in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1280 

WS223 

13 

SL120F—'/«" L2006F 3% 1 s 'i4 2-fa, 1-fa 

SL620F — fa" cfPowerforged 

P1196 None Used 
c? Press fit 
in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1280 

WS223 

14 

SL118F — V»" L2033F 3% 2fa 2-fa,1 - 3 A 

SL618F — fa" ti’Powerforged 

P1136 None Used 
cfPress fit 
in Rod 

T7548H TS7548H 

TX7548 TSRD375 

FP1242 

WS222 

15 

SL319F 4 LI 004 F 3Vis 2ft 2-*/n, 1- 3 /i6 

d”Cut to Length cTSolid Skirt 

W’x7 7 /n" L2131F 3ft 2ft 2-*/n, 1-ft 

cfPowerforged 

PI130 None Used 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

FP1185 

WS222 

16 

SL120F — Vi" L153F 3 7 /. Vfa 2-fa, 1-Vu 

SL620F — fa" cfPowergroove 

P1145 None Used 
d Press fit 
in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1280 

WS223 

17 

SL624F — fa" L145F 4'/. 2fa 2-fa, 1-fa 

cfPowergroove 

PI 207 None Used 
d” Press fit 
in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1251 

18 

SL120F — Vs" L153F 3 7 /s 1 5 ft 2-ft,1-ft 

SL620F — ft" cfPowergroove 

L2163F 3 Vs 1 5 ft 2-ft, 1-ft 

c^Powerforged 

Note: Due to weight difference, L153F & 
L2163F are interchangeable in 
complete sets only. 

P1145 None Used 
d Press fit 
in Rod 

i 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1235 

cT'Exc. Light duty 
FP1186 

WS223 
d Light duty 
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Ch-Ch Engine Parts Ch'Cll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


19 

1959-60—(8 Cyl.)—C7000, C7200, C7300, C7500, ( 
C10100, Cl0200, C10400, C1050< 
L7600, L8100, L8200, L8300, L86< 
M7500, M7800; School Bus S670( 
T7800, T8200, T8300, T8600, T88< 

AS2276 V2277X None Used IS299 

AS2276+3 V2277X+3 d'W' Thk. 

IS 300 

(?' 7 Aa" Thk. 

:7800, C8100, C8200, C8300, C8i 
3, Cl0700; Low Cab Fwd. L7100, L7 
00, L9100, L9200, L9700; Tandem / 
), S7700, S7900; Tilt Cab T7200, T7 
>0 (348 Eng.) 

VS797 LK294 VL37 RC91A 

cflncl. VP25(16) Hyd. 

Damper 

>00, C8800, 
200, L7300, 
Vxle M7300, 
300, T7600, 

TM171 

20 

1958-60—(6 Cyl.)—Jobmaster 6000, C6000, C6100, 
Fwd. L6100, L6200, L6600, L690< 
Cab T6300, T6600, T6800 (261 E 

AS2090 VI930 G527 G732 IS250 K014BTK 

V2275 K09 

<d Aluminized 

Head 

C6200, C6300, C6400, C6500, C66C 
0; School Bus S6200, S6400, S6700 
ng.) 

1 VS709 LK127 VL34 RC73A 

VP2(12) Mech. 

10; Low Cab 
, S6800; Tilt 

TM293 

21 

1959 —(6 Cyl.)—1170 Sed. Del’y.; 1180 Pickup Del’ 

S2090 V2275 G527 G732 IS250 K014BTH 

AS2090 K09 

y.; 3000, 4000 Series (235 Eng.) 

VS816 LK127 VL34 RC102A 

VP2(12) Mech. 

TM251 

22 

1956-59—(8 Cyl.)—9A, 9B, 9C, 10A, 10B, IOC, 10D, 1 

S2088 V2044 G733 G733 IS100 IS113 

AS2088 K07 

OE, 10F (322 Eng.) 

VS776 LK296 VL41 RC84A 

d”Exh. 

♦VS777 VP5(16) Hyd. 

VS698 

cflnt. Outer 

VS699 
cd'lnt. Inner 


23 

1958 —(6 Cyl.)—G, 1171 Sed. Del’y*; Thriftmaster 2 

3800, 4000, 4100, 4400, 1-1 Vi To 

S2090 VI930 G527 G732 IS250 K014BTH 

AS2090 V2275 K09 

cMIuminized 

MOO, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700 
n; School Bus 4500 (235 Eng.) 

1 VS709 LK127 VL34 RC73A 

VP2(12) Mech. 

All, Exc. DD Series (2nd Design) n 
DD Series (2nd Design) 

>, V2-V4 Ton; 

y TM293 
TM251 

24 

1958 —(8 Cyl.—)Sed. Del’y.; 1271; 3100, 3200, 36i 

5400, 5700, 6100, 6300, 6400, 6 
8200, 8400, 8700, 2>/ 2 Ton; School 

AS2090 V2231 None Used IS250 IS327 

AS2090+3 V2231+3 K09 

OO, 3800, '/2-V4-I Ton; 4100, 4400, 
500, 6700, V/ 2-2 Ton; 7100, 7200, i 
Bus 4502, 6702, 6802, 8802 (283 En 

VS732 LK127 4VL7 RC89A 

cflnt. VP2(16) VL37 

VS771 

d'Exh., Inc’l. Damper 

5100, 5300, 
7700, 8100, 

g<) 

TM273 

25 

1958 —(8 Cyl.)—Heavy Duty 9103, 9203, 9703; 101 

School Bus (348 Eng.) 

SC2239 V2240 None Used IS293 IS324 

SC2239+3 V2240+3 

03, 10203, 10403, 10503, 10703, 2'/ 2 

VS797 LK294 4VL7 RC91A 

oMncl. VP25(16) VL37 

Damper Hyd. 

Ton, 10800 

TM171 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


19 

SL624F— i /n" L145F 4'/» 2Vk 2-fa, 1- 3 /l t 

d 1 Powergroove 

PI 207 None Used 
d” Press fit 
in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1244 

FP1245 

FP1251 

^ See Note 

Note : FP1244 for 1959,7000,9000 Series; 
FP1245 for 1959,8000,10000 Series; 
FP1251 for 1960,7000,8000 Series 
(Exc. Autom. Trans.) 



20 

SL118F—'/«" ♦L1005F 3K 2fa 2-Vk, UVu 

SL618F —W d”Solid Skirt 

L2033F 3% 2%. 2-Vfc, 1-V I6 

d'Powerfofged 

PI136 None Used 
cf Press fit 
in Rod 

T7548H TS7548H 

TX7548 TSRD375 

FP1242 

WS222 
cf1959-60 

FP1185 

WS222 

d*1958 

21 

SL319F L2131F 3*4 2Ha 2 - 3 /fe, 1- 3 /, 6 

cfCut to Length cTPowerforged 

3 A" x 7W 

P1130 None Used 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

FP1185 

WS222 

22 

SL122F— Vb" LI 081F 4 2Vfe 2-^, 1- 3 / 6 

SL622F— 3 /n" c^First type—Weight 20 oz. 

L146F 4 2VI« 2- 5 /44, 1 -V»6 

d”Second type—Powergroove, 
weight 26 Vi oz. 

Note: Replace with same weight piston o 
add Balance Weight Unit 375184( 
tocrankshaft, if changing from ligh 
to heavy pistons. 

P1180 None Used 
d” Press fit 
in Rod 

r 

D 

t 

T7526H TS7526H 

TX7526 TSRD400 

♦FP1187 

FP1214 

WS240 

23 

SL319F L2131F 3% 2^4 2- 3 /fe, I- 3 /* 

cf’Cut to Length cfPowerforged 

3 /fe" x 7W 

P1130 None Used 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

FP1185 

WS222 

24 

SL120F— '/•" ♦L2006AF 3 V, Vfa 2-fa, 1-Vu 

SL620F— 3 /n" L2163F 3 7 /a Vfa 2-fa, l-Vu 

cfPowerforged 

P1145 None Used 

cTPress fit 
in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

25 

SL124F—'/«" L145F 4'/« 2% 2-fa, 1-Vw 

SL624F— */a" cf Powergroove 

PI 207 None Used 
cf Press fit 
in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1231 

(^9000 Series 

♦ FP1232 

FP1245 

cf 10000 Series 

FP1214 

c? 10800 Sch. Bus 


-61 - 


A Sleeved Engine 4 Superseded 































Gh-Ch Engine Parts Ch'Ch 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


26 


1957 —(8 Cyl.)—5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5J; 7A, 7B, 7C; 8A, 8B, 8C, 8D, 8E (283 Eng.) 


S2090 

S2090+3 

S2090+15 

S2090+30 

AS2090 

AS2090+3 


V2231 

V2231+3 


None Used IS250 
K09 


IS327 


VS732 LK127 VL37 

dint. VP2(16) Hyd. 

VS771 

d’Exh. 


RC89A 


TM273 


27 


1956-57—(8 Cyl.)—5A, 5B, 5C, 7A, 7B, 7C, 8 A, 8B, 8C, 8D, 8E, Truck 8F; School Bus 3100, 3200, 3600, 
3800, 4000 (265 Eng.) 


S2090 

S2090+3 

S2090+15 

S2090+30 

AS2090 

AS2090+3 


V2091 

V2091+3 

V2091+15 

V2091+30 


None Used IS250 
K09 


IS323 


VS732 LK127 VL37 

d’lnt. VP2(16) Hyd. 

VS771 VL17 

cfExh. Mech. 

Used with Rotocap 
& for Int. with 
3729363 Spring Cap 


RC89A 


TM273 


28 


1955-57—(6 Cyl.)—V, 6100; Utility 2 Ton W, 6400; Utility 2 Ton X, 6500; Utility 2 Ton Y, 6700; School 
Bus Z, 6800; Utility 2 Ton 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N (261 
Eng.) 


S2090 

AS2090 


VI930 


G527 G732 IS250 K014BTH VS709 LK127 


VL19 


RC73A 


K09 


VP2(12) Mech. (1955) 

VL34 

Mech. (1956-57) 


TM293 

c? 1956-57 
only 


29 


1955-57—(6 Cyl.)—Commercial 'A, %, 1-Ton; H, 3100; J, 3600; K, 3700; M, 3900; Dubl-Duti Fwd. 

Control; L, 3800; 1 Ton, N, 4100; P, 4400; Utility 1 Vi Ton; R, 4500; School Bus 3A, 
3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C (235 Eng.) 


S2089 


VI930 G527 G732 IS250 

K09 


K014BTH VS629 LK127 VL19 RC68A 

VP2(12) Mech. (1955) 

VL34 

Mech. (1956-57) 


TM251 

d”1955 
TM293 
d” 1956-57 


30 


1955 —(8 Cyl.)—S, 5100-2 Ton C.O.E.; T, 5400-2 Ton C.O.E.; U, 5700-2 Ton C.O.E. (265 


S2090 

S2090+3 


V2091 

V2091+3 


S2090+15 V2091+15 

S2090+30 V2091+30 

AS2090 
AS2090+3 


None Used IS250 
K09 


IS323 


VS732 

tflnt. 

VS770 

cfExh. 


LK127 

VP2(16) 


VL37 

Hyd. 


RC82A 

See Note 


Eng.) 

TM273 


Note: When Rocker Arm No. 
3837175 is installed use 
RC89A 


31 


1954 —(6 Cyl.)—C.O.E. 2 Ton S-5100, T-5400, U-5700; Utility 2 Ton V6100; W6400, X6500; School 

Bus Y-6700, Z-6800 (261 Eng.) 


S2090 
AS2090 
SI 867 
AS1867 


VI930 


G527 G732 


IS250 

K09 


K014BTH VS709 


LK127 

VP2(12) 


VL19 

Mech. 


RC73A 


32 


1954 —(6 Cyl.)—Commercial 3 / 4 , 1 Ton Dubl-Duti Fwd. Control; K-3700; M-3900; Utility VA, 2 Ton; 

P-4400; School Bus R-4500 (235 Eng.) 


S2090 
AS2090 
SI 867 
AS1867 


VI930 


G527 G732 


IS250 

KQ9 


K014BTH VS629 


LK127 

VP2(12) 


VL19 

Mech. 


RC68A 


33 


1953 —(6 Cyl.)—Commercial 3 / 4 , 1 Ton Dubl-Duti Fwd. Control; K-3700, M-3900; Utility VA, 2 Ton; 

P-4400; V-6100; W-6400; X-6500; C.O.E. S-5100; T-5400; U-5700; School Bus 
R-4500; Y-6700; Z-6800 (235 Eng., 108 H.P.) 

SI 867 VI930 G527 G732 IS250 K014BTH VS629 LK127 VL19 RC35A 

AS1867 K09 VP2(12) Mech. (See Note) 

S2090 Note: RC35A is used with screw type 

tappets. If Eng. has Hyd. tappets, use 
RC68A and VS629. 


A Sleeved Engine ^ Superseded 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CHEVROLET TRUCK—Continued 
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SL120F — '/«" L2163F 3 V, Vfa 2-fa, 1-Vu 

SL620F — Via" c” Powerforged 

P1145 None Used 
d Press fit 
in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1186 

WS223 

27 

SL118F—Vi" ♦L1098F 3% V'fa 2-fa, 1-Vu 

SL618F— 3 /b" L2038F 3% VVu 2-fa, 1-Vu 

c? Powerforged— 

Has 4 valve reliefs in head. 

P1145 None Used 
d Press fit 
in Rod 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1186 

WS223 

cfExc. 

Hydramatic 

28 

SL118F — Vs" 4L1005F 3% 2V« 2- 3 /k, 1- 3 A 

SL618F — W' d Sol id Skirt 

L2033F 3 Va 2'Aa 2->/n, 1- 3 /, 6 

d Powerforged 

PI136 None Used 

T7548H TS7548H 

TX7548 TSRD375 

FP1185 

WS222 

29 

SL319F ♦L1004F 3% 2fa 2- 3 M, 1-Vu 

cfCut to Length cfSolid Skirt 

3 /n"x7W L2131F 3Vw 2fa 2- 3 M,1 

c? Powerforged 

PI130 None Used 

2nd Se 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

ries 1955, All 1956-57 ra 

FP1131 

WS208 

cflst Series 1955 

w* FP1185 

WS222 

30 

SL118F — ’/a" 4 LI 043 F 3% Vfa 2-fa, 1-Vfe 

SL618F — 3 /u" cfFlat Head 

♦L1098F 3% Vfa 2-fa, 1-Vu 

L2038F 3% Vfa 2-fa, 1-fa 

<? Powerforged — Has 4 valve rel iefs i n heac 

PI145 None Used 
d Press fit * 

in Rod 

i 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1186 

WS223 

31 

SL118F — '/«" L2033F 3Ya 2fa 2- 3 M, 1-Vu 

SL618F — 3 /a" cTPowerforged 

PI136 None Used 

T7548H TS7548H 

TX7548 TSRD375 

FP1159 

WS208 

32 

SL319F L2131F 3Ift 2fa 2-*/n, 1 - 3 /,6 

cTCut to Length d Powerforged 

W f x 7W 

P1130 None Used 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

FP1131 

WS208 

33 

SL319F 4L1017F 3% 2Vu 1- 3 /n,1-'A, 

cfCut to Length 1-Vu 

W x 7 7 /4i" L2037F 3V.6 2M« 1- 3 /k, l-'/s, 

c? Powerforged 1 

P975 None Used 

T7411H TS7411H 

TX7411 TSRD356 

FP1131 

WS208 
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Ch-Ch Engine Parts Ch’Cll 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CHEVROLET TRUCK—Continued 
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1953 —(6 Cyl.)—Sed. Del.; H, 3100; J, 3600; L, 380 

SI 867 VI841 G527 G732 IS250 IS107 

AS1867 K09 KOI 2 

S2090 

0; N, 4100; Utility VA Ton (216 Eng. 

VS629 LK127 VL19 RC35A 

VP2(12) Mech. 

) 

35 

1950-52—(6 Cyl.)—HT, HU, JT, JU, KT, KU, Commerci 
UP, UR, US, VP, VR, VS, 2 Ton C. 
TX, UX, VX, School Bus (235 Eng.) 

SI 867 VI868 G527 G732 IS250 K014BTH 

AS1867 K09 

S2090 

al Va, 1 Ton; Dubl-Duti Fwd. Control 
O.E.; TV, TW, UV, UW, UY, VV, VW, 

i 

1 VS629 LK127 VL19 RC35A 

VP2(12) Mech. 

; TP, TR, TS, 

, VY, 2 Ton; 

36 

1950-52—(6 Cyl.)—HP, HR, HS, JP, JR, JS, KP, KR, K 
’/j Ton; TL, UL, VL, School Bus (21< 

SI 867 VI841 G527 G732 IS250 IS107 

AS1867 K09 KOI 2 

S2090 

:s, Com’l. '/ 2 - 3 / 4 -l Ton; TJ, TK, UJ, 1 
S Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC35A 

VP2(12) Mech. 

JK, VJ, VK, 

37 

1948-49—(6 Cyl.)—RV, RW, SV, SW, 2 Ton Utility; RP, 
Bus (235 Eng.) 

SI 808 VI841 G527 G732 IS208 IS102 

AS1828 K08B K09 

RR, RS, SP, SR, SS, 2 Ton C.O.E.; RX 

VS629 LK127 VL19 RC14B 

VS558 VP2(12) Mech. 

cTUsed with 

Rotocap 

, SX,School 

38 

1948-49—(6 Cyl.)—FP, GP, '/ 2 Ton; FR, GR, % Ton; FS 
Fwd. Control; RJ, SJ, RK, SK, 1 ’/ 2 T 

SI 808 V1841 G527 G732 IS208 IS102 

AS1828 K08B K09 

I, GS, 1 Ton; FT, GT, FU, GU, Va- 1 Tc 
on Utility; RL, SL, School Bus (216 En 

VS629 LK127 VL19 RC14B 

VS558 VP2(12) Mech. 

c^Used with 

Rotocap 

m Dubl-Duti 

g.) 

39 

1941-47—(6 Cyl.)—AK, BK, Light Del.; CK, DP, EP, ’/ 2 
3 / 4 -l Ton; YR, YS, YT, MR, MS, MY 
1 Vi Ton; YU, YV, YW, MU, MV, MV 

SI 640 VI641 G527 G732 IS208 IS102 

AS1663 K08B K09 

Ton; AL, AM, AN, BL, BM, BN, DR, 
, MT, OR, PJ, QJ, OS, PK, QK, OW, 
V, C.O.E. (216 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC3A 

VS558 Mech. 

cfUsed with 

Rotocap 

ER, DS, ES, 
PL, QL, OY, 

40 

1941-47—(6 Cyl.)—YR, YS, MR, OR, OS, PJ, PK, l'/ 2 
YW, MU, MV, MW, OH, Ol, OJ, PP 
160"; YT, MT, OY, OG, PX, QX, 1« 

SI 640 VI641 G527 G732 IS208 IS102 

AS1663 K08B K09 

Ton; OE, OF, PV, QV, PW, QW, 2 T 
, QP, PR, QR, PS, QS, 2 Ton C.O.E.; f 
?5 M School Bus (235 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC3A 

VS558 Mech. 

c^Used with 

Rotocap 

on; YU, YV, 
AY, OW, PL, 

41 

1938-40—(6 Cyl.)—HC, HD, HE, JC, JD, JE, KC, KD, K 
VG, VM, VN, WA, WB, WC, WD, V 

S988 V943 G476 G453 IS208 IS102 

AS989 K08B K09 

SI062 (Heavy duty) 

E, KF, TA, TB, TC, TD, VA, VB, VC, 
VE, WF (216 Eng.) 

VS629 LK127 VL19 RC3A 

VS558 Mech. 

cfUsed with Rotocap 

VD, VE, VF, 

42 

1937 —(6 Cyl.)—GC, GD, GE, SA, SB, SC, SD (216 E 

S942 V943 G476 G453 IS208 IS102 

K08B K09 

:ng.) 

VS328 LK127 VL19 RC3A 

VS558 Mech. 

cfUsed with Rotocap 


43 

1936 —(6 Cyl.)—FB, RA, RB, RC, RD 

S942 V943 G371 G453 IS208 IS102 

K08B K09 

VS328 LK127 RC3A 

VS558 

d”Used with Rotocap 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. | 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


34 

SL309F 

♦ L1018F 3/2 

2V\6 

2-/8, I- 3 /* 

P975 

None Used 

T1010H 

TS1010H 

FP1130 


cTCut to Length 

L2132F 3/2 

2/l6 

2-/8, 1- 3 /l6 



TX1010 

TSR350 

WS208 


3 /k" x 7VW' 

cfPowerforged 








35 

SL319F 

♦ L1017F 3 9 /i6 

2 V 16 

1 -V 22 , 1-/8, 

P975 

None Used 

T7411H 

TS7411H 

FP1131 


c^Cut to Length 



1 »Vl6 



TX7411 

TSRD356 

WS208 


3 /32" X 77/32" 

L2037F y/\6 

2/,6 

1 - 3 /4, 1-/8, 








cfPowerforged 


1- 3 /l6 






36 

SL309F 

4L1018F 3/2 

2/l6 

2- Ye, 1-Vu 

P975 

None Used 

T1010H 

TS1010H 

FP1131 


c^Cut to Length 

L2132F 3/2 

2Vl6 

2-/8, 1-3/6 



TX1010 

TSR350 

WS208 


x 7V\b” 

cfPowerforged 








37 

SL319F 

L2037F 3 9 / 6 

2/« 

1- 3 /k, 1-1/8, 

P975 

None Used 

T7411H 

TS7411H 

FP1131 


cfCut to Length 
x 7W 

c^Powerforged 


1 “ 3 /l6 



TX7411 

TSRD356 

WS208 



3 9 /]6 


2- Vt, 1 



T1166H 

TX1166 

TSR356 


38 

SL309F 

L2132F 3/2 

2Vi6 

2-/8, 1- 3 /6 

P975 

None Used 

T1010H 

TS1010H 

FP1131 


cf Cut to Length 
W x 7Vm" 

cfPowerforged 





TX1010 

TSR350 

WS208 

39 

SL309F 

L2132F 3/2 

2^6 

2-/8, 1- 3 /l6 

P975 

None Used 

T1010H 

TS1010H 

FP1131 


cfCut to Length 
W X 7/l 6 " 

cfPowerforged 





TX1010 

TSR350 

WS208 

40 

SL319F 

L2037F 3 9 /6 

2Vm 

1- 3 /k,1-/8, 

P975 

None Used 

T7411H 

TS7411H 

FP1131 


cT’Cut to Length 

cf’Powerforged 


1 - Vl6 



TX7411 

TSRD356 

WS208 


W' x 774 " 

3V,6 


2-/8, 1- 3 /6 



T1166H 

TX1166 

TSR356 


41 

SL309F 

C992F (B) 3/2 

2.23 

2-/8, 1- 3 /l6 

P975 

PB747 (12) 

T1010H 

TS1010H 

WS78 


cfCut to Length 

cT’Cam Ground 




TX1010 

TSR350 

cfBrg. type 


3 /k" x 7Vi6" 








1938 

42 

SL309F 

C992F (B) 3/2 

2.23 

2-/8, 1 - 3 /l6 

P975 

PB747 (12) 

T1010H 

TS1010H 



c^Cut to Length 
W' x 7 W' 

cT'Cam Ground 




TX1010 

TSR350 



43 


3Vh 


2-/8, 1 - 3 /l6 

PB623(12) 

T1002 

TX1002 

TSR331 
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Ch-Ch Engine Parts Ch'Ch 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CHEVROLET TRUCK—Continued 


44 

1935 —(6 Cyl.)—EB, QA, QB, QC, QD 

S942 V943 G371 G453 IS208 IS102 

cf Grooved Stems K08B K09 

S811 

c? Slotted Stem 

VS328 LK127 


45 

1934 —(6 Cyl.)—DB, PA, PB, PC, PD 

S811 G371 1 SI 46 IS102 

K08B K09 

VS328 


46 

1933 —(6 Cyl.)—CB, OA, OB, OC, OD 

S590 G114 G114 IS100 IS102 

K06 K09 



47 

1929-32—(6 Cyl.)—All 



48 

1927-28—(4 Cyl.)—All 



49 

1917-27—(4 Cyl.)—All 




CHEVY II (Refer to Chevrolet) 


CHRIS CRAFT ENGINES—MARINE 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


CHRYSLER 


1 

1964 —(8 Cyl.)—VC2 300K (426 Eng.) 

S2243 V/2415 None Used IS328 

S2243+5 V2415+5 

VS875 LK270 

c^Exh. 

LK145 

cTlnt. 


2 

1963-64—(8 Cyl.)—TCIL, VC1L Newport, Newport Sub 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

turban (361 Engine) 

VS817 LK270 VL8 

cTExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

3 

1963-64—(8 Cyl.)—TC2M, VC2M 300, (383 Engine) 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

•Note: Engs, w/4 Bbl. Carb. use VS824. 
w/2 Bbl. Carb. use VS817. 

•VS824 LK270 VL8 

cTlncl. d”Exh. Hyd. 

Damper 

•VS817 LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

4 

1963-64—(8 Cyl.)—TC3H, VC3H New Yorker; Imper 
TY1H, VY1H Le Baron (413 Eng.) 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

ial TY1L, VY1L Custom, TY1M, V\ 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

riM Crown, 

TM327 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 


Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 

CHEVROLET TRUCK—Continued 

44 



3 5 /l6 

2-’/a, 1- 3 /i6 

PB623(12) 

T1002 

TX1002 

TSR331 


45 



3 5 / 6 

2-'/a, ^ m V^6 

PB623(12) 

T1002 

TX1002 

TSR331 


46 


PB623(12) 



47 



3V\6 

2- fa, 1 


T1006 

TSR331 


48 



3'fa 

2-fa, ^-fa 


T1061 

TSR368 


49 



3 ! Vfe 

2- 3 /,6 f 1-3/,6 


T1065 



CHEVY II (Refer to Chevrolet) 


CHRIS CRAFT ENGINES—MARINE 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


CHRYSLER 


1 

SL126F— ] A" .... 4/4 2fa, J \-Vu 

SL626F— fa" dMI :1 Comp. 

L2185F 4/4 2%4 2-fa, Ufa 

cfPowerforged—13.56:1 Comp. 

PI 215 None Used 
cTPress fit in Rod. 

T7801H TSRD425 

T7801H TSRD425 

FP1297 

d*w/o Air Cond. 

FP1298 

cfw/Air Cond. 

2 

SL124F— Vs" L2147F 4'/a 1/a 2-fa, ^-fa 

SL624F— fa" cfPowerforged 

PI 220 None Used 
d” Press fit in Rod. 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1297 

d”w/o Air Cond. 

FP1298 
cTw/Air Cond. 

3 

SL126F—/ 8 " L2080F AVa Vfa 2-fa, J \-fa 

SL626F— fa" cf Powerforged 

PI 215 None Used 
d”Press fit in Rod. 

T7801H TSRD425 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cTw/Air Cond. 

4 

SL124F—/a" L2095F Afa 2fa 2-fa, Ufa 

dH/a" I.D. cfPowerforged 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7802H TSRD418 

FP1297 

c?w/o Air Cond. 

FP1298 
d”w/Air Cond. 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


CHRYSLER—Continued 


5 

1963 —(8 Cyl.)—TC2-300J (426 Eng.) 

S2243 V2415 None Used IS328 

S2243+5 V2415+5 

VS875 LK270 

cf Exh. 

LK145 

cf Int. 


6 

1962 —(8 Cyl.)—SC2 w/High Performance (413 Enc 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

».) 

VS824 LK270 VL31 

cflncl. cfExh. Mech. 

Damper LK82(lnt.) 

VP21 (16) 


7 

1961-62—(8 Cyl.)—RC2M Windsor; SC2M 300 (383 En 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

9') 

VS817 LK270 VL8 

cf 1 1961 cfExh. Hyd. 

VS824 LK82(lnt.) 
cf 1962 VP21 (16) 

cf IncIs.Dmpr. 

TM327 

8 

1961-62—(8 Cyl.)—RC1L, SC1L Newport, Newport Sub 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

urban (361 Eng.) 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

9 

1959-62—(8 Cyl.)—MC3H, PC3H, RC3H, SC3H New Y 
PY1H, RY1H, SY1H Le Boron; MY IN 

S2243 ♦V2279 None Used IS328 K022D 

S2243+5 fV2279+5 

V2279N 

V2279N+5 

orker; MY1L, PY1L, RY1L, SY1L Impc 
l, PY1M, RY1M, SY1M Crown (413 En 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

jrial; MY1H, 

9-) 

TM327 

10 

1959-61—(8 Cyl.)—MC1L, PC1L Windsor; MC2M, PC2I 
“RR38” on Serial No. Pad.) 

S2243 V2278 None Used IS328 

S2243+5 V2278+5 

M Saratoga; RC2M Windsor (D1 Co 

VS817 LK270 VL8 

cf Exh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

de Stamped 

TM327 

PCI Windsor ^795 Cars have Engine No. Prefix “P38.” For these Engines use parts listed for PS3 De Soto. 

PC2 Saratoga ^ 6232 Cars have Engine No. Prefix “P41.” For these Engines use parts listed for PC3 Chrysler. 



11 

1959-61—(8 Cyl.)—MC3-300E, PC3-300, RC4P-300 

S2243 tV2279 None Used IS328 K022D 

S2243+5 ♦V2279+5 

V2279N 

V2279N+5 

VS824 LK270 VL8 

cf Exh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

12 

1958 —(8 Cyl.)—LC1 Windsor; LC2 Saratoga 

S2097 V2245 None Used IS167 

S2097+5 V2245+5 KOIIR 

S2097+15 

S2097+30 

VS793 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 


13 

1958 —(8 Cyl.)—LC3 New Yorker; LY1 Imperial, Cro 

S2189 V2246 G740 G803 IS267 

wn, Le Baron 

VS793 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 


14 

1958 —(8 Cyl.)—LC3-300D 

S2189 V2246 G740 G803 IS267 

LK270 

cfExh. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 



A Sleeved Engine f Superseded 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 
PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER—Continued 


5 

SL126F—L2184F A'A 23k 2-1k, 1 -’At 

SL626F— W cf Powerforged—11:1 Comp. 

L2185F 4 !4 2% 2-lk, 1-Vis 

o’ Powerforged—13.56:1 Comp. 

PI 215 None Used T7801H 
c^Press fit in Rod. 

T7801 H 

TSRD425 

TSRD425 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cf w/Air Cond. 

6 

SL124F—L2095F 4% 21k 2-?k, 1-Ms 

cf 4 Ye " 1. D. cf Powerforged 

PI 215 None Used T7802H 

cf Press fit in Rod. 

TSRD418 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 

7 

SL126F — '/e" L2080F 4 V* 1 s 3k 2- s k, 1-% 

SL626F— W o’ Powerforged 

PI 215 None Used T7801H 

cf Press fit in Rod. 

TSRD425 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 

8 

SL124F— V»” L2147F 4'/, 1% 2-lk, 1 -Vk 

SL624F — 3 hi" cf Powerforged 

PI 220 None Used T7678H 
cf Press fit in Rod. TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cfw/Air Cond. 

9 

SL124F—'/«" L2095F 4Vk 21k 2-lk, 1-V, S 

cf4 , /e"I.D. (/Powerforged 

PI 215 None Used T7802H 

cf Press fit in Rod. 

TSRD418 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cfw/Air Cond. 

10 

SL122F— '/«" L2094F A'/a 2'k 2-lk, 1-% 

c?4" I.D. / Powerforged 

PI 220 None Used T7803H 

cf Press fit in Rod. 


FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cfw/Air Cond. 

11 

SL124F—L2095F 4% 21k 2-lk,1- 3 /i« 

cf’4 , /e"I.D. cf Powerforged 

PI 215 None Used T7802H 

cf Press fit in Rod. 

TSRD418 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cfw/Air Cond. 

12 

SL120F — Vt" L2051F 3'% 2'/. 2-lk, 1-Ms 

d , 3 3 , i"I.D. cf Powerforged 

P1185 PB815(8) T7675H 

TX7675 

TS7675H 

TSRD393 

FP1188 

WS238 

13 

SL122F—'/«" L2052 F 4 2'/, 2-lk, 1-M« 

SL622F —V5j" cfPowerforged 

P1185 PB815(8) T7605H 

TX7605 

TSRD400 

FP1188 

WS238 

14 

SL122F—L2052F 4 2'/. 2-lk, 1-% 

SL622F— 3 /ir" cfPowerforged 

P1185 PB815(8) T7605H 

TX7605 

TSRD400 

FP1188 

WS238 
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Ch-Ch Engine Parts Cll-Cll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHRYSLER—Continued 


15 

1957 —(8 Cyl.)—C75-1 Windsor; C75-2 Saratoga 

S2097 V2204 None Used IS167 

S2097+5 V2204+5 KOIIR 

S2097+15 

S2097+30 

VS793 LK270 VL8 

VP17 Hyd. 

cflnt. 


16 

1957 —(8 Cyl.)—C76 New Yorker; 300; IM 1, IM 1 -1; 

S2189 V2228 G740 G803 IS267 

IM1-4; IM2-2 Imperial 

VS793 LK270 VL8 

VP17 Hyd. 

cflnt. 


17 

1956 —(8 Cyl.)—C71 Windsor 

S2097 V2098 None Used IS104 IS132 

S2097+5 V2098+5 KOIO KOI 6 

S2097+15 V2098+15 

S2097+30 V2098+30 

VS793 LK270 VL8 

VP17 Hyd. 

cflnt. 

TM398 

18 

1956 —(8 Cyl.)—C72 New Yorker; C72-300; C73 Cu 

S2189 V2190 G740 G803 IS267 

stom Imperial; C70 Crown Imperial 

VS710 LK270 VL8 

cf Exh.- VP17(lnt.) Hyd. 

Outer 

VS657N 
cf Exh.-Inner 

VS818=^i Int. 

TM398 

cfExc. C72- 
300 

19 

1955 —(8 Cyl.)—C67 Windsor 

S2097 V2098 None Used IS104 IS 132 

S2097+5 V2098+5 KOIO KOI 6 

S2097+15 V2098+15 

S2097+30 V2098+30 

VS793 LK270 VL8 

VP17 Hyd. 

cf Int. 

TM398 

20 

1955 —(8 Cyl.)—C68 New Yorker; C69 Imperial; C7( 

S2046 V2047X G740 G741 IS267 

3 Crown Imperial 

VS710 LK82 VL8 RC78A 

cf Exh.- VP17 Hyd. 

Outer cflnt. 

VS657N 
cf Exh.-Inner 

VS818-§a Int. 

VS711 6l VS722 Used w/Rotocap 

TM398 

21 

1954 —(8 Cyl.)—C63-1 New Yorker; C63-2 New Ye 

S2046 V2047X G740 G741 IS267 

>rker Deluxe; C64 Imperial; C66 Cro\ 

VS710 LK82 VL8 RC78A 

cf Exh.- VP17 Hyd. 

Outer cflnt. 

VS657N 
cf Exh.-Inner 

VS818^ Int. 

VS711 &, VS722 Used w/Rotocap 

vn Imperial 

22 

1950-54—(6 Cyl.)—C48S Royal; C48W, C51W Winds* 
aft. Eng. C51-80508; C62 Windsor; 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS107 

AS1855 KOIIR KOI 2 

>r; C6C-1 Windsor; C60-2 Windsor D 
Replacement Engines 251, 252, 253, 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cf Used w/Rotocap 

deluxe; C51 
255,257 

TM326 

23 

1951-53—(8 Cyl.)—C52, C53, C54, C55, C56, C58, C5< 

SI 936 VI937 G685 G686 IS254 IS134 

cf1 ,3 /kx1 "Atx'fa 

IS312H 

Cm6Xl'Vl6X%2 

K012C KOI 4 

? 

VS710 LK82 VL16 RC78A 

cf Exh.- VP17(8) cf Unit Only-Hyd. 
Outer 

VS657N 
cf Exh.-lnner 

VS818^j Int. 

VS711 &, VS722 Used w/Rotocap 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER—Continued 


15 

SL120F— Vs" L2013F 3 15 /i6 2 3 /m 2- 5 /64,1- 3 /i6 

d , 378"I.D. cfPowerforged—Valve reliefs in head 

are offset 

P1185 PB815(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1188 

WS238 

16 

SL122F— Vi" L2014F 4 2VU 2- 3 /<4,1-Mi 

SL622F —Mj" cf Powerforged 

P1185 PB815(8) 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1188 

WS238 

17 

SL119F —Vi" L1088F 3'% 2%. 2-%., 1-Mi 

SL619F— M2" c?Steel Belted 

P1184 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1176 

WS212 

18 

SL120F — Vb" L1089F 3% 2Ua 2 -Ka, I- 3 /,6 

c ? 3 7 A " I.D. d” Valve reliefs in head are 90° 

from pin center. 

P1185 PB815(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1176 

WS212 

19 

SL116F —Vi" L1045F 3% 2 Vi 2-^,1-Mi 

SL616F— M2" cfSteel Belted 

P1146 PB815(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1176 

WS212 

20 

SL119F— Vi" L1080F 3'Mi 2.023 2- 3 4i,1-Mi 

SL619F —M2" 

P1113 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1176 

WS212 

21 

SL119F —Vi" ♦L1009F 3'Mi 1% 2-%., 1-Mt 

SL619F —M2" L2023F 3'Mi 1*S4i 2-%i, 1-Mt 

cfPowerforged 

P1113 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1136N 

WS241 

22 

SL327F L2022 F 3VU 2 2- 3 /b, 2-M2 

(M2" x 8Ma" FI. ) c?Powerforged 

SL352F 3 Mi 2-%., 1-Mi 

(M2" x 8M2") 

For C; 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

cf .008" O.S 

anadian 3-Ring Pistor 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

.T7600H TSRD343 

TX7600 

WP953N 

WS206 

23 

SL119F —Vi" L2023F 3'Mi 1% 2-%, 1-Mi 

SL619F —Mn" & Powerforged 

P1113 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1136N 

WS241 
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4 Superseded 



































Ch-CIl Engine Parts CIl'Cll 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


type as 
indicated 

TP—Racing 


CHRYSLER—Continued 


24 

1946-50— (8 Cyl.)—C39N, C46N, C49N New Yorker; 

Imperial; Replacement Engines 324 

SI 786 VI787 G507 G508 IS169 IS104 

K07BR KOIO 

C39K, C46K, C49K Saratoga; C40, 
, 325 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cfUsed w/Rotocap 

C47, C50 

25 

1942-49—(6 Cyl.)—C34S, C34W, C38S, C38W, C45S, C 

S940 V1698X G337 G338 IS211 IS112 

AS973 IS188 K014C 

cfl .531 " Head d”.006" O.S. 

IS168 

cf .022" O.S. 

KOIIR 

45W; Royal, Windsor 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cf Used w/Rotocap 

TM326 

26 

1940-42—(8 Cyl.)—C26, C30K, C30N, Eight; C27, C33, 

SI 697 VI069 G507 G508 IS169 IS104 

K07BR KOIO 

Imperial Eight; C36K, C36N, C37 

VS496 LK83 VL20 

Mech. 


27 

1937-41—(6 Cyl.)—C16, C18, C22, C25, C25S, C28S, C 

S940 V941 G337 G338 IS211 IS165 

AS973 1 SI 88 KOI 3 

cT 1.531" Head o'.006" O.S. 

IS168 

cf.022" O.S. 

KOIIR 

28W 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cfUsed w/Rotocap 

TM326 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES 


1 

—(6 Cyl.)—T25, T50, T57, T81, T105 



2 

—(6 Cyl.)—Til2, T125 



3 

.... —(6 Cyl.)—IND5, IND5A, IND6, IND6A 

SI 689 VI690 G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 VI690X IS207+10 KOIO 

ISIOlia .0525" O.S. 

K08BR 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cf’Used w/Rotocap 

TM196 

4 

—(8 Cyl.)—IND9, IND12 

•SI 697 • VI069 G507 G508 IS169 IS104 

K07BR KOIO 

•Note: Above valves and springs used to 1943. 1946 and up 
are equipped with Sodium Exh. and Silcrome Int. SI786, 

V1787, VS495, RC17A, may be used. 

•VS496 VL20 

Mech. 


5 

- —(6 Cyl.)—IND30, IND31 

SI 689 VI690 G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 V1690X IS207+10 KOIO 

K08BR 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cTUsed w/Rotocap c?IND30 

TM196 

c?IND30 

6 

- —(6 Cyl.)—IND 931, T112, T116, T125, T128, T 

T342 

137, T164, T165, T214, T215, T334, T 

336, T338, 

7 

—(6 Cyl.)—IND 5, Til2 



8 

—(6 Cyl.)—T116, T207, T211, T215 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 
PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP - WP 
AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER—Continued 


24 

SL110F — 14" L843F 314 2 2-Vfc, 2-% 

SL610F— 3 M” cTSteel Bolted 

P731 PB778 (8) 

PB719(8) 

cf .008" O.S 

T1211 TSRD325 

FP1135 

WS182 

25 

SL327F L2022F 3 7 /w 2 2- 3 Ai, 2-% 

( 3 /a" x8 3 /a” F\.) cfPowerforged 

SL352F 3V<t 2->At, 1-V» 

W x 8W) 

For C 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

cf . 008 " O.S. 

Janadian 3-Ring Pistol 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

nc? 

WP953N 

WS206 

26 

SL110F — Vt" L843F 314 2 2- 3 /n,2- 3 /a 

SL610F — 3 /i" cf Steel Belted 

P731 PB778(8) 

PB719(8) 

cf.008" O.S. 

T1211 TSRD325 


27 

SL112F — Vs" L616F 3 3 /s 2 2- ’/a, 2- 5 /fe 

SL612F— 3 /a" 

3 3 /a 2- 3 /b,2-^ 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

d\008" O.S. 

T1012 TSR337 

TX1012 

T1228 TSRD337 

WP953N 

WS206 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES 


1 

3 Vb 2- Va , 2- 5 /$2 


T1003 TSR312 

TX1003 


2 

3Vb g \- 3 /a, 1-1/8, 

2- 5 /n 


Til 63 TSRD312 

TX1163 


3 

SL318F L2101F 314 2 2-^, 2- 5 ^ 

( 3 /a" x 814") cf Powerforged 

cfCutto Length 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 
cf .008" O.S. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 


4 

SL110F — 14" L843F 3'A 2 2- 3 /*,2- 3 /a 

SL610F — 3 /a" c? Steel Belted 

P731 PB778(8) 

PB719(8) 

cf .008" O.S. 

T1211 TSRD325 


5 

SL318F L2101F 3 A 2 2- 3 /a,2- 3 M 

( 3 /n" x 8 Vk" ) & Powerforged 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 
cf.008" O.S. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 


6 

314 2- 3 M, 2- 3 /n 


T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 


7 

3'4 3- 14,1-y 16 


T1393 TSR325 


8 

314 1-'/«, 

2-% 


Til 65 TSRD325 
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Ch Ctl Engine Parts Ch'Ch 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES—Continued 


9 

—(6 Cyl.)—T26, T72, T96 



10 

—(6 Cyl.)—H170, H225 

S2309 V2310 None Used IS100 KOII 

S2309+5 V2310+5 K07 

VS793 LK270 VL31 

d”Exh. Mech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

VP32(Exh.) 

TM380 

11 

—(6 Cyl.)—IND7, IND7A 

S940 V1698X G337 G338 IS211 IS112 

AS973 1 SI 88 K014C 

SCI 788 G609 o' .006" O.S. 

o' Above to Eng. No. 17460 IS168 

SI 855 V1698X G337 G338 o’.022" O.S. 

AS1855 KOIIR 

SCI 963 G609 IS242 

cf Above aft. Eng. No. 17460 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cT'Used w/Rotocap 

TM326 

12 

—(6 Cyl.)—IND8, IND8A 

S940 V1698X G337 G338 IS211 IS112 

AS973 IS188 K014C 

SCI 788 G609 o’.006" O.S. 

©'Above to Eng. Np. 5350 IS168 

SI 855 VI698 G337 G338 o'.022" O.S. 

AS1855 KOIIR 

SCI 963 G609 IS242 

cfAbove aft. Eng. No. 5350 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cfUsed w/Rotocap 

TM326 

13 

—(6 Cyl.)—IND16A 

SCI 963 V1698X G609 G338 IS242 IS112 

KOIIR K014C 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

o' Used w/Rotocap 

TM326 

14 

- —(8 Cyl.)—IND18A 

AS2000 V2013X G685 G722 IS262 K014C 

LK82 VL8 

VP17(lnt.) Hyd. 

TM194 

15 

—(6 Cyl.)—IND32 

AS1855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

KOIIR K014C 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 Mech. 

cTUsed w/Rotocap 

TM326 

16 

—(6 Cyl.)—IND33 

AS1855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

KOIIR K014C 

LK83 


17 

—(6 Cyl.)—IND236-251-265-908A, T42, T118, 

T120, T130 


18 

- —(8 Cyl.)—VT344, VT346, VT348, VT342 



19 

- —(6 Cyl.)—IND8A, T42, TX342, T344, T346, T] 

<346,T356, T358, TX358 


20 

—(8 Cyl.)—52 



21 

—(8 Cyl.)—IND19A 

AS2000 V2001X G685 G722 IS262 IS113 

K016B 

LK82 VL8 

VP17(lnt.) Hyd. 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES—Cpntinued 


9 

3 Vi 2- Vs, 2-%j 


T1007 TSR326 


10 

SL112F—L2125F 3.4 1 54 2-%.,1-Vb 

d'3 3 /s"I.D. cf Powerforged 

PI 230 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7831H TS7831H 


11 

SL327F L2022F 3 7 A6 2 2- 3 ^, 2-*4 

(W' x 8 3 /k FI.") cfPowerforged 

SL352F 

( [ 3 /a " x 8 3 /n ") 

PB778(6) 

PB719(6) 

cf .008" O.S. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


12 

SL327F L2022F 3 V\6 2 2- 3 /n, 2- 5 /k 

(W' x 8W' FI.) cfPowerforged 

SL352F 

(»/fe" x 8W') 

d”Both Sleeves are cut to length 

P594 PB778 (6) 

PB719(6) 

cf.008" O.S. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


13 

SL113F— Va" L2022F V/l 2 2- 3 /k, 2-% 

SL613F —W cfPowerforged 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

cf.008" O.S. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


14 

SL113F— '/«" L1029F 3% 2-54., I- 3 /. 

SL613F—Vi" cfSteel Belted 

P1129 PB822(8) 

T7521H TS7521H 

TX7521 TSRD343 


15 

SL113F— L2022F 3 ’At 2 2-%, 2-% 

SL613F— 3 At" cf Powerforged 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

cf.008" O.S. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


16 

SL113F—'/«" L2022F 3V\t 2 2- 3 /i, 2- s /n 

SL613F —W cf Powerforged 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

cf .008" O.S. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


17 

3% 2- 3 /i, 2-% 


T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


18 

3Vfc 2-%., 1-% 


T7521H TS7521H 

TX7521 TSRD343 


19 

3% 2-%., 1- 3 /i« 


T7600H TSRD343 

TX7600 


20 

3Vi< 2-544,1-Vi* 


T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 


21 

SL116F—'/«" L1010F 3 s /. 1 5 U< 2- s /fe, 1-M. 

SL616F— 3 /&" cf Steel Belted 

P1118 PB821 (8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES—Continued 


22 

—(8 Cyl.)—IND52 

AS2115 V2096 None Used IS207 

AS2115+5 V2096+5 IS207+10 

AS2115+15 V2096+15 

AS2115+30 V2096+30 

VS793 LK270 VL8 RC90A 

O'Int. o'Int. Hyd. 

VS774 LK82 
d'Exh. d'Exh. 

TM194 

23 

—(8 Cyl.)—54 



24 

—(6 Cyl.)—IND11, IND14A 

SCI804 V1805X G682B G611 IS253 K018D 

O’ Vi" Deep 

VS554 LK82 

TM337 

d'IND14A 

25 

—(6 Cyl.)—INDIO-13A, T234 



26 

—(8 Cyl.)—IND24A; IND56 to Ser. 5001 

S2046 V2047X G740 G741 IS268H KOI 9 

LK82 VL8 

VP17(lnt.) Hyd. 

TM398 

27 

—(8 Cyl.)—IND56 aft. Ser. 5001 

S2046 V2190 G740 G803 IS268H KOI 9 

LK270 VL8 RC78A 

o'Int. Hyd. 

LK82 

d'Exh. 

TM398 

28 

—(8 Cyl.)—IND20, VT350, VTX350 



29 

—(8 Cyl.)—H318 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 K014A 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. Mech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

TM198 

30 

—(8 Cyl.)—HT318 

S2292 V2311 None Used IS325 

S2292+5 V2311+5 K014A 

VS793 LK82 VL13 RC104A 

o'Int. VP17 Hyd. 

VS829 o’Int. 
d'Exh. 

TM412 

31 

—(8 Cyl.)—IND56A 

V2228 G740 G741 IS268H KOI 9 

LK270 VL8 

o'Int. Hyd. 

LK82 

d’Exh. 

TM398 

32 

—(6 Cyl.)—IND15A 

SCI804 V1805X G682B G611 IS253 K018D 

o' Vi" Deep 

LK82 

TM337 

33 

- —(6 Cyl.)—IND15, IND34, IND35, T190, T199 



34 

—(6 Cyl.)—IND935 



35 

—(6 Cyl.)—IND22A 

SCI804 V1805X G682B G611 IS253 K018D 

LK82 

TM337 

36 

—(6 Cyl.)—IND22-36-37, T352, T353 
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Engine Parts 


Ch-Ch 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 
RING 
SETS 
(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 

SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES—Continued 


22 

SL116F—’/s" L2030AF 3% 1 >14 2-14,1-14 

SL616F—14" d'Powerforged 

P1181 PB822(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 


23 

3 23 & 2- 5 i4,1- 3 ^6 


T7589H TSRD371 

TX7589 


24 

SL118F— '/»" L874F 3% 214 1-14, 2- ’/», 

SL618F—14" 1-'A 

P972 PB794(6) 

T1922H TSRD375 


25 

3% 1-14,2-'/., 

1-'/4 


T1922H TSRD375 


26 

SL119F— L2023F 3 13 /i6 1% 2-14,1-14 

SL619F—14" cfPowerforged 

P1113 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 


27 

3'14 2-14, 1 -14 

P1184 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 


28 

3'% 2-14, 1-14 


T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 


29 

SL120F—'/«" L2097F 3.91 1'14 2-14, 1 -14 

c?3%"I.D. cfPowerforged 

P1182 PB847(8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 


30 

SL120F— !/e" L2097F 3.91 I 1 14 2-14, 1 - 3 /w 

cf’3%"I.D. cTPowerforged 

P1182 PB847(8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 


31 

SL120F— ’/a" L2060 F 3% 1 7a 2-14, 1 -Ms 

cf3%"I.D. cfPowerforged 

P1185 PB815(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 


32 

SL122F—'/»" 4 1-14, 2-'/. 

SL622F—14" 1-14 

P1138 PB794 (6) 

T7426H TSRD400 


33 

4 1 “ 3 /^2, 2- l/s, 

1-1/4 


T7426H TSRD400 


34 

4 3- 3 /a, 1-14 


T7571H TSRD400 


35 

SL122F—L1012F 4Vi* 2% 1-14, 2-'/., 

cf 4" I.D. 1-14 

P1138 PB794(6) 

T7549H TSRD406 


36 

414 1-14, 2-'/., 

1-'/4 


T7549H TSRD406 
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Ch-Ch Engine Parts Cll-Cll 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES—Continued 


37 

—(8 Cyl.)—H361 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

VS817 LK270 VL8 

cf’Exh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

38 

—(8 Cyl.)—HT361 

SC2321 V2322X G839 G840 !S306H K017D 

VS807 LK270 VL8 RC106A 

cf Int. cf Int. Hyd. 

VS834 LK82 
cTExh.- d”Exh. 

Outer VP21 

VS835 d' Int. 
cfExh.-Inner 

TM442 

39 

- —(8 Cyl.)—H413 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

40 

—(8 Cyl.)—HT413 

SC2321 V2322X G839 G840 IS306H K017D 

VS807 LK270 VL8 RC106A 

cflnt. cTlnt. Hyd. 

VS834 LK82 
cfExh.- cfExh. 

Outer VP21 

VS835 d 71 Int. 
c? Exh.-Inner 

TM442 

41 

—(8 Cyl.)—M413 Eng. 



42 

—(8 Cyl.)—H383 

S2243 V2279N None Used IS328 K022D 

S2243+5 V2279N+5 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 


CHRYSLER MARINE ENGINES 


1 

—(6 Cyl.)—Ace, 36-42 



2 

—(6 Cyl.)—M6, M26, M36, Ace 

SI 689 VI690 G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 VI690X IS207+10 KOIO 

IS101 (.0525" O.S.) 

K08BR 

VS495 LK83 RC17A 

VS583 

cfUsed w/Rotocap 


3 

- —(8 Cyl.)—M8, M28, M38 Royal 

SI 697 VI069 G507 G508 IS169 IS104 

cfFrom M8-7500 to M8-28001 K07BR KOIO 

SI 786 VI787 

cfAft. M8-28002 

LK83 


4 

.... —(6 Cyl.)—M46 Ace; M46S Ace Special 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

IS207+10 KOIO 

1 SI Cl (.0525" O.S.) 

K08BR 

LK83 


5 

.... —(8 Cyl.)—M48 Royal; M48S Royal Special 

SI 786 VI787 G507 G508 IS169 IS104 

K07BR KOIO 

LK83 
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Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Ch 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 

/Wall thirknaQQ 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

^YVdll UlILKMcoo 

& Length) 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


Line 

No. 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER INDUSTRIAL ENGINES—Continued 


37 

SL124F— Vs" 4 Ve 2-fa, 1 - 3 /i6 

SL624F — 3 /xt" 

4 V 8 2- 3 /n, 1 - 3 /i6 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

T7933H TSRD412 


38 

SL124F — Vi" L167F 416 Vfa 2- 3 /fe, 1- 3 / 16 

SL624F— 3 /b" cf Powergroove 

4Ve 2-fa, 1- 3 /i6 

PI 211 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7933H TSRD412 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 


39 

SL124F—14" 4 3 /,6 2-fa,\-fa 

cf 4 'A” I.D. 

4 3 /i6 2- 3 /n, 1- 3 /j6 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7802H TSRD418 

T7934H TSRD418 


40 

SL124 F— '/a" L168F 4Vi« 2U< 2-Vh, 1-Vw 

cf4 , /8"I.D. c? Powergroove 

4 3 /l6 2- 5 /m, 1-M« 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7934H TSRD418 

T7802H TSRD418 


41 

4 3 /l6 2-fa, 1- 3 /l6 

4 3 /i6 2- 3 /n, 1- 3 /i6 


T7802H TSRD418 

T7934H TSRD418 


42 

SL126F— Vz" 4 14 2-y 6 4, 1 - 3 /i6 

SL626F— 2 /a" 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod. 

T7801H TSRD425 



CHRYSLER MARINE ENGINES 


1 

3 Ve 2- Ye, 2- s /a 


T1003 TSR312 

TX1003 


2 

SL318F L2101F 3 14 2 2- 3 /k, 2-*/n 

( 3 /a" x 8W') cf Powerforged 

cf Cut to Length 

Note: Some of these engines were originally equippec 
with .020" oversize bores and/or Cast Iror 
Pistons 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 
cf .008" O.S. 

1 onO.D. 

l 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 


3 

SL110F—14" L843F 3'A 2 2-^,2-^ 

SL610F— 3 /&" cf Steel Belted 

Note: Above piston after M8-7501 for engines excep 
those with suffix letter “A” on the engine number 

P731 PB778(8) 

PB719(8) 

t cf.008" O.S. 

on O.D. 

T1211 TSRD325 


4 

SL318F L2101F 3'A 2 2-*/n, 2-s/n 

(W' x 8W') cf Powerforged 

d”Cut to Length 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 
cf.008" O.S. 
on O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 


5 

SL110F— Vi" L843F 3'A 2 2->Ai, 2->/a 

SL610F— 3 M" Steel Belted 

P731 PB778(8) 

PB719(8) 
cf.008" O.S. 

T1211 TSRD325 
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Ch Ch Engine Parts Ch'Cll 


Year 




SEATS 


RETAINERS 

WAC WC 

ROTATION 


No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

(LK) 

VALVt 

LIFTERS 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

Cyls. 

Model 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

Hydraulic 

Release 

TM—Regular 


Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


(VP) 

Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHRYSLER MARINE ENGINES—Continued 


6 

—(6 Cyl.)—Ace, 45-51 



7 

—(8 Cyl.)—Royal, 42-51 



8 

- —(6 Cyl.)—Crown, 36-42 



9 

—(6 Cyl.)—M7, M27, M37 Crown 

S940 V1698X G337 G338 IS211 IS112 

1 SI 88 K014C 

SCI 788 G609 d\006" O.S. 

I SI 68 (.022" O.S.) 

KO11 Ft 

VS495 LK83 RC17A 

VS583 

& Used w/Rotocap 


10 

• • • • —(6 Cyl.)—M47 Crown; M47S Crown Special 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 KO11 Ft K014C 

SCI 963 G609 

LK83 


11 

- —(6 Cyl.)—Crown, 45-51 



12 

—(8 Cyl.)—M44S 



13 

.... —(8 Cyl.)—M45 Imperial 

SC2050 G827 G741 IS268H 

LK82 

VP17(8) 


14 

—(8 Cyl.)—M80, M80A 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

LK270 VL31 

cfExh. Mech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 


15 

—(8 Cyl.)—318 C.I.D. Eng. 



16 

.... —(6 Cyl.)—Majestic 



17 

.... —(6 Cyl.)—M49 Majestic 

SCI804 V1805X G682B G611 IS253 

LK82 


18 

.... —(8 Cyl.)—M81 Imperial 

SC2321 V2322X G839 G840 IS306H K017D 

LK82 VL31 

cTExh. Mech. 

LK270(lnt.) 

VP21 (Int.) 


19 

—(8 Cyl.)—361 C.I.D. Eng. 




A Sleeved Engine ^ Superseded — 80 — 

















































Ch-Ch 


Engine Parts 


Ch-Cti 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 


WATER PUMPS 
FP-WP 


GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


AND 

KITS (WS) 


CHRYSLER MARINE ENGINES—Continued 


6 

3 V4 2- 3 /n, 2-s/n 


T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 


7 

3 Va 2- 3 ^, 2- s /a 


T1211 TSRD32S 


8 

3 3 A 2-'A, 2-%2 


T1012 TSR337 

TX1012 


9 

SL327F L2022F 3 7 /i6 2 2->/n, 2- 5 /n 

( 3 /&" x 8 3 /n" FI.) cfPowerforged 

SL352F 

( 3 /n" x 8W') 

cfBoth sleeves are cut to length 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

d\008"O.S. 
on O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


10 

SL327F L2022F 3Vh 2 2- 3 /n, 2-V* 

(W' x 8 3 /n " FI.) cfPowerforged 

SL352F 

W x 8W') 

cTBoth sleeves are cut to length 

P594 PB778(6) 

PB719(6) 

cf.008'' O.S. 
on O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


11 

3 7 /i6 2- 3 /a, 2- s Aa. 


T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 


12 

3Vi6 2-%4, 1- 3 /i6 


T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 


13 

SL119F—'/«" L2023F 3'V, 6 1 i9 /«. 2-Ha, ^- 3 M 

SL619F — 3 At" d’Powerforged 

P1113 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 


14 

SL120F—'/«" L2097F 3.91 1 "At 2-Ha^-Vu 

cT37b"I.D. (fPowerforged 

P1182 PB847 (8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 TSRD391 


15 

3.91 2-Ha, 1 - 3 /i6 


T7723H TS7723H 

TX7723 TSRD391 


16 

4 1- 3 /^,2-’/ 8> 
U'A 


T7426H TSRD400 


17 

4Vi6 2-1/8, 

1-'/4 

PB794(6) 

T7549H TSRD406 


18 

SL124F— Vs" 4'/a 

SL624F— 3 /a" 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod. 



19 

4 <A 2-Ha,1- 3 Aa 

4 V» 2 - 3 /a, 1 - 3 /i6 


T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

T7933H TSRD412 
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4 Superseded 







































Ch CI Engine Parts Ch ~ CI 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CHRYSLER REPLACEMENT ENGINES 


218,219,220 

See Line 45 in Dodge Truck 

230, 231, 232 

See Line 30 in Dodge 

237, 238, 239, 240 

See Line 14 in DeSoto 

251, 252, 253, 255, 257 

See Line 22 in Chrysler 

254 

See Line 48 in Dodge Truck 

324, 325 

See Line 24 in Chrysler 


CITROEN—FRENCH 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


CLARK 


(For Models not listed. Identify Engine used and Refer to Engine Listings) 


—(4 Cyl.)—Clarkat, CKT5 

(See Continental N62 for Parts) 


—(4 Cyl.)—Lift Truck 3024, 4024, 5024 (Continental F4124) 


SI 602 VI603 

Head 

SI601 (VVU' Head) 


G620 G620 


S1880N G634 

c? 1 Rototype Head 

S1879N 

<?Rototype 1 13 /£«" Head 
SI 879AN^ Rototype Assy. 


IS100 I SI 04 

K07 KO10 

cfFor 1 2 U4" Head 

IS272H 

K05B 

cfFor 1 Head 


SI969 (l 2 ^" Head) G620 
S2006 (1 Head) 

AS2006 (Used w/Rotocap) 


VS584 LK200 


VL45 

Mech. 

VL45+5 

<? .005" O.S. 


LK233 


SR233 

cfSpring Cap 
VC233 
d*Stem Cup 


LK215 

LK238 

cfFo r S2006, AS2006 


RC40A 


—(6 Cyl.)—Lift Truck 6024, 7024; Utilitruck 6025, 7025; Planeloader (Cont. F6209) 


SI 602 


VI603 


G515 G515 


I SI 00 
K07 


I SI 04 
KO10 


S1880N G672 



LK233 1 VL45+5 

SR234 


cT Rototype 

SI 880AN 



d\005"O.S. 

cfSpring Cap 

VS233 

cfAssy. of Valve and Rotator Parts 



_ | 

eastern Cup 

SI 824 G515 

VS602 

LK215 

RC23A 


cf Used w/Rotocap 

cfUsed w/Rotocap 




VS541 LK210 


VL45 

Mech. 


(6 Cyl.) Clarktor Six, Mill 44, Mill 50, M33; Trucktier; Leopard, Puma, Lion-Railway Express; 

Standard 18 n , Standard 24 n (Chrysler Til6); Trucklift; Mink, Lemur, Otter, Badger- 
Trucktier, Panther (Chrysler T112) 


SI 689 
AS1689 


V1690X G337 G338 


IS207 I SI 04 
IS207+10 KO10 
IS101 (.0525" O.S.) 

KQ8BR 


VS495 LK83 
VS583 

cfUsed w/Rotocap 


RC17A 


CLETRAC TRACTOR 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


CLIMAX ENGINES 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


Ch-CI 


Ch-CI 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AN I 

KITS (WS) 


CHRYSLER REPLACEMENT ENGINES 


CITROEN—FRENCH 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


CLARK 


1 

(For Models not Listed, Identify Engine used and Refer to Engine Listings) 

2 

(See Continental N62 for Parts) 

3 

SL106F—'/«" L974F 3 2 3- Vs, 1-!4 

SL606F—cf Steel Belted 

3 3- V», 1- 3 /i6 

P615 PB778(4) 

PB719(4) 

^.008" O.S. 
on O.D. 

T1183H TS1183H 

TX1183 TSR300 

T1358H TS1358H 

TSR300 


4 

SL109F—Vi" C1032NF 3% 2 3-'/a, 1-14 

SL609F— W 

L614NF 3% 2 3-'/8,1-'/4 

cfSteel Belted 

3 Mt 3- '/a, l-Via 

PI 086 PB778(6) 

PB719(6) 
d 1 . 008" O.S. 
on O.D. 

T1899H TSR318 

TX1899 

T1899H TSR318 

TX1899 

T1381 TSR318 


5 

SL318F L2101F 3 !A 2 2-%, 2- 5 Ai 

( 3 /&" x 8Vi6") d”Powerforged 

cfCut to Length 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 

d. 008" O.S. 
on O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

WP953N 

WS206 


CLETRAC TRACTOR 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


CLIMAX ENGINES 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 
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4 Superseded 












































Cl-Co Engine Parts Cl'CO 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CLINTON ENGINES 


1 

—(1 Cyl.)—A3-100, 3A, 3B, 3B55, 4A (Chain 

Saw), AS200, AVS200, VS200 


2 

- —(1 Cyl.)—650 Series; VS700, VS750 

S2069 V2070 KOI AH KOI AH 

LK268 


3 

—(1 Cyl.)—300, 350, 500, 600, 700, VS300 Series 


4 

- —(1 Cyl.)—E65, 500, 501, D4, 5A, 5B (Chain Saw); A400, AVS400, BVS400, VS4C 

1 

10, 460, 490 

5 

—(1 Cyl.)—D700, 710, 717, 720, 730, 740, D7 

60, D790 


6 

—(1 Cyl.)—VS800, D1100 

S2069 V2070 KOI AH KOI AH 

LK268 


7 

.... —(1 Cyl.)—100, 900, VS1100 Series 



8 

—(1 Cyl.)—100, V100, VS100, 160, 400, 401, 
417, 426, 494, 900, 960, 990, A21 
V3100, VS3100, 3160, 3190, VS41i 

1 

402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 
100, VS2100, A2160, 3100, AV3100 
00, 4160, 4190 

!, 409, 415, 

, AVS3100, 

9 

—(1 Cyl.)—1200, VI200, VS1200, B1260, B1290, 497, 498, 499 

1 


10 

—(1 Cyl.)—A1600, A1660, A1690, 412, 413, - 

*16 


11 

—(1 Cyl.)—418, 1800 Series 



12 

—(1 Cyl.)—2500, A2500, B2500, B2560, 2760, 

1 

2790, B2960, 420, 422 



COCKSHUTT TRACTOR 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


COMET 

(See Mercury) 


CONTINENTAL FINDING INDEX 


Engine 1 

Line No. 

Engine 1 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

A244 

.38 

AU12 

. 9 

D202 

18 

F4140 

.19 

H277. 

.61 

A6222 

38 

AU85 

. 4 

DS202. 

.17 

F4162. 

36 

HD260 

.58 

A6244. 

.38 

AU85R 

. 4 

DS6202 

.18 

F6186 

.14 

HD277 

.62 

AA7. 

. 2 

AV7 

. 2 

E201. 

.47 

F6190. 

24 

J4. 

.53 

AA7B. 

. 2 

AV7B 

. 2 

E208. 

.50 

F6199. 

.27 

J382 

.72 

AA8. 

. 3 

AV10R. 

. 8 

E223. 

.56 

F6209. 

.20 

JD382. 

.73 

AC5 

2 

AW7 

. 2 

E242. 

59 

F6218. 

.27 

JD403. 

.76 

AC6. 

. 2 

AW7B 

. 2 

E242-10_ 

.59 

F6226 

29-33 

K271. 

.49 

AD6. 

. 2 

AW8. 

. 3 

E602. 

.68 

F6244. 

.37 

K6271 . 

.49 

AD7. 

2 

AW10. 

. 8 

ED201 

48 

F6371 . 

.68 

K6298 

.45 

AD7B 

. 2 

AW85 

. 4 

ED208 

51 

F06226 

30 

K6329. 

.65 

AD8. 

. 3 

B371. 

.66 

FI 24. 

13 

FS162 

39 

K6359 

.65 

AD10. 

. 8 

B405. 

.66 

FI 40. 

.19 

G176. 

41-42 

L226 

33 

AD85. 

. 4 

B427 

.69 

FI 62 

36 

G193. 

54 

L2357 

. 1 

AU7. 

. 2 

B6371 . 

.66 

FI 86. 

14 

GD157 

.34 

L2358 

. 1 

AU7B. 

. 2 

B6405. 

.66 

FI 99. 

.27 

GD193 

.54 

L3419. 

. 1 

AU7R 

. 2 

B6427 

.69 

F209. 

20 

GD260. 

60 

L21203. 

. 1 

AU8 

. 3 

BY4112 

.25 

F218. 

.27 

H8 

.35 

LF124 

.16 

AU8B 

. 3 

C400. 

.35 

F226 

29 

H9 

.35 

LF140. 

.19 

AU8R 

3 

C600. 

.15 

F244 

37-38 

H227. 

46 

LF162. 

36 

AU10 

. 8 

C4140. 

.24 

F4124. 

13 

H260 

.57 
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Cl 

-CO Engine Parts CI'CO 

Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

KITS (WS) 

Stock No. Dia. Comp. Rings Used 

Stock No. 

CLINTON ENGINES 

1 

1 % 2-% 


T76S30 


2 

2 2- 3 /k, 1-3/16 


T7539 


3 

2 2-’4,1- Vi 

2 2-%, 1-% 


T7112 

T7539 


4 

2 Vi 2-Vfc 


T76S31 


5 

21/8 2-34,1-34 


T7116 


6 

2y a 2- J 4, 1- Vi 


T7021H 


7 

2 Vs 2-Vb, 1-Vi 


T7021H 


8 

23/s 2-34,1-34 


T7608 


9 

2 15 4 2-34,1-34 


T7604 


10 

2'% 2-14,1-% 


T7610 


11 

3 2-34,1-34 


T7960 TSR300 


12 

3 Vi 2- 3 4,1 - 3 4 


T7611 TSR312 



COCKSHUTT TRACTOR 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


COMET 

(See Mercury) 


CONTINENTAL FINDING INDEX 


Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

LY69 

. 7 

PF140. 

.19 

RD572 

.78 

U4069. . 

. 7 

24B. 

.20 

LY91. 

.12 

PF162 

36 

RD573 

.78 

U6501 

.75 

25B 

38 

M253 

.40 

PF199 

.27 

RD6572 

.78 

V603 

80 

26L 

.11 

M271 

43 

PF209 

20 

S749. 

84 

V8603 . 

.80 

28L. 

.11 

M290 

52 

PF218 

.27 

S820. 

86 

W5 

35 

29L. 

.11 

M330 

63 

PF226 

32 

S6602 

83 

Y2 

.35 

30 L. 

.11 

M6230 

64 

PM271 

49 

S6749 

84 

Y69 

. 6 

31L. 

.11 

M6253 

40 

PM290 

.55 

S6820 

86 

Y91. 

.10 

32B. 

.68 

M6271 

43 

PM330 

64 

SD802. 

85 

Y112. 

.21 

32L 

.11 

M6290 

52 

PR501 

.75 

SD6802 

85 

Y4069 

6 

33 R 

.75 

M6330 

63 

PY69 

. 6 

Tiny Tim. 

. 1 

Y4091. 

. .10 

34L. 

.11 

N62 

. 5 

PY91 

.10 

T371 

.67 

Y4112 

.21 

35B 

.75 

N4062 

. 5 

R513 . 

.74 

T427 

70 

Z120 

22 

37L 

.11 

P695 

.75 

R572 . 

.77 

T572 

.79 

Z129 

26 

38B 

52 

PA244 

38 

R586. 

.81 

T6371 

.67 

Z134. 

31 

40B. 

.63 

PB371 

.68 

R602 

.82 

T6427. 

.70 

ZD129 

28 

41B. 

.66 

PB405 

.71 

R6513 

.74 

T6572. 

.79 

14R. 

.44 

42B 

.66 

PB427 

.71 

R6572.. 

.77 

TD427 

.71 

19L 

11 

42BX 

.69 

PD202 

.18 

R6586 

.81 

TD6427 

.71 

22 R 

.75 

46B. 

.74 

PF124 

.13 

R6602. 

.82 

U501. 

.75 

22T 

.75 

48B. 

.77 
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CO-CO Engine Parts CO'CO 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyis. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES 


1 

—(1 Cyl.)—Tiny Tim, L-2357, L-2358, L-3419, L-21203 


2 

—(1 Cyl.)—AA7, AA7B, AC5, AC6, AD6, AD 
AW7B 

7, AD7B, AU7, AU7B, AU7R, AV7, > 

\V7B, AW7, 

3 

—(1 Cyl.)—AA8, AD8, AU8, AU8B, AU8R, A' 

m 


4 

—(1 Cyl.)—AD85, AU85, AU85R, AW85 



5 

—(4 Cyl.)—N62, N4062 

SI 953 VI954 G678 G678 IS256 IS256 

KOI KOI 

AS1984 

cTUsed w/Rotocap 

VS66G LK200 

VS676 LK238 RC50A 


6 

—(4 Cyl.)—Y69, Y4069, PY69 

SI 862 VI863 G619 G619 K02 K05 

SI 878 V2049X ^ Rototype 

S1878A V2049XA«^t Assy, of Valve & Rotator Parts 

SI 892 

cf Used w/Rotocap 

VS584 LK200 VL45 (Mech.) 

VL45+5 

LK232 cf .005" O.S. SR232 

Spring Capd” 
Stem Cupt®= VC232 


LK238 VL45 RC40A 

Use with SI 892 c? 1 


7 

—(4 Cyl.)—LY69, U4069 



8 

—(1 Cyl.)—AD10, AU10, AV10R, AW10 



9 

—(1 Cyl.)—AU12 



10 

—(4 Cyl.)—Y91, Y4091, PY91 

SI 862 VI863 G619 G619 K02 K05 

SI 878 V2049X-ig Rototype 

S1878A V2049XA^i Assy, of Valve and Rotator Parts 

SI 892*^i Used with Rotocap 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5«ia .005" O 
LK232 SR232 

Spring Capd” 
Stem Cup ^iVC232 
LK238 RC40A 

Use with SI 892 c? 1 

.S. 

11 

—(6 Cyl.)—19L, 26L, 28L, 29L, 30L, 31L, 32L, 

34L, 37L 


12 

—(4 Cyl.)—LY91 



13 

—(4 Cyl.)—F124, F4124, PF124 

SI 602 VI603 G620 G620 IS100 KOIO 

d'V'jW Head KQ7 

S1601TB11 'W Head cfFor V'A*" Head 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5 

d\005" O.S. 


♦si 880 G634 IS272H 

S1880N^j Rototype 1 2 V£»" Head K06CR 

S1880AN^ Rototype Assy. cf’For 1 13 44" Head 

♦SI879 

S1879N^ Rototype 1 ,3 i4" Head 

S1879AN^t Rototype Assy. 

VS584 LK233 SR233 

cfSpring C; 
VC233 
cfStem Ci 

ap 

JP 

SI969=®i I 2 '*" Head G620 

S2006^ 1 'W Head 

AS2006 

cfUsed with Rotocap 

VS584 LK215 RC40A 

cfFor SI969 

LK238-« For S2006 and AS20I 

06 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 



Dry Sleeve (SL-F) 





PISTON 

SINGLE CYL 

Line 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 

PISTONS 


PISTON 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

No. 

Wet Assy. (SA) 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(Wall thickness 

-i-j- 




(T) T-Flex 

SPACERS 


& Length) 

Stock No. | Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES 


1 

1% 2-Vs, 


T70S05 


2 

2 Vs 2-*/n, 1- 3 /i 6 


T7116 


3 

2 '/< 2-%, 1-% 


T7582 


4 

2 5 /,6 2- 3 /k, 1 - 3 /i6 


T76S17 


5 

L957F 2 3 / 8 1 % 2-*4,1-% 

P1116 PB816(4) 

T1921H 

TX1921 


6 

2 '/, 2- 3 /i, 1-14 

2Vi 2-%, 1-=A 


T1909H 

T1215 


7 

1 

t— 

■ i 

CM CM 

CM CM 


T1909H 

T1215 


8 

2 Vs 2 - 764 , 1 - 3 /l6 


T78S05 TSR262 


9 

2 3 /4 2- 5 /64, 1- 3 /l6 


T7961 TSR275 


10 

SL604F— 3 /a" L2069F 2% 1 ’At 2- 3 /b, 1-% 

2 7, 2—VS», 1 - !4 

PI 210 

T1212 TSR287 

T1986 TSR287 

TX1986 


11 

2 7 /s 2- 1 /a,1- 3 /6 


T1347 TSR287 


12 

2% 2- 3 /b,1-'/ 4 

2 7 /a 2-3^2, 1-^2 


T1986 TSR287 

TX1986 

T1212 TSR287 


13 

SL106F—L974F 3 2 3-'/«, 1- !4 

SL606F— 3 /k" d” Steel Belted 

3 3-I- 3 /,6 

P1128 PB726 (4) 

efThick Wall 
PB778(4) 
cTThin Wall 

T1183H TS1183H 

TX1183 TSR300 

T1358H TS1358H 

TSR300 
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CO-CO Engine Parts C0"C0 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


14 

—(6 Cyl.)—FI86, F6186 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 KOIO 

K07 

VS541 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5-® .005" 0 

.S. 

S1880N G672 

c? Rototype 

SI 880AN 

cMssy. of Valve and Rotator Parts 

LK233 SR234 

cTSpring Cap 

VC233 
c^Stem Cup 

SI 824 G515 

d'Used w/Rotocap 

VS602 LK215 RC23A 


15 

—(6 Cyl.)—C600 



16 

—(4 Cyl.)—LF124 



17 

—(6 Cyl.)—DS202 (4th Series) 

SI 605 VI606 G470 G470 IS316 KOIO 

KOSB 

VS501 LK82 


18 

—(6 Cyl.)—D202, PD202, DS6202 



19 

—(4 Cyl.)—FI40, F4140, LF140, PF140 

SI 602 VI603 G620 G620 IS100 KOIO 

<?V'Aa" Head K07 

S1601-® 1 Head cfFor V'Aa" Head 

VS584 LK200 VL45 

Mech. 

VL45+5^a .005" 0 

.S. 

♦SI 880 G634 IS272H 

S1880N^ei Rototype V ] /U" Head K06CR 

S1880AN^ Rototype Assy. cfFor l 13 ^" Head 

♦SI 879 

S1879N-§a Rototype Head 

S1879AN^j Rototype Assy. 

VS584 LK233 SR233 

c^Spring Ca 
VC233 
d”Stem Cu 

P 

ip 

SI969-sa V'Aa” Head G620 
$2006^ 1 u Aa" Head 

AS2006 

d”Used with Rotocap 

VS584 LK215 RC40A 

d’For SI 969 

LK238-® For S2006 and AS20C 

16 

20 

—(6 Cyl.)—F209, F6209, PF209, 24B 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 KOIO 

K07 

VS541 LK210 VL45(Mech.) 

VL45+5*® .005" ov 

ersize" 

S1880N^j Rototype G672 

SI 880AN 

cf Assy, of Valve and Rotator Parts 

LK233 SR234 

d”Spring Ca 
Stem Cup»®= VC233 

P 

SI 824 G515 

c?Used w/Rotocap 

VS602 LK215 RC23A 


21 

—(4 Cyl.)—Y112, Y4112 

SI 862 VI863 G619 G619 K02 K05 

SI 878 V2049X^j Rototype 

S1878A V2C49XA=^ Assy, of Valve and Rotator Parts 

SI892^* Used with Rotocap 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5-® .005" O. 

.S. 

LK232 SR232 

Spring Cape? 
Stem Cup GP-VC232 


LK238 RC40A 

Use with SI 892 c? 


22 

—(4 Cyl.)—Z120 

SI 844 SI 844 G717 G717 IS247 IS247 

c? Drilled Stem K02BP K02BP 

SI 892 

d’Used w/Rotocap 

VS584 LK200 

VP2(lnt.) 

LK238 RC40A 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


14 

SL106F—'/«" L974F 3 2 3-'/«,1-'/4 

SL606F— 3 /i" c?Steel Belted 

P1128 PB726(6) 

c^Thick Wall 
PB778(6) 
cfThin Wall 

T7173 TSR300 


15 

3 2-1/8,1- 3 /k 


T1362 TSR300 


16 

3 3- i/s, 1-/4 

3 3-14,1-% 


T1183H TS1183H 

TX1183 TSR300 

T1358H TS1358H 

TSR300 


17 

SA85 C1035F 3/8 2 3-’/a, 1-14 

SA193 3/4 2 2- 3 /q, 2- 5 /b 

d”Conversion Assy, for changing 3 /a" bore to 3 ] A" bore. 

3/8 3-/8,1- 3 /6 

3/4 3- 3 /a, 1- 3 /i6 

P973 PB778(6) 

P731 

AT1155H TSR312 

AT1195H TS1195H 

ATX1195 TSRD325 

AT1152H TSR312 

AT7667H TSRD325 


18 

3/8 3-/8, 1- 3 /l6 


AT1152H TSR312 


19 

SL109F—/e" C1032NF 3 3 /,6 2 3-/s, 1-tt 

SL609F— 3 /k" 

L614NF 3 3 /6 2 3-14,1-14 

d’Steel Belted 

3 3 /6 3-/8, 1- 3 /l6 

3 3 /,6 3- 3 ^2, 1-/4 

PI 086 PB726(4) 

cTThick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1886H TSR318 

TX1886 

T1886H TSR318 

TX1886 

Til 78 TSR318 

T1380 TSR318 


20 

SL109F— ] A" C1032NF 3 3 /s 2 3-V4.1-14 

SL609F— */n" 

L614NF 3 3 /i6 2 3-14,1-14 

cfSteel Belted 

3 3 /i6 , 3-/s, 1- 3 /U 

PI 086 PB726(6) 

c^Thick Wall 
PB778(6) 
c^Thin Wall 

T1899H TSR318 

TX1899 

T18S9H TSR318 

TX1899 

T1381 TSR318 


21 

SL109F — Vz" Cl 090 F 3 3 /,6 1 7 /6 2- 3 /fe, 1-14 

SL609F— */n" d”Cast 1 ron 

L2090F 3 3 /,6 1 7 / 6 2- 3 /fc, 1-14 

cfPowerforged Alum. 

PI 219 PB805(4) 

d”Thick Wall 
for Fg. 400 or 401 
PB824 (4) 
cfThin Wall 
for Fg. 402 or 403 

T1190H TSR318 

TX1190 

T7841H TSRD318 


22 

SA149 L902F 3 3 / 6 2 3-/b, 1- 3 /us 

cfSteel Belted 

SA169 3/4 2 2- 3 /fc, 2->/v 

cfTo convert to 3 !A" bore 

3/4 1- 3 /fc, 1-/8 

2- 3 /a 

3 5 /U 2- 3 /q, 2-%i 

PI 086 PB778(4) 

P731 

AT1962H TS1962H 

TSR318 

AT7808H TSRD325 

AT7826H TSR325 

AT7779H TSRD331 

FP1145 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


23 

—(4 Cyl.)—LF140, PF140 

(Refer to line 19 for listings) 



24 

—(6 Cyl.)—C4140, F6190 



25 

—(4 Cyl.)—BY4112 



26 

—(4 Cyl.)—Z129 

SI 981 VI982 G717 G717 IS259 K06 

IS259+10 

K04P 

VS584 LK200(lnt.) RC40A 

LK238(Exh.) VC259 

VP2(lnt.) d”Exh. Sterr 

i Cup 

27 

—(6 Cyl.)—Industrial F199, PF199, F6199, F21 

8, PF218, F6218 


28 

—(4 Cyl.)—ZD 129 



29 

—(6 Cyl.)—F226, F6226 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 KOIO 

cf Drilled Stems K07 

VS541 LK200 VL45 

Mech. 

VL45+5*=^i .005" oversi 

ze 

SI 824 VI825 

cTLock groove from Stem End 

AS2377 V2378 

cf Lock groove !4" from Stem End 

VS602 LK215 VL45 RC23A 

Mech. 

VL45+5 

cT.OOS" oversizes 


S1880N ^ Rototype 

S1880AN 

cfAssy. of Valve and Rotator Parts 

VS541 LK233 VL45 SR234 

Mech. cfSpring C 
VL45+5 VC233 

c?.005" O.S. o'Stem 

ap 

Cup 

30 

—(6 Cyl.)—F06226 

AS2375 V2376X G887 G887 IS309H 

VS854 LK215 RC111A 


31 

—(4 Cyl.)—Z134 

SI 981 VI982 G717 G717 IS259 K06 

IS259+10 

K04P 

VS584 LK200(lnt.) RC40A 

LK238(Exh.) VC259 

VP2(lnt.) cf’Exh. 

Stem Cup 


32 

—(6 Cyl.)—PF226 



33 

—(6 Cyl.)—L226, F6226 Marine 



34 

—(4 Cyl.) — GrDl 57 Diesel 

IS100 

K05 K07 



35 

—(4 Cyl.)—C400, H8, H9, W5, Y2 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


23 

(Refer to Line 19 for listings) 

24 

3ft 3-'/s, 1-14 

3 3 /i6 3- 14, 1- 3 /i6 


T1899H TSR318 

TX1899 

T1381 TSR318 


25 

3 Vk 2- 3 /n, 1 - Vi 


T1190H TSR318 

TX1190 


26 

SA158 L965F 3'A 1% 3-ft, 1-ft 

3- Vs, 1-14 

SA185 L2031F 3 3 /s 1 7 /s 3-ft, 1-ft 

cfTo convert to 3 3 /s" Bore 

3 Vb 1-ft, 1-14, 

1-14 

3 3 / 8 3-ft, 1 -ft 

PI 086 Pr778(4) 

(Top Ring 

Wedge Comp.) 

t 

AT7501 H TS7501 H 

TSR325 

AT7870H 

AT7354H TSR337 

AT7823H TSRD337 

AT7778H TSRD337 

FP1145 

27 

3 Vi 3-'/e, 1-M« 


T1393 TSR325 


28 

3 'A 3- Vi, 1- Vi 


T7870H 


29 

SL111F—14" L939F 3ft 2 2-ft, 2-ft 

SL611F—ft" cfSteel Belted—Passenger Car Type 

L840F 3ft 2 4-1/8,1-14 

cf Steel Belted—Truck Type 

3ft 2-ft, 2-'/ 8 , 

1-/4 

3ft 1-ft, 2-1/ 8 , 

1-’/4, 1-ft 

PI 068 PB778(6) 

PB719(6) 

cf.008" O.S. 
on O.D. 

T1916H TSRD331 

TX1916 

T1401H TSR331 

T1998 TSR331 

T7472H TSRD331 


30 

SL111F—14" L939F 3ft 2 2-ft, 2-ft 

SL611F—ft" cfSteel Belted—Passenger Car Type 

L840F 3ft 2 4-i/s, 1-/4 

cf Steel Belted—Truck Type 

PI 068 PB778(6) 

PB719(6) 

d'. 008" O.S. 
on O.D. 

T1916H TSRD331 

TX1916 

T1401H TSR331 


31 

3ft 3-’/8,1-ft 

cTStandard Diameter 

SA185 L2031F 3 3 / 8 1 7 /a 3-ft, 1- 3 /i6 

cfTo convert to 3%" bore 

3 3 / 8 1-ft, 2-i/a 

1-1/4 

3 3 / 8 3-i/ 8 ,1-ft 

PI 086 PB778 

PB719 - 

PI086 d .008" O.S. 

on O.D. 

AT7629H TSR331 

AT7354H TSR337 

AT7823H TSRD337 

AT1320H TS1320H 

TSR337 

FP1209 

32 

3ft 3-1/8, 1-’/4 


T1898H TSR331 

TX1898 


33 

3Vu 3- 3 /a, 1-'A 


T7845H TSR331 


34 

3% 3-'/e, 1-'A 


AT7122H TSR337 


35 

3 3 /8 2-1/8, 1-ft 


T1319 TSR337 
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CO-CO Engine Parts C0-C0 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


type as 
indicated 

TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


36 

—(4 Cyl.) — F162, F4162, IF162, PF162 

SI 602 VI603 G620 G620 IS100 KOIO 

c?1W Head K07 

S1601-«* Head cfFor V'/U' Head 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5 

d\005" oversize 


S1880N G634 IS272H 

& Rototype VW Head K06CR 

SI880ANRototype Assy. cf For 1 13 i 4 " Head 

S1879N^a Rototype I’W' Head 

S1879AN c =^i Rototype Assy. 

LK233 SR233 

c^Spring Ca 
VC233 
d”Stem Cu 

tp 

ip 

SI969^j V'Aa" Head G620 

S2006-^ 1 >34 4 " Head 

AS2006 

cf’Used with Rotocap 

VS584 LK215 RC40A 

o’For SI 969 

LK238-S) For S2006 and AS20C 

)6 

37 

—(6 Cyl.)—F244, F6244 

S2006 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

AS2006 K06P 

VS584 LK238 RC40A 

d”Exh. 

LK200(lnt.) 


38 

—(6 Cyl.)—25B, A244, PA244, A6244, A6223 

!, F244 


39 

—(4 Cyl.)—FS162 



40 

—(6 Cyl.)—M253, M6253 

SI 037 VI038 G533 G487 IS167 K016 

IS178 

cr.030" o.s. 

AS1829 KOIIR 

c? Rototype 

AS1829A 

o’ Assy, of Valve and Rotator Parts 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

cfSpring Ca 
VC212 
d”Stem Ca 

P 

P 

41 

—(4 Cyl.)—G176, Gasoline 

IS272H 

LK127 

VP2(lnt.) 


42 

—(4 Cyl.)—G176, L.P. Fuel 

IS272H 

LK127 

VP2(lnt.) 


43 

—(6 Cyl.)—M271, M6271 

SI 037 VI038 G533 G487 IS167 KOI 6 

IS178 

d\030" O.S. 

AS1829 KOIIR 

cT Rototype 

AS1829A 

cf Assy, of Valve and Rotator Parts 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

cTSpring Ca 
VC212 
cfStem Cu 

P 

P 

44 

—(6 Cyl.)— 14R 



45 

—(6 Cyl.)—K6298 



46 

—(4 Cyl.)—H227 



47 

—(4 Cyl.)—E201 



48 

—(4 Cyl.)—ED201 Diesel 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


36 

SL410F C1033NF 3 7 Ai 2 Z-'A^-'A 

(Vi" x 7 Vi" FI.) 

cf Cut to Length L876F 3 7 At 2 3-Vi, 1-'/ 4 

c? Steel Belted 

3 Via 3- 'A, 1 -Vi6 

3 7 At 3- '/a, 1-V.« 

3 7 At 2-Vi, 2-Vi 

P594 PB726(4) 

cfThick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1425H TSR343 

1 TX1425 

T1940H TSR343 

T7057H TSR343 

Oil Ring 

Til 89 TSR343 

cf 2 Oil Rings 

T7905H TSRD343 


37 

SL410F C1033NF 3 7 At 2 3-'/b, l-Vi 

(Vi" x 7 '/a" FI.) L876F VAt 2 3-Vi, 1-'/ 4 

cfCut to Length cTSteel Belted 

VAt 3- '/#, 1-Ma 

P594 PB726(6) 

cfThick Wal 
PB778(6) 
cfThin Wall 

T1426 TSR343 

1 T1927 TSR343 

T1052 TSR343 


38 

3 7 /6 3-'/., 1-%s 

3f 7 /U 3-'/e, 1-'/ 4 

3 7 /i 4- '/b, 1- Vi 

cfCompression Ring in Skirt 


T1052 TSR343 

T1426 TSR343 

T1683 TSR343 


39 

3% 2-%, 2-Vi 


T7905H TSRD343 


40 

SL114F— l/s" 316 

SL614F— 3 /n" 




41 

3 Z7 /U 3-'/8,1-'/4 

PB868(4) 

AT7789H 


42 

3 3 %4 3-’/s, 1-'/4 

PB868(4) 

AT7789H 


43 

SL116F—3% 3-'/a, 2-Vi 

SL616F—Vi" 


Til 31 TSR362 


44 

3% 3-'/b. 1-Vfc 


T1051 TSR362 

TX1051 


45 

3 5 /s 3-Vi,1-VU 

o’ Aluminum Piston 


T7586 TSRD362 


46 

3 5 /s 3 -'/b, 1-Vi, 

1-VU 


T71S21 TSR362 


47 

3% 3-l/s, 1-!4 


T7672H TSR362 


48 

3 5 /a 3 -'/b, 1-'/4, 

1 -Via 


AT7673H TSRD362 
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CO-CO Engine Parts CO-CO 



V OOP 



SEATS 


RETAINERS 


ROTATION 


Line 

t ear 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

Hydraulic 

Release 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


49 

—(6 Cyl.)—K271, K6271, PM271 



50 

—(4 Cyl.)—E208 (Gas) 



51 

—(4 Cyl.)—ED208 Diesel 



52 

—(6 Cyl.)—M290, M6290, 38B 

SI 037 VI038 G533 G487 IS167 K016 

IS178 

d'.030" O.S. 

AS1829-=® Rototype KO11R 

AS1829A Assy, of Valve and Rotator Parts 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

cfSpring C 

Stem Cup VC212 

ap 

53 

—(4 Cyl.)—J4 



54 

—(4 Cyl.)—G193, GDI93 



55 

—(6 Cyl.)—PM290 



56 

—(4 Cyl.)—E223 



57 

—(4 Cyl.)—H260 

S2002 V2003 G701 G701 1S125 KOI 3 

K09BR 

♦ 

VS549 LK201 RC38A 

VS643 c: ®i Used w/Rotocap 


58 

—(4 Cyl.)—HD260 Diesel 

S2085 V2086 G702 G701 IS101 IS104 

K08BR KOIO 

VS549 LK201 RC38A 

VS643^ Used w/Rotocap 


59 

—(4 Cyl.)—E242, E242-10 



60 

—(4 Cyl.)—GD260 Diesel 

y 



61 

.... —(4 Cyl.)—H277, Gasoline or Kerosene 

S2002 V2003 G701 G701 IS125 KOI 3 

K09BR 

VS549 LK201 RC38A 

VS643*=^t Used w/Rotocap 


62 

—(4 Cyl.)—HD277 Diesel 

S2085 V2086 G702 G701 IS101 IS104 

K08BR KOIO 

VS549 LK201 RC38A 

VS643^i Used w/Rotocap 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


49 

3 Vs 


3- Vs i 2-^6 
3- 3 /^2, 2- 3 /i6 


Til 31 

TSR362 



3 Vb 



T7561 

TSRD362 


50 

3 "yfe 


3-'/«, 1- V* 


T7812H 

TSRD368 


51 

3"/fe 


3- l /8,1-'/4 f 


T7813H 

TSRD368 





1- 3 /l6 





52 

SL118F—'/«" 3% 

SL618F —W 

2’Vfe 

3-2-y» 

PI 037 PB763(6) 

T1132H 

TSR375 



3% 


3-'/.,1.'/4 


T1485H 

TSR375 


53 

3% 


3-%, 1-VU 


T1468 


54 

3Va 


3-'/8,1-'/4 


•T7864H 

TSR375 






•T7864H services 2 Cyls. only. 

Order 2 Sets. 

55 

3Va 


3- Vi, 2-Ms 


T1132H 

TSR375 



3 Va 


3-'/.,1-'/4 


T1485H 

TSR375 


56 

3 13 4 


1- 3 /fe, 2- 1/8, 


T7910H 

TSRD381 





1-14 





57 

3 Vs 


3-14,1-14 


AT1506H 

TS1506H 



^Standard Diameter 


ATX1506 

TSR387 



SA177 4 

2 14 

3-%, 1 - 14 

•AT7566H 

TSRD400 



c7To convert to 4" bore with chrome top ring 


•T7566H services 2 Cyls. only. 

Order 2 Sets. 


4 


2- 3 /k, 1-'/. 


AT7848H 

TSRD400 





1-'/4 






4 


3-%, 1-% 


AT7716H 

TSRD400 



4 


3- 3 /i, 1-Vw 


AT7625H 

TSRD400 





1-'/4 






4 


2- 3 /*2, 1-'/,, 


AT7532H 

TSRD400 





1-'/4 





58 

3 Vs 


3- 14,1 - 141 


AT7123H 

TSR387 





1- 3 /l6 





59 

3 Vs 


1-V6*. 2- 14, 


T7847H 

TSR387 





1-14 





60 

3 Vs 


3-'/8,1-'/4, 


AT7123H 

TSR387 





1-Vk 





61 

4 


3-'/i, 1-'/4 


AT7674H 

TSRD400 


62 

4 


3-'/8,1-14 








1- 3 /w 


AT7733H 

TSRD400 



4 


1 - 3 /b, 2 - '/b , 
1-'/4, 1- 3 /4l 


AT7843H 

TSRD400 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 



Year 




SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


63 


64 


—(6 Cyl.)—M330, M6330, 40B 

SI 037 VI038 G533 G487 I SI 67 KOI 6 

AS1829 I SI 78 

cf Rototype cf.030" O.S. 

AS1829A KOIIR 

cf Assy. of Valve and Rotator Parts 


—(6 Cyl.)—M6230, PM330 


VS484 


LK142 

LK212 

cf For Rototype 


SR212 

cfSpring Cap 
VC212 
c^Stem Cup 


65 


66 


-(6 Cyl.)—K6329, K6359 


(6 Cyl.)—B371, B6371, 41B, B405, B6405, 42B 

V1796X G602 G603 


AS1795 
cf Rototype 

AS1795A 

cf Assy. of Valve and Rotator Parts 


IS231 I SI 30 

cf.010" O.S. KOI 8 

K013BU 


SCI 891 
AS1890 

cf Used w/Rotocap 


VS549 LK201 

cf Outer cflnt. 

VS550 LK212 

dinner cfExh. 

VS643 LK201 

cf Used w/Rotocap 


SR235N 

cf Spring Cap 
VC212 
cfStem Cup 

RC38A I 

cf Use with' 
AS1890, SCI 891 


67 


68 


69 


70 


—(6 Cyl.)—T371, T6371 

SCI 881 V1882NX G683B G675 

cf Rototype 


IS231 I SI 30 

cf .010" O.S.K018 

K013BU 


VS635 LK201 

cf Outer cflnt. 

VS636 LK212 

cflnner cfExh. 


SR236N 

cf Spring Cap 
VC212 
cf Stem Cup 


SCI 891 
AS1890 

cf Used w/Rotocap 


VS644 LK201 RC39A 

VS645 VP8 SR240 

cf Used w/ cflnt. 

Rotocap 

(Rotocap is installed around guide) 


—(6 Cyl.)—E602 f F6371, PB371, 32B 


—(6 Cyl.)—B427, B6427, 42BX 

V1796X G602 G603 


AS1795 
cf Rototype 

AS1795A 

cf Assy, of Valve and Rotator Parts 


IS231 I SI 30 

cf.010" O.S. KOI8 

K013BU 


VS549 LK201 

cf Outer cflnt. 

VS550 LK212 

cflnner cfExh. 


SR235N 

cfSpring Cap 
VC212 
cfStem Cup 


SCI 891 
AS1890 

cf Used w/Rotocap 


VS643 LK201 

cf Used w/Rotocap 


RC38A 


—(6 Cyl.)—T427, T6427 

SCI 881 V1882NX G683B G675 

cf Rototype 


IS231 I SI 30 

cf .010" O.S. KOI8 

K013BU 


VS635 LK201 

cf Outer cflnt. 

VS636 LK212 

cflnner cfExh. 


SR236N 

cfSpring Cap 
VC212 
cfStem Cup 


AS1890 
SCI 891 

cf Used w/Rotocap 


VS644 LK201 RC39A 

VS645 VP8 SR240 

cfUsed cflnt. 
w/Rotocap 

(Rotocap is installed around guide) 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


63 

SL122F — Vs" 4 3-14,2-% 

SL622F—%" 

4 3-14, 1-14 

4 3-%, 1-14, 

1- 3 /l6 


T1223H TSR400 

T1537 TSR400 


64 

4 3-1/8,2-% 

4 3-i/8, 1-14 


T1223H TSR400 
T1537 TSR400 


65 

4 3-14,1-% 


T1134H TSR400 


66 

SL124F—4 '/a 3- '/a, 1 - '/ 4 

SL624F—Vi" 1-VU 

4'/e 3-Vi, 1-'/ 4 , 

1-% 

PB617(6) 

B371, B6371,41 Be 

T1577 TSR412 

T7584 TSRD412 

r 


SL127F—4 Via 3- '/a, 1 - '/ 4 

SL627F—Vi" 1-V U 

4Vu 3-Vi, 1- i/ 4 , 

1-VU 

4% 3- '/8,1- !4, 

1-VU 

B405, B6405,42B c 

0 

T1632 TSR431 

T7514 TSRD431 

r 

T7984H 

? Wedge Type Comp. Rini 

3S 

67 

SL124F— i/s" 4 14 3- 14, 1 - 14 

SL624F—%" 1-% 

414 3-%, 1-/4, 

1-% 

PB617(6) 

T1577 TSR412 

T7584 TSRD412 


68 

4'/. 3-'/a, 1-'/ 4| 

1-VU 

4 ’/a 3-Vi, 1-'/ 4 , 

1-% 

4'/a 3-’/a, 1-Via 


T1577 TSR412 

T7584 TSRD412 

Til 19 TSR412 


69 

SL127F— 14" L976F 4% 2 5 / 8 3-%, 2-% 

SL627F—%" cf Steel Belted 

4% 3-14,1-’/4, 

1-% 

4% 3-%, 1-14, 

1-% 

4% 3-14,1-1/4 

1-% 

P776 PB617(6) 

d 

T7522H TSRD431 

T1632 TSR431 

T7514 TSRD431 

T7984H 

’’Wedge Type Comp. Rinj 

JS 

70 

SL127F—L976F 4 3 /,a 2 s /a 3-Vi, 2-VU 

SL627F— Vi" d 1 Steel Belted 

4VU 3- '/a, 1- Vi, 

1-VU 

4 Via 3-%, 1-'/ 4 , 

1-VU 

4Via 3- '/a, 1- 14, 

1-VU 

P776 PB617(6) 

d 

T7522H TSRD431 

T1632 TSR431 

T7514 TSRD431 

T7984H 

’’Wedge Type Comp. Rinc 

JS 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 



Year 



SEATS 


Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 



RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


71 

—(6 Cyl.)—PB405, PB427 (Gas); TD427, TD64J 

27 (Diesel) 


72 

—(4 Cyl.)—J382 

S2004 V2005 G702 G702 IS175 K016C 

IS195 

cfU." O.S. 

VS549 LK201 RC38A 

VS643-® Used w/Rotocap 


73 

—(4 Cyl.)—JD382 Diesel 

S2025 V2026 G702 G701 IS104 IS112 

KOIO K014C 

IS167 

d"/u" O.S. 

VS549 LK201 RC38A 

VS643 ® Used w/Rotocap 


74 

—(6 Cyl.)—R513, R6513, 46B 

SCI 811 V1812X G612 G612 IS238H IS140 

cfRototype cf.010" 0.S.K022 

IS23820 

VS563 LK201 (Int.) SR214 

cf (Exh.-Outer) cf Spring Ca 

VS564 LK214(Exh.) 

cf (Exh.-lnner) VC214 

VS641 cf Stem Cup 

cf (Int.-Outer) 

VS642 

cf (Int.-lnner) 

P 

SCI 889 G669B 

SC2349 cf Bronze 

d”Used w/Rotocap (SC2349 has protective coating on 

head) 

VS641 LK201 RC37A 

cf Outer SR239 

VS642 cf Spring Ca 

cf Inner Stem Cup-® VC239 

LP 

75 

—(6 Cyl.)—22R, 22T, 33R, 35B, PR501, U501, 

U6501, P695 


76 

_ —(4 Cyl.)—JD403 Diesel 



77 

—(6 Cyl.)—R572, R6572, 48B 

SCI 889 V1812X G712 G712 IS238H IS140 

SC2349 Bronze ts- G669B G669B cf.010"O.S. K022 

,878/.8785" O.D.-Bothcf IS238+20 
(SC2349 has protective coating on Head) 

Note: Engines equipped w/Rotocaps 

VS641 LK201 RC37A 

cfOuter SR239 

VS642 cf Spring C: 

cf Inner VC239 

cfStem Ci 

'P 

SCI 811 V1812X G612 G612 

cfRototype .876/.8765" O.D.-Bothcf 

G669B G669B 
cf Bronze 

Note: Engines Equipped w/Rototype Valves. To convert 
these engines use top group of parts. 

VS563 LK201 SR214 

cfExh. cflnt. cfSpring Cc 

Outer 

VS564 LK214 VC214 

cfExh.- cfExh. cfStem Ci 

Inner 

VS641-sg Int.—Outer 

VS642^ Int.—Inner 

IP 

ip 

78 

—(6 Cyl.)—RD572, RD6572, RD573 (Diesel) 



79 

—(6 Cyl.)—T572, T6572 



80 

—(8 Cyl.)—V603, V8603 
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Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


71 

4 5 /6 3-1/8, 1-'/4, 

1- 3 /6 

4y,6 3- ’/a, 1-1/4, 

cTAlum. Piston— 1- 3 /i6 

Wedge Compression Rings 
4 5 /i6 3- 3 /£a, 1-!A, 

1- 3 /s 


T1632 TSR431 

T7984H 

T7514 TSRD431 


72 

SA200 4 1/2 3 5 / 8 3-1/8, I- 1/4 

4'/2 3-i/a, 1 -/ 4 , 

1 - 3 /l6 

For Overbore 4 5 /s 1- 3 /b, 2-i/s, 

1-/4 


AT1924H TSR450 

AT7585 TSR450 

AT7840H TSRD462 


73 

4'/j 3- '/e, 1- 14, 

1 -Vu 


AT7573H TSRD450 


74 

SL130 F—14" 4 Vi 3-%, 1- 14, 

SL630F— Vb" 1- 3 /k 


T1928H TSRD450 


75 

4'/2 3-^, I- 1/4 


T1681 TSR450 


76 

4 5/8 1- 3 /fe, 2-i/a, 

1-1/4, 1- 3 /6 


T7928H TSRD462 


77 

SL134F— 14" L962F 4% 3 5 /s 3-^,1 

SL634F— 3 /&" cf Aerotype — 3 At ring is on skirt 1-14 

P1120 

T1896H TSRD475 


78 

4 3/ 4 3-^, 1-1/4, 

cMIuminum Piston— 1- 3 / 6 
Wedge Compression Rings 
43/4 3- 3 ^, I- 1 / 4 , 

^ m V^6 


AT7596H 

AT1896H TSRD475 


79 

4 3^ 3-3/42, 1-1/4, 

1-3/16 


T1896H TSRD475 


80 

4% 3-142, 1-'/4 


T7728H TSRD475 
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CO-CO Engine Parts CO'CO 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


81 

—(6 Cyl.)—R586, R6586 

SCI 811 V1812X G612 G612 IS238H IS140 

cfRototype cf.010" 0.S.K022 

IS238+20 

VS563 LK201 (Int.) SR214 

cf (Exh.-Outer) cf Spring Ca 

VS564 LK214(Exh.) VC214 

cf (Exh.-Inner) cfStem Cup 

VS641 (Int.-Outer) 

VS642(lnt.-Inner) 

P 

SCI 889 G669B 

SC2349 cf Bronze 

cf Used w/Rotocap (SC2349 has protective coating on head) 

VS641 LK201 RC37A 

d’Outer SR239 

VS642 c?Spring Ca 

cTInner Stem Cup xa VC239 

P 

82 

—(6 Cyl.)—R602, R6602 

SCI 889 V1812X G712 G712 IS238H IS140 

SC2349 Bronze or- G669B G669B d\010"O.S. K02£ 

,878/.8785"O.D.-Both cf IS238+20 

(SC2349 has protective coating on head) 

Note: Engines Equipped w/Rotocaps 

VS641 LK201 RC37A 

cf Outer SR239 

VS642 cf Spring Ca 

cf Inner VC239 

cfStem Cu 

V 

P 

i__ 

SCI 811 V1812X G612 G612 

cf Rototype .876/.8765" O.D.—Bothcf 

G669B G669B 

cf Bronze 

Note: Engines equipped w/Rototype Valves to convert 
these engines use top group of parts. 

VS563 LK201 SR214 > 

cfExh.- cf Int. cf Spring Ca 

Outer 

VS564 LK214 VC214 

cfExh.- cfExh. cfStem Cu 

Inner 

VS641^sj Int.-Outer 

VS642^ Int.-lnner 

P 

P 

83 

—(6 Cyl.)—S6602 



84 

—(6 Cyl.)—S749, S6749 



85 

—(6 Cyl.)—SD802, SD6802 (Diesel) 



86 

—(6 Cyl.)—S820, S6820 




CO-OP TRACTOR 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


CORBITT TRUCK 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


CORVAIR 


(Refer to Chevrolet) 


CORVETTE 


(Refer to Chevrolet) 


A Sleeved Engine f Superseded 


- 100 - 







































Co-Co 


Engine Parts 


Co-Co 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CONTINENTAL ENGINES—Continued 


81 

4 l3 /l6 3-%, 1-'/4, 

1-Vl6 

P1120 

AT7127H TSR481 


82 

4% 3-^,1-14, 

1-^6 

P1120 

T1948H TSR487 


83 

4% 3- 5 /4j, I-!*, 

1-Vu 


T1948H TSRD487 


84 

5 y, 3-%, i-%, 

1-% 


T1975 TSRD537 


85 

5Vl6 3-^, 1-1/4, 

c? Wedge 1- 3 /s 

Compression Rings 


T7735H 


86 

5% 3-^,1- %, 

1-Vl6 


T7707 TSRD562 



CO-OP TRACTOR 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


CORBITT TRUCK 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


CORVAIR 


(Refer to Chevrolet) 


CORVETTE 


(Refer to Chevrolet) 
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Cr-Cll Engine Parts Cf'Cll 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


CROSLEY 


1 

1950-52—(4 Cyl.)—VC 

SI826 VI827 

VS589 LK129 


2 

1949 —(4 Cyl.)—CD 

SI826 VI827 

VS589 LK129 

cTExh. 


3 

1947-48—(4 Cyl.)—B, CC 

SI826 VI827 

LK129 



CUMMINS DIESEL 


1 

—(6 Cyl.)—A6, AA6 



2 

—(6 Cyl.)—AA600 



3 

—(6 Cyl.)—6AAT 



4 

. . —(6 Cyl.)—J, JF, JS, JT10, JT15, JT20 


TM351 

(121580) 

5 

—(4 Cyl.)—J4, J70, J80 



6 

.... —(6 Cyl.)—J, JB, JF, JS Series 



7 

—(6 Cyl.)—JNS 

S2235 V2236 G812 G812 IS292H IS292H 

cTFIanged 

G823 G823 

d” Plain 

♦VS796 LK129 

VS796N 


8 

—(6 Cyl.)—JB 



9 

—(6 Cyl.)—JS600, JBS600 

SI 992 V1993X G526 G526 IS260H IS260H 

KOIIR 

LK82 


10 

—(6 Cyl.)—JT, JN 

S2235 V2236 G812 G812 IS292H IS292H 

d’Flanged 

G823 G823 

cf Plain 

♦VS796 LK129 

VS796N 

TM351 

(121580) 
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Engine Parts 


Cr-Cu 


Cr-Cu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CROSLEY 


1 

L890F 2 A life 2-Ms, 2-lfe 

d'Skirt Ring Type 

2'A 2-14, 1 -Ife 

PI 082 PB796(4) 

T1949H 

T1947 


2 

L890F 2Vi V/n 2-'/e, 2->/n 

cfSkirt Ring Type 

2Vi 2-Vfc,2-HB 

PI 082 PB796(4) 

T1949H 

T1947 


3 

L890F 2 Vi IVfe 2-V\6,2-s/n 

cTSkirt Ring Type 

2Vi 2- l /6,1-% 

PI 082 PB796(4) 

T1949H 

T1947 



CUMMINS DIESEL 


1 

3% 3->/ 8| 1- 3 /6 


T1489H TSR375 


2 

4 3- Vb , 2- 3 /i6 

4 3- Vb, 1 - 3 /i6 


AT1223H TSR400 

AT1549H TSR400 


3 

4 3-’/a, 1-Ms 


AT1549H TSR400 


4 





5 

4 Vs 3- Vs, 1- 3 /l6 

cfWedge Compression Rings 


AT7929H 

aTA 7929H (Domestic) 
AUF7929H (Export) 


6 

4 A 3-'/., 1-VU 

cfWedge Compression Rings 


AT7695H 

ATA7695H (Domestic) 
AUF7695H (Export) 


7 

S0184N 4 A 3-A, 1-14 

& 

PI 223 PB820(12) 

Solid <^.750" long 
Type PB870(12) 

d”.545" long 

AT7695H 

ATA7695H (Domestic) 
AUF7695H (Export) 


8 

4'/. 3- '/a, 1-14 


AT7603H 

ATA7603H (Domestic) 
AUF7603H (Export) 


9 

SOI59 4'/. 2- '/a, 1-% 

4 A 3-A, 1-14 V 

P1122 PB820(12) 

cT.750" long 
PB870(12) 
cf .545" long 

/edge Compression t 

AT7603H 

ATA7603H (Domestic) 

AUF7603H (Export) 

w aT7695H 

aTA 7695H (Domestic) 
AUF7695H (Export) 


10 

S0184N L135F 4 Vs 3 5 /n 3-16, l-ft 

cfPowergroove—Early Type—Has four 
valve reliefs .315" deep. 

Supplied Std. only. 

SA199 L160F 4 Vb 2% 3-!/ 8> 1- 3 ^6 

cTPress fit type cTPowergroove—Late Type—Has four 
valve reliefs .055" deep. 

Supplied Std. only. 

P1122 PB820(12) 

cT.750" long 
PB870(12) 
cf.545" long 

PI 223 

cf Solid 

Type 

AT7695H 

ATA7695H (Domestic: 
AUF7695H (Export) 
cfWedge Compression 

*' 
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CU-CU Engine Parts ClI'Cll 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


type as 
indicated 

TP—Racing 


CUMMINS DIESEL—Continued 


11 

—(4-6 Cyl.)—C90, C105, C140 (4 Cyl.); C160, 

C175, Cl80 (6 Cyl.) 


12 

—(6 Cyl.)—6HA, 6HGA, 6HGD, 6HI, 6HP, 6HA 

AR 


13 

—(6 Cyl.)—H 

SI763 SI763 G403N G403N IS229 IS229 

AS962 

VS413N 

TM225 
(129860) 
cf New Style 
w/Flange 
TM226 

(.) 

c?New Style 
w/o Flange 
TM148 
(111888) 
d”w/o 
Flange 
♦TM101 
(111236) 
TM245 
(11238) 
Special 
Gundrilled 

14 

«... —(4-6 Cyl.)—HB; HBS Supercharged 

SI 763 SI 763 G403N G403N IS229 IS229 

AS962 

VS413N 


15 

—(6 Cyl.)—HS, HRMS 


TM121 

(10875-1) 

16 

—(6 Cyl.)—NH180, NH195 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

IS232H+20 

SCI 790 G663 

For SCI 790 a” 

VS552 LK82 

TM225 
(129860) 
cfNew Style 
w/Flange 
TM226 

(.) 

cfNew Style 
w/o Flange 

17 

—(6 Cyl.)—HHRB, HHRF, NHHB (220 H.P.) 
Horizontal Engine 


TM242 

(111931) 

18 

—(6 Cyl.)—HM 



19 

—(6 Cyl.)—HM, HRM, NHM, NT, NTM, NTO, N 

ITOM 

TM225 

(129860) 
cfNew Style 
w/Flange 
TM226 

(.) 

c^New Style 
w/o Flange 

20 

.... —(6 Cyl.)—X, H 
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Engine Parts 


Cu-Cu 


Cu-Cu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy.'(SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CUMMINS DIESEL—Continued 


11 

i 7 /t 3- '/a, 1- 3 /l« 

cfWedge Compression Rings 

• 

•T7874H services 2 
for 4 Cyl. and 3 Se 

AT7874H 

Cyl. only. Order 2 Sets 
ts for 6 Cyl. 


12 

4 % 4- '/s 1 1 - 3 /i« 

4% 3- '/«, 2-V\6 


AT1752 TSR487 

AT1095H TSR487 


13 

S095 4 Vs 3- l/a, 1- 3 /w, 

(See Below) 1-14 

4 Vs 4- Vs, 1-Vi6 

4 Vs 3- Vs, 2- 3 /i6 

4 Vs 3-1/8, 1- 3 /i6 

1—14 

4 Vs 3-^,1 -14 

SOI62-^t 5 Vs" I.D.—To convert from 4%" to 5 Vs" 
without boring block. 


AT71S30 

cr 1 All Wedge Rings 

aTI 752 TSR487 

AT1095H TSR487 
AT1875 

cfTop Wedge Ring 
AT71S29H 
cf 1 All Wedge Rings 


14 

S095 4 Vs 4- Vs , 1 - 3 /w 

4% 3-1/8, 2-3/6 

S0162^ 51/b" I.D.—To convert from 4Vs" to 5 Vs" 
without boring block. 


aTI 752 

<?6 Cyl. Set 

aTI 095H 

<76 Cyl. Set 


15 





16 

SA211 4% 4 U4 3-%, 1- 14 

PI 242 

AT71S29H 

cT All Wedge Type 


17 





18 

4% 3- 5 /a, 1-14 

d” All Wedge Rings 


AT71S29H 


19 





20 

4% 3-%, 1- % 

cf 3 All Wedge Rings 


AT71S29H 
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ClI-CU Engine Parts Cll"Cll 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


type as 

TP—Racing 


CUMMINS DIESEL—Continued 


21 

—(4 Cyl.)—HRB, HRBS 

SI 763 SI 763 G403N G403N IS229 IS229 

VS413N 


22 

—(6 Cyl.)—HRB, HRBS 

SI 763 SI 763 G403N G403N IS229 IS229 

VS413N 


23 

—(6 Cyl.)—HR 

SI 763 SI 763 G403N G403N IS229 IS229 

VS413N 

♦TM101 

(111236) 

TM225 

(129860) 

cfw/Flange 

TM148 

TM226 

cfw/o 

Flange 

24 

—(6 Cyl.)—HRBB 

SI763 SI763 G403N G403N IS229 IS229 

VS413N 

♦TM101 

(111236) 
TM225 
(129860) 
c? w/Flange 
TM148 
(111888) 
cPw/o 

Flange 

25 

—(6 Cyl.)—HRF 

SI 763 SI 763 G403N G403N IS229 IS229 

VS413N 

TM225 
(129860) 
cPNew Style 
w/Flange 
TM226 

(.) 

cPNew Style 
w/o Flange 

26 

—(6 Cyl.)—HRS 

SI 763 SI 763 G403N G403N IS229 IS229 

VS413N 

TM121 

(10875-1) 

27 

—(6 Cyl.)—NH, NHB 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

IS232H+20 

SCI 790 G663 

cTFor SCI790 

VS552 LK82 

TM89 

(41760) 
cPOId Style 
w/Flange 
For 180, 200 
H.P. 
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Cu-Cu 


Engine Parts 


Cu-Cu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CUMMINS DIESEL—Continued 


21 

SA161 5 Vi 3-Vb, 1 - !4 

SOT61N-« Sleeve only, has firewall 

PI 224 PB849(12) 

PB844 

cT.060" U/S 
on I.D. 

AT74S06H 

cTAll Wedge Rings 


22 

SA161 5!/a 4 3- 5 /k, 1-14 

SOI61 Sleeve only, has firewall 

5 14 3- 5 /$2, 2- 14 

PI 224 PB849(12) 

PB844 

o’.060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf All Wedge Rings 

AT77S41 H 

cfTop Wedge Rings 


23 

SA161 5 Vi 4 3-Vfe, 1-'/« 

S0161N-© Sleeve only, has firewall 

5'/» 3- 3 /i, 2- !4 

PI 224 PB849(12) 

PB844 

cf .060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf All Wedge Rings 

AT77S41H 

cfTop Wedge Rings 


24 

SA161 5 Vi 4 3-%2,1-Vi 

S0161N-® Sleeve only, has firewall 

5 Vi 3-%2, 2-14 

PI 224 PB849(12) 

PB844 

cf .060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf All Wedge Rings 

AT77S41 H 

cfTop Wedge Rings 


25 

SA161 514 4 3-^j 1- 14 

S0161N^i Sleeve only, has firewall 

5 !4 4 3-s/n, 2- Va 

PI 224 PB849(12) 

PB844 

& .060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf All Wedge Rings 

AT77S41H 

cfTop Wedge Rings 


26 

SA161 514 4 3-%, 1-14 

SOI61Sleeve only, has firewall 

514 3- 5 42, 2- Va 

PI 224 PB849(12) 

PB844 

c?. 060 " U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf All Wedge Rings 

AT77S41 H 

cfTop Wedge Rings 


27 

♦SA151 4L2105F 5Vi 3.99 3-Vi, 1 - Vi 

SOI51N o’4 valve reliefs .183" deep. (Std. only) 

SA151B L2105NF 5 Vi 3.99 3-%,1-Vi 

SOI51N cM valve reliefs 223" deep. (Std. only) 

c?Sleeve has firewall, but no bead on top surface of flange 

SA151A L2105NF 5 Vi 3.99 3- 5 A, 1-!4 

S0212 d’4 valve reliefs .223" deep. (Std. only) 

d’Sleeve has firewall and a circular bead 'i." high on top 
surface of flange and is press fit. 

5 Vi 3-%, 2- Vi 

PI 224 PB849(12) 

PI 224 

PB844(6) 

c? .060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf All Wedge Type 

AT70S52H 

AT70S52H 

AT77S41H 

cfTop Wedge Type 

,i 
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CU-CU Engine Parts ClI'Cll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 


CUMMINS DIESEL—Continued 


28 

—(6 Cyl.)—NH220 w/High Lift Cam 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

IS232H+20 

SCI 790 G663 

O'For SCI 790 

VS821N LK82 

TM225 

(129860) 
d”New Style 
w/Flange 
TM226 

(. ) 

c^New Style 
w/o Flange 

29 

—(6 Cyl.)—NHBB 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

IS232H+20 

SCI 790 G663 

cTFor SCI790 

VS552 LK82 


30 

.... —(6 Cyl.)—NHBS Supercharged 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

IS232H+20 

SCI 790 G663 

d"For SCI 790 

VS552 LK82 

VS821N 

c^Use with High Lift Cam 


31 

—(6 Cyl.)—NHRS, NHRMS (300 H.P.) 


TM362 

(139420) 

32 

—(6 Cyl.)—NHRS, NHRMS (300 H.P.) “D” Serit 

ss below 1800 RPM 

TM411 

(129750) 

33 

—(6 Cyl.)—NHRS 

Note: Special Conversion of TM-225 Camshaft to use in l 
Does not require change of other engine components. 

SIHRS engine and eliminate Supercharger. 

TM243 

(.) 

34 

- —(6 Cyl.)—NHS Supercharged 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

IS232H+20 

SCI 790 G663 

cfFOr SCI790 

VS552 LK82 

VS821 

c^Used w/High Lift Cam 

TM118 

(10819-1) 
cf For 275 
H.P. 

35 

—(6 Cyl.)—NRT, NRTO, NRTM 

S1790N S1790N G606N G606N IS232H IS232H 

AS1790N IS232H+5 

SCI 790 G663 IS232H+20 

o'Use w/SCI 790 

VS552 LK82 

VS821N 

cf Use w/High Lift Cam 

TM217 

(111890B) 

O'300, 335 
H.P. 
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CU-Cll Engine Parts ClI'Cll 



Dry Sleeve (SL-F) 





PISTON 

SINGLE CYL 

WATER PUMPS 


Dry Assy. (SL-A, B, C) 

PISTONS 


PISTON 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

FP - WP 

Line 

No. 

Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 

AND 


(Wall thickness 

--- 




(T) T-Flex 

SPACERS 

KITS (WS) 


& Length) 

Stock No. | Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 



CUMMINS DIESEL—Continued 


28 

♦SA151 ♦L2105F 5 Vi 3.99 3-%, 1 -'/« 1 

SOI 51N cf 4 valve Reliefs .183" deep. (Std. only) 

SA151B L2105NF S'A 3.99 3-%:, 1-V4 

SOI51N cM valve Reliefs .223" deep. (Std. only) 

cfSIeeve has firewall, but no bead on top surface of flange 

SA151A L2105NF 5 Vi 3.99 3-%2, 1'V4 

S0212 cT4 valvs Reliefs .223" deep. (Std.) only 

cfSIeeve has firewall and circular bead 'AS high on top 
surface of range and is press fit. 

5 Vi 3- s /a,2-'A 

PI 224 PB849(12) 

PI 224 

PB844(6) 

cf.060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cTAll Wedge Type 

AT70S52H 

AT70S52H 

AT77S41H 

d^Top Wedge Type 


29 

♦SA151 ♦L2105F 5Vi 3.99 3- 5 A, 1- >A 

SOI51N cT4 valve Reliefs .183" deep. (Std. only) 

SA151B L2105NF 5 Vi 3.99 3->/a, 1- 'A 

SOI 51N <?4 valve Reliefs .223" deep. (Std. only) 

cfSIeeve has firewall, but no bead on top surface of flange. 

SA151A L2105NF 5 Vi 3.99 3-%, 1- 'A 

S0212 cf4 valve Reliefs .223" deep. (Std. only) 

cf Sleeve has firewall and circular bead 'AS' high on top 
surface of flange and is press fit. 

5'/« 3-%!, 2- !4 

PI 224 PB849(12) 

PI 224 

PB844 (6) 

d\060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf 1 All Wedge Type 

AT70S52H 

AT70S52H 

AT77S41H 

cTTop Wedge Type 


30 

SA202 L2108F 5Vs 4 3- 5 /fe,1-!A 

SOI51N 6*4 valve Reliefs .444" deep. (Std. only) 

d Sleeve has firewall, but no bead on top surface of flange. 
SA202A L2108F 5 Vs 4 3-Mi. 1-14 

S0212 cf4 valve Reliefs .444" deep. (Std. only) 

d Sleeve has firewall and a circular bead Vk" high on top 
surface of flange and is press fit. 

5’/8 3- 5 /k, 2- Va 

PI 224 PB849(12) 

PI 224 

PB844(6) 

^.oeo" u/s 

on I.D. 

AT70S52H 

cTAll Wedge Type 

AT70S52H 

AT77S41H 

cfTop Wedge Type 


31 





32 





33 





34 

SA202 L2108F 514 4 3-%, 1-14 

SOI51N d”4 valve Reliefs .444" deep. (Std. only) 

cfSIeeve has firewall, but no bead on top surface of flange 
SA202A L2108F 5 Vs 4 3-%, 1-14 

S0212 cf4 valve Reliefs .444" deep. (Std. only) 

cfSIeeve has firewall and a circular bead Vk" high on top 
surface of flange and is press fit. 

S'A 3-%,2-K 

PI 224 PB849 (12) 

PI 224 

PB844(6) 

d .060" U/S 
on I.D. 

AT70S52H 

cf 1 All Wedge Type 

AT70S52H 

AT77S41H 

cfTop Wedge Type 


35 

SA209 L2128F 5 Vs 3% 3-%t, 1-!4 

SOI 51N d”Powerforged 

Supplied Std. only—Has 10° angular 
faces on pin bosses. 

SA209A^j Same as SA209 except sleeve S0212 has a 
S0212 circular bead Vk" high on top surface of flange, 

and is press fit. 

5 Vs 3- 5 /fe,2-!4 

PI 237 

AT70S52H 

cTAll Wedge Type 

AT77S41H 

cfTop Wedge Type 
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Cu-Cu 


Engine Parts 


Cu-Cu 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 





SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


CUMMINS DIESEL—Continued 


36 

—(12 Cyl.)—VT12 



37 

—(6 Cyl.)—NHE220, NH250, NT280 

LK205 

JM475 

38 

—(6 Cyl.)—NT300, NT335, NT380 

LK205 


39 

—(6 Cyl.)—NTO, 6B1 


TM89 (41760) 
cf Old Style 
w/ Flange 
180, 200 H.P. 

40 

—(6-8 Cyl.)—V6-200 (6 Cyl.), V8-265 (8 Cyl.) 



41 

- —(8-12 Cyl.)—V8-350, VT8-430 (8 Cyl.); VT13 

1-525 (12 Cyl.) 


42 

—(12 Cyl.)—VI2-700 



43 

—(4 Cyl.)—K 



44 

—(6 Cyl.)—KO, L 




CUSHMAN 


1 

1940-50—(1 Cyl.)—Scooter 2HP, 4HP 

SI 929 SI 929 G679 G679 IS251 IS251 

LK246 


2 

—(1 Cyl.)—M (1 ’/ 2 H.P.), 20M, 146M6 



3 

—(1 Cyl.)—M2HP, M4HP, M50, M70, 10M70, 

15M71, 15M155, 15M156 


4 

- —(1 Cyl.)—M7, M72, 10M71, 15M71, 17M71 



5 

—(1 Cyl.)—M8, 5 H.P. 



6 

- —(1 Cyl.)—20M85 



7 

—(1 Cyl.)—M9 



8 

—(1 Cyl.)—R (2Vi H.P.), R12 (2 H.P.), 2R14 
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Cu-Cu 


Engine Parts 


Cu-Cu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CUMMINS DIESEL—Continued 


36 

51/s 3- 5 4, 1-14 

cT 1 All Wedge Rings 

•T70S52H services 1 

•AT70S52H 

6 Cyl. Order 2 Sets 


37 

S0222 51/2 1- 5 4, 2-Vs, 

1 - 3 /l6 

cT’Comp. 
Rings are 
Tapered 

PB871 (12) 

•Set services ^ 
(Sleeved Eng 

•T7962H 

> Cyls.,only. Order 3 Se 
ine) 

ts. 

38 

51/2 1-34,3-i/s, 

1 - 3 /l6 

cfComp.. 
Rings are 
Tapered 

PB871 (12) 

•Set services S 
(Sleeved Eng 

•T7963H 

> Cyls. only. Order 3 Se 
ine) 

ts. 

39 





40 

5/2 1- 5 4, l-’/s, 

1- 3 4 

•T7964H services 2 
for 6 Cyl. and 4 Se 

•aT7964H 

Cyl. only. Order 3 Sets 
ts for 8 Cyl. 


41 

5 'A 1-%2,2 

•T7962H services 2 
for 8 Cyl. and 6 Se 

•aT7962H 

Cyl. only. Order 4 Sets 
ts for 12 Cyl. 


42 

S'/i ^- s /a,3-'A, 

1-Vw 

•T7963H services 2 

•AT7963H 

Cyl. only. Order 6 Sets 


43 

6% 5- 'A, 2- % 


AT71S39 


44 

7 5- !/ 4 , 2- 1/4 


AT71S42 



CUSHMAN 


1 





2 

2 3 /8 2-1/8, 1-1/8 


T7147 


3 

2 5 A 3- 'A 


T1939 TSR262 


4 

2 5 /s 2-1/8, 1-1/8 


T1965 TSR262 


5 

2Vb 2-1/8, 1-1/8 


T7447 TSR287 


6 

2/8 2- 3 4, 1-1/8 


T7524 TSRD287 


7 

3 2- 3 4, 1 - 5 4 


T7704 TSR300 


8 

3/4 2- 3 4,1- 3 4 


T71S48 



- in 


A Sleeved Engine 


t Superseded 
















































Cu-De 


Engine Parts 


Cu-De 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


CUSHMAN—Continued 


9 

—(1 Cyl.)—R (3>/2 H.P.), R20 (3 H.P.), 3R20, 3 

RB20 (3 H.P.) 


10 

—(1 Cyl.)—R (4!/ 2 H.P.), R30 (4 H.P.), 4R30 




DART 

(See Dodge) 


DELCO LIGHT PLANTS 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


DE SOTO 


1 

1961 —(8 Cyl.)—RSI 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

cf Aluminized 

VS817 LK270 VL8 

cTExh. cfHyd. 

LK82 

d”lnt. 

VP21 (16) 

TM327 

2 

1959-60—(8 Cyl.)—MSIL Firesweep, PSIL Fireflite 

S2243 V2278 None Used IS328 KO20B 

S2243+5 V2278+5 

VS817 LK270 VL8 

cTExh. cfHyd. 

LK82 
cf Int. 

VP21 (16) 

TM327 

3 

1959-60—(8 Cyl.)—MS2M Firedome, MS3H Fireflite, A 

S2243 4V2279 None Used IS328 K021DR 

S2243+5 4V2279+5 

V2279N 

V2279N+5 

cf Aluminized 

dventurer, PS3M Adventurer 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. d’Hyd. 

VS824 LK82 
d'lncls. cflnt. 

Dmpr. VP21 (16) 

TM327 

4 

1958 —(8 Cyl.)—LSI Firesweep 

S2243 4V2244 None Used IS328 KO20B 

S2243+5 ♦V2244+5 

V2278 

V2278+5 

VS807 LK270 VL8 

cTExh. d’Hyd. 

LK82 

cf’lnt. 

VP17 

d’lnt. 

TM327 

5 

1958 —(8 Cyl.)—LS2 Firedome, LS3 Fireflite, Adven 

S2243 4V2244 None Used IS328 KO20B 

S2243+5 ♦V2244+5 

V2278 

V2278+5 

turer 

VS807 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82 

cf Int. 

VP17 

d 1 Int. 

TM327 

6 

1957 —(8 Cyl.)—S25 Firedome; S26 Fireflite, S26 A 

S2187 V2188 G801 G802 K018D 

dventurer 

VS793 LK270 VL8 

cfExh. cTHyd. 

LK82 

d’lnt. 

VP17 

dMnt. 

TM381 

7 

1957 —(8 Cyl.)—S27 Firesweep 

S2095 V2232 None Used IS207 IS325 

S2095+5 V2232+5 IS207+10 

S2095+15 K08BR 

S2095+30 

VS793 LK270 VL8 

VP17 cf Hyd. 

d’lnt. 

TM298 
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Cu-De 


Engine Parts 


Cu-De 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


CUSHMAN—Continued 


9 

3 Vi 

2- 3 /,6, ^-V^6 


T1427 

10 

3% 

2-^6, 1-3/ 16 


T71S49 


DART 

(See Dodge) 


DELCO LIGHT PLANTS 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


DE SOTO 


1 

SL124F— Vb" L2147F 4Vs 1 7 /s 2-^, I- 3 /* 

SL624F— W cf Powerforged 

PI 220 

cf Press fit in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cfw/Air Cond. 

2 

SL124F— Vt" L2079F 4'/e VHa 2-Ha, 1 -Vid 

SL624F—cf Powerforged 

PI 216 

cf Press fit in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

F PI 250 
cfw/Air Cond. 

3 

SL126F—L2080F 4'A VUa 2-Ha, 1-%s 

SL626F —W o' Powerforged 

PI 215 

cf Press fit in Rod 

T7801H TSRD425 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cfw/Air Cond. 

4 

SL122F — ’/a" L2070F 4Vfc 1 5 %4 2- 5 /64, 1- 3 /i6 

cf 4" I.D. cfPowerforged—To Eng. No. L350-6309 

and from L350-6711 to 7071 

L2070AF 4’/i6 1 57 Aa 2-Vm, 1- 3 />6 

c? Powerforged—from Eng. No. L350- 
6310 to 6710 and after L350-7072 

PI 211 None Used 
cf Press fit in Rod 

PI 212 

cf Press fit in Rod 

T7762H TSRD406 

TX7762 

T7762H TSRD406 

TX7762 

FP1215 

WS229 

5 

SL124F— Vs" L2071F 4’/a 1 5 %4 2-V64, 1 - 3 /i6 

SL624F— 3 /n" d”Powerforged—to Eng. No. L360-9053 

L2071AF 4l/s 1 5 %4 2- 5 /i 4 , 1 - Vi6 

cf Powerforged—after Eng. No. L360-9054 

PI 211 None Used 
cf Press fit in Rod 

PI 212 

cf Press fit in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1215 

WS229 

6 

SL118F—'/«" L2010F 3 J % V 3 Aa 2-Ha, t -Vk 

cT3%"I.D. cf Powerforged 

P1183 PB821 (8) 

T7725H TSRD378 

TX7725 

FP1189 

WS244 

7 

SL116F— !/s" L2011F 3'Vfc 1«/ 6 4 2-«4,1-Vi* 

cf3 s /«"I.D. cf Powerforged 

P1183 PB840(8) 

T7724H TS7724H 

TX7724 TSRD368 

FP1190 

WS238 
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De-De 


Engine Parts 


De-De 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 


DE SOTO—Continued 


8 

1956 —(8 Cyl.)—S23 Firedome; S24 Fireflite 

S2187 V2188 G801 G802 K018D 

VS793 LK270 VL8 

cf Exh. cfHyd. 

Int. xar LK82 

Int. or VP17 


9 

1955 —(8 Cyl.)—S21 Fireflite; S22 Firedome 

S2100 V2104X G685 G722 IS273 K013A 

KOI OR 

VS694 LK82 VL8 RC78A 

cf Exh. Outer cf Hyd. 

VS657N VP17 
cfExh. cflnt. 

Inner 

VS818 
cf Int. 

VS711 and VS722 used with Rotocap 


10 

1954 —(6 Cyl.)—S20 Powermaster 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 KOIIR K014C 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 cf Mech. 

cf Used with Rotocap 

TM326 

11 

1954 —(8 Cyl.)—SI9 Firedome 

S2000 V2001X G685 G722 IS262 IS112 

AS2000 K08BR K014C 

S2288 

cf4 Groove 

Type for S2000 

VS694 LK82 VL8 RC78A 

cfExh.- VP17 cfHyd. cfUse wit 

Outer cf Int. S2000 or 

VS657N AS2000 

cf Exh.-lnner 

VS818 LK270 

cf Int. cf Use with S2288 

VS711 and VS722 Used with Rotocap 

h 

12 

1952-53—(8 Cyl.)—SI7, SI6 Firedome 

S2000 V2001X G685 G722 IS262 IS262 

AS2000 K08BR K014C 

S2288 

cf4 Groove 

Type for S2000 

VS694 LK82 VL8 RC78A 

cfExh.- VP17 cfHyd. cfUse wit 

Outer cflnt. S2000 or AS2000 

VS657N 
cf Exh.-lnner 

VS818 LK270 

cf Int. cf Use with S2288 

VS711 and VS722 Used with Rotocap 

h 

13 

1950-53—(6 Cyl.)—S15S, S15C, SI5-1, SI5-2, SMS, Di 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 KOIIR K014C 

eluxe; S14C Custom, SI8 Powermast 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 cf Mech. 

cf Used with Rotocap 

er 

TM326 

14 

1942-49—(6 Cyl.)—S10S, SI IS, S13S, Deluxe; S10C, SI 
237, 238, 239, 240 

S940 V1698X G337 G338 IS211 IS112 

AS973 IS188 K014C 

cf 1.531" Head cf .006" o/s 

IS168 
cf .022" o/s 

KOIIR 

1C, S13C, Custom; Chrysler Replacem 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 cf Mech. 

cf Used with Rotocap 

tent Engines 

TM326 

15 

1937-41—(6 Cyl.)—S3, S5 S6, S7, S7S, S8, Deluxe, Cus 

S940 V941 G337 G338 IS211 IS165 

AS973 1 SI 88 KOI 3 

cf.006" o/s 

IS168 

o'.022" o/s 

KOIIR 

tom 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 cf Mech. 

cfUsed with Rotocap 

TM326 
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De-De 


Engine Parts 


De-De 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DE SOTO—Continued 


8 

LI 087 F 3 2 fa Vfa 2-fa, 1-fa 

cfSteel Belted 

P1183 PB821 (8) 

T7589H TSRD371 

TX7589 

FP1174 

WS245 

9 

LI 037 F 3% Vfa 2-fa, J \-fa 

cfSteel Belted 

P1118 PB821 (8) 

T7589H TSRD371 

TX7589 

FP1174 
•WS245 
•Note: WS245 
will not repair 
original pump 

10 

SL327F 3fa 2 2- 3 ^, 2-fa 

d’Flanged 

SL352F L2022F 3 7 /w 2 2-fa, 2-fa 

d Straight d’Powerforged 

d Both are cut to length 

$ 7 /,6 2-^,1 - 3 /6 

P594 PB778(6) 

PB719 

d\008" O/S 
on O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

WP953N 

WS206 

11 

SL116F—L1010F 3 5 /s VU, 2-^,1-VU 

SL616F— 3 /i" o’ Steel Belted 

P1118 PB821 (8) 

T7491H TS7491 H 

TX7491 TSRD362 

FP1174 

•WS245 

•Note: WS245 
will not repair 
original pump 

12 

SL116F— ’/a" 3 5 /s 1.788 2-fa,'\-Vu 

SL616F— fa" 

P1118 PB821 (8) 

T7491 H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1174 
•WS245 
•Note: WS245 
will not repair 
original pump 

13 

SL327F 3fa 2 2-fa, 2-fa 

cfFlanged 

SL352F L2022F 3fa 2 2-fa, 2-fa 

d Straight c^Powerforged 

cfBoth are cut to length 

3 7 /i6 2-fa^-fa 

P594 PB778(6) 

PB719 

d”.008" O/S 
on O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

WP953N 

WS206 

14 

SL327F 3 7 ^6 2 2-fa, 2-fa 

cTFIanged 

SL352F L2022F 3 7 /w 2 2-fa, 2-fa 

cfStraight d Powerforged 

cfBoth are cut to length 

3 7 ^6 2-fa^-fa 

P594 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
on O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

WP953N 

WS206 

15 

SL112F— Vt" L616F 3 3 /s 2 2- Vs, 2-fa 

SL612F— fa" 

P594 PB778(6) 

PB719 

cf.008" O/S 
on O.D. 

T1012 TSR337 

TX1012 

WP953N 

WS206 
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Di-Di Engine Parts Di-Di 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—-Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


type as 
indicated 

TP—Racing 

DIAMOND T TRUCK 



(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


DIVCO TRUCK 


1 

(For Models not Listed—Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 

2 

1962-63—(6 Cyl.)—50C, 50D, 70A, 70B, 44, 45, 54, 51 

AS2375 V2376X G887 G887 IS309H 

5, 74, (Cont. F06226) 

VS854 LK215 RC111A 


3 

1962-63—(6 Cyl.)—40E, 50E, 50F, 70C, 70D, 43, 53, 7 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

3, 75, 76, (Here. GO 298) 

VS858 LK82 

cf Outer 

VS859 
cf Inner 


4 

1953-63—(4 Cyl.)—36, Super Four; 10A-B-C, 100 A-B-< 

S2006 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

AS2006 K06CR 

C 

VS584 LK238 RC40A 

cf Exh. 

LK200 

cf Int. 


5 

1957-60—(6 Cyl.)—15, 154, 214, 224, 334, 344, 374 

SI 869 VI898 G687 G688 IS135 K016B 

K09 

VS633 LK230 

VP5 

cf Int. 


6 

1951-59—(6 Cyl.)—14, 15 from 1400001 to 1401714 
22, 31, 32, 33, 34, 37 (Here. QXD3 

SI 951 V1952X G697 G697 IS101 K013 

K08 

; ULM6, ULM6B, ULM6D, After Ser. 

) 

VS419 LK129 

62501; 21, 

7 

1955-57—(6 Cyl.)—21, 214, 22, 224, 334, 374 

SI 869 V1898 G687 G688 IS135 K016B 

K09 

VS633 LK230 

VP5 

cf Int. 


8 

1951-55—(6 Cyl.)—14, 15, from 1400001 to 1401714 
(Here. QXD3 with Alloy Piston) 

SI 951 V1952X G697 G697 IS101 K013 

K08 

; ULM6, ULM6B, ULM6D, after Ser. 

VS419 LK129 

62501 


A Sleeved Engine ^ Superseded 
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Engine Parts 




Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 
PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DIAMOND T TRUCK 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


DIVCO TRUCK 


1 

(For Models not Listed—Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 

2 

SL111F— >/," L939F 3% 2 2- 3 M, 2- 3 /b 

SL611F— W a” Steel Belted 

PI 068 PB778(6) 

T1916H TSRD331 

TX1916 


3 

SL118F— '/«" 3’/. 1-Vfe, 1-'/., 

SL618F— 3 /a" 2-Vu 

PB813(6) 

•Set services 1 Cyl. 

•T7781H 

only. Order 6 Sets. 


4 

SL410F C1033NF 3 7 /i6 2 3-14,1-14 

( 3 /fe x 7 14) 

d” Flanged— L876F 3Vu 2 3- 3 /fe, 1-14 

Cut to length d 1 Steel Belted 

3 7 M 3-14,1-% 

3 7 / 6 3-14,1 

__- 3 W 

P594 PB778(4) 

cfThin Wall 
PB726(4) 
cfThick Wall 

< 

< 

T1425H TSR343 

TX1425 

T1940H TSR343 

T7057H TSR343 

f 1 Oil Ring 

Til 89 TSR343 

Oil Rings 

T7905H TSRD343 



^ n \ 

SL114F— '/»{ L1046AF 3 'A 2'X* 2->/a,2 -%2 

SL614F 

^_^ /ft 

P1186 None Used 

*0 

T7500H TSRD350 

TX7500 

j 


6 

SL113F—14" 4 L. 887 F V / 6 1 y 4 3-14, 1- 3 / 4 

SL613F— */n" cMerotype 

L2124F 3 7 / 6 1 3 /4 3- 14, 1- 3 / 6 

cTPowerforged 

Note: Some Trucks are equipped with Iron Pistons 
having a 1" Pin and a Bushed Con. Rod. For 
replacement in these use: 

L1145F 3 7 /6 1% 1 - 3 /&2,1-14, 

2- 3 / 6 

P997 

PI 241 

T1052 TSR343 

T1052 TSR343 

T7016H TSRD343 


7 

/"" 

SL114F— V»f L1046F ) 3Vi 2'%. 2- 3 /a, 2-% 

SL614F— 3 /ij" / 

P1147 None Used 

T7500H TSRD350 

TX7500 


8 

SL113F— 14" 4L887F 3 7 / 6 1% 3-!4, 1- 3 / 6 

SL613F— 3 42 // cMerotype 

L2124F 3 7 A 6 1% 3-14,1- 3 /l6 

cfPowerforged 

Note: Some of these trucks are equipped with Iron 
Pistons with Pins .999x3, Floating type, and Con. Rods 
that are drilled and bushed—Use: 

L1145F 3 7 /l6 13/4 1-3^, 1-1/8, 

2-3/6 

P997 

PI 241 

T1052 TSR343 

T1052 TSR343 

T7016H TSRD343 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Line 

No. 


Year 

No. of 
Cyls. 
Model 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


DIVCO TRUCK—Continued 


1938-52—(4 Cyl.)—UM Series 6 & 7; UL, UMB, UM9, 1 

SI 602 VI603 G620 G620 I SI 00 KOIO 

d 1 2 U4" Head K07 

SI601 -wt 1 "Aa" Head d”For I 21 */ Head 

IS272H 
K06CR 

cf For 1 u Aa" Head 


1, 12, 13, (Cont. F4162) 

VS584 LK200 


S1880N G634 

S1880AN 

c? Rototype V'Aa" Head 
S1879N^j Rototype \ u Aa" Head 
S1879AN^j Rototype Assy. 


S1969-sj 1 2 , i4" Head G620 
S2006 -sj 1 13 i4" Head 
AS2006'=si Use with Rotocap 


VL45 

cTMech. 

VL45+5 

d .005" o/s 


LK233 


SR233 

cfSpring Cap 
VC233 
cfStem Cup 


LK215-sa For SI 969 RC40A 
LK238^a For S2006 and 
AS2006 


10 


1949-50—(6 Cyl.)—ULM, ULMB, Series Four after approximately Serial 600 (Here. QXB3) 

S967 V968 G429 G429 KQ6 KQ9 VS419 LK129 


11 


1945-49—(6 Cyl.)—ULM, ULMB, Series Four (Cont. F226) 


SI 602 VI603 

cTDrilled Stem 


G515 G515 


IS100 

K07 


KOIO 


SI 824 

VS602 LK215 

VL45+5 RC23A 


d Grooved Stem 

cfUsed with 

cT.005" o/s 


d”Use with Rotocap 

Rotocap 



S1880N^j Rototype 

LK233 

SR234 


S1880AN 


cTSpring Cap 

d Assy, of Valve and Rotator Parts 


VC233 



cfStem Cup 


VS541 LK210 


VL45 

cfMech. 


12 


1938-47—(4 Cyl.)—U, UB, UM, (Cont. F4140) 

SI 602 VI603 G620 G620 I SI 00 KOIO 


dVW Head 
S1601-sa 1 13 i4" Head 


S1880N G634 

S1880AN 

d Rototype 1 2 'Aa" Head 
S1879N^s* Rototype Head 
S1879AN^ Rototype Assy. 


K07 

c?For 1 2 Vi4 /r Head 

IS272H 

K06CR 

cTFor 1 13 £i" Head 


VS584 LK200 


VL45 

cTMech. 

VL45+5^ei .005"o/s 


LK233 

SR233 


cfSpring Cap 


VC233 


cfStem Cup 


S1969^ej V'Aa" Head 
S2006-sg 1 'Ua" Head 

AS2006 

cf Use with Rotocap 


G620 


LK215^a For SI969 
LK238 

d”For S2006 & 
AS2006 


RC40A 


DODGE 


1 

1964 —(8 Cyl.)—VD2 (426 Engine) 

S2414 V2415 None Used IS326 K021DR 

S2414+5 V2415+5 

VS873 LK145 

cTOuter 

VS874 VP21 (16) 

cTlnner 


2 

1963-64—(8 Cyl.)—TD2L, VD2L 330; TD2M, VD2M 440 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

i; TD2H, VD2H Polara (318 Engine) 
VS793 LK270 VL31 

cTExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP32(Exh.) 

VP17(lnt.) 

TM198 

3 

1963-64—(8 Cyl.)—TA3L, VA3L 880 Cusotm 880, (361 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

Eng. w/2Bbl. Carb.) 

VS817 LK270 VL8 

cTExh. cTHyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

4 

1963-64—(8 Cyl.)—TD2P, VD2P, Polara 500 (361 Eng. 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

w/4 Bbl. Carb.) 

VS824 LK270 VL8 

cflncls. cfExh. cTHyd. 

Dmpr. LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


DIVCO TRUCK—Continued 


9 

SL410F C1033NF 3 7 At 2 3-'/», 1-!4 

(%x 7'/i) 

cT Flanged— L876F 3 ’At 2 3- 3 /fe, 1 - !4 

Cut to length cfSteel Belted 

3^6 3-'/.,1-% 

3Vw 3-Vi, 1 

3% 2-Vfc, 2-% 

P594 PB726(4) 

cf Thick Wall 

PB778(4) 
cfThin Wall 

c 

c 

T1425H TSR343 

TX1425 

T1940H TSR343 

T7057H TSR343 

f 1 Oil Ring 

Til 89 TSR343 

f2 Oil Rings 

T7905H TSRD343 


10 

SL110F—’/a" L717F 314 1 Va 3- '/a, 1-Vis 

SL610F—Vb" cfAerotype 


T1393 TSR325 


11 

SL111F— V»" L840F 3% 2 4-'/s, 1 -V4 

SL611F— 3 /i" d’Steel Belted 

PI 068 PB778(6) 

PB719 

cf.oos" 0/S 
on O.D. 

T1401H TSR331 


12 

SL109F—’/«" C1032NF 3% 2 3-V4.1-V4 

SL609F— 3 /i" 

L614NF 3Vu 2 3-'/8,1-'/4 

cf 1 Steel Belted 

PI 086 PB726(4) 

cf Thick Wall 

PB778(4) 
cfThin Wall 

T1886H TSR318 

TX1886 

T1886H TSR318 

TX1886 



DODGE 


1 

SL126F—’/a" 
SL626F —*/&" 

.... 4 14 2-^4,1 -Vi6 

cfll :1 Comp. 

L2185F 414 2 3 /s 2-fa, 

cf Powerforged—13.56:1 Comp. 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7801H 

TSRD425 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cf w/Air Cond. 

2 

SL120F—'/«" 
d’3 7 /." I.D. 

L2050F 3.91 

cf Powerforged 

Vfa 

2-fa, 1 m V\6 

P1182 PB847(8) 

T7723H 

TX7723 

TS7723H 

TSRD391 

FP1296 

3 

SL124F — Vs" 
SL624F— 3 /n" 

L2147F 414 

cf Powerforged 

1 Vs 

2-fa, 1-Vis 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cf w/Air Cond. 

4 

SL124F — Vs" 
SL624F— 3 /fc" 

L2147F 4 Vs 

cf Powerforged 

1 Vs 

2-fa, 1- 3 /is 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cf w/Air Cond. 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


DODGE—Continued 


5 

1963-64—(8 Cyl.)—TD2, VD2 (383 Engine) 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

Note: Engs, w/4 Bbl. Carb. use VS824, w/2 Bbl. Carb. 
use VS817. 

VS824 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

VS817 LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

6 

1960-64—(6 Cyl.)—All 6 Cyl., Dart PD3L, PD3M, PD3 
440; TL1P, VL1P GT; Lancer SLIP 
Polara (225 Engine); Dart TL1L, VI 
170, SL1H 770 (170 Engine) 

S2309 V2310 None Used IS102 

S2309+5 V2310+5 

H, RD3L, RD3M, RD3H, SOIL, SD1M 
GT; TD1L, VD1L 330; TD1M, VD1M 
1L 170; TL1H, VL1H 270; Lancer 17( 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP32(Exh.) 

VP17(lnt.) 

330; SD1H 
440; VD1H 
), 770, SL1L 

TM380 

7 

1963 —(8 Cyl.)—TD2 (426 Engine) 

S2414 V2415 None Used IS326 K021DF 

S2414+5 V2415+5 

\ VS873 LK145 

cdOuter VP21 (16) 

VS874 
cf Inner 


8 

1962 —(8 Cyl.)—SD2P Polara, SD2 Dart (361 Engine 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

) 

VS824 LK270 VL8 

d'lncls. cfExh. d'Hyd. 

Dmpr. LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

9 

1962 —(8 Cyl.)—SD3L Custom 880 (361 Engine) 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

VS817 LK270 VL8 

cdExh. d”Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

10 

1962 —(8 Cyl.)—SD2 (413 Engine) 

S2414 V2415 None Used IS326 K021DR 

S2414+5 V2415+5 

VS873 LK145 

cdOuter 

VS874 

dinner 


11 

1960-62—(8 Cyl.)—Dart PD4L, PD4M, PD4H, RD4L, Rl 
Engine) 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

D4M, RD4H, SD2L, SD2M 330, SD2F 

VS793 LK270 VL31 

cdExh. cf’Mech. 

LK82(lnt.) 

VP32(Exh.) 

VP17(lnt.) 

1 440 (318 

TR/1198 

12 

1961 —(8 Cyl.)—RD1L Polara 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

VS817 LK270 VL8 

cdExh, c^Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

13 

1961 —(8 Cyl.)—Dart RD4 w/H. Perf., RD4 Police Cc 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

ir 

VS824 LK270 VL8 

cd’lncls. cdExh. cdHyd. 

Dmpr. LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 
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Do-Do 


Engine Parts 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 
RING 
SETS 
(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE—Continued 


5 

SL126F — Vb" 
SL626F— 3 /n" 

L2080F 4 Va 

cf Powerforged 

1 s «4 2-^,1 ->At 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7801H 

TSRD425 

FP1297 

cf w/o Air Cond. 

FP1298 
cf w/Air Cond. 

6 

SL612F— 2 /n" 
cf3 3 /s" I.D. 

L2125F 3.4 

cf Powerforged 

1% 2-%.,1-% 

PI 230 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7831H 

TS7831H 
TSRD340 

FP1255 

WS255 

7 

SL126F— I/a" 
SL626F— 3 /n" 

L2184F 4 14 2 % 2- 5 i 4> 1-^6 

cf Powerforged—11:1 Comp. 

L2185F , 414 2 3 /a 2-^, 1- 3 /, 6 

cf Powerforged—13.56:1 Comp. 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7801H 

TSRD425 

FP1297 

cf w/o Air Cond. 

FP1298 
cf w/Air Cond. 

8 

SL124F— Va" 
SL624F— 3 /n" 

L2147F 4 Vb 

cf Powerforged 

IV, 2-Vu, i-y ]4 

PI220 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 

9 

SL124F — Vb" 
SL624F— 3 Ai" 

L2147F 4 Vb 

cf Powerforged 

1 % 2-y 6 „, 1-Vw 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 

10 

SL124F— V," 

cM'/s" I.D. 

L2095F 4 3 /i6 

cf Powerforged 

2!4« 2-%, 1-% 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7802H 

TSRD418 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 

11 

SL120F— '/," 
o’3 Vb" I.D. 

L2050F 3.91 

cf Powerforged 

v*Ai 2-%., i-yu. 

P1182 PB847(8) 

T7723H 

TX7723 

TS7723H 

TSRD391 

FP1196 

WS235 

12 

SL124F — Vb" 
SL624F— 3 /n" 

L2147F 3 5 /b 

cf Powerforged 

1% 2- 5 i4,1- 3 ^6 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 

13 









SL124F— Vb" 
SL624F— 3 /a" 
SL126F—’/a" 
SL626F— 2 /q" 

L2147F 4 ’/, IV, 2-U,, 1 -Vu 

o’Powerforged—w/H. Perf. 

L2080F 4 !4 Wu 2-V<a, 1 -Vu 

o’Powerforged—Police Car 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H 
TX7678 
T7801 H 

TS7678H 

TSRD412 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


DODGE—Continued 


14 

1959-61—(8 Cyl.)—MD3-D500, PD2H Polara, Suburbar 

S2243 4V2279 None Used IS328 K021DR 

S2243+5 4V2279+5 

V2279N 

V2289N+5 

i, PD4-D500 

VS824 LK270 VL8 

cflncls. cfExh. cfHyd. 

Dmpr. LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

15 

1959-60—(8 Cyl.)—MD3M Royal, MD3H Custom Roya 

S2243 V2278 None Used IS328 KO20B 

S2243+5 V2278+5 

1, MD3 Suburban, PD1L Matador 

VS817 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

16 

1959 —(6 Cyl.)—MD1L Coronet 

S2251 VI690X G337 G338 IS207 KOIO 

IS207+10 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

TM196 

17 

1959 —(8 Cyl.)—MD2L Coronet 

S2185 V2241 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2241+5 K017C 

VS793 LK270 VL13 

cfExh. cfHyd. 

LK82 
cf Int. 

VP17(lnt.) 

TM412 

18 

1959 —(8 Cyl.)—MD2-D500 

S2243 4V2279 None Used IS328 K021DR 

S2243+5 4V2279+5 

V2279N 

V2279N+5 

VS793 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82 

cf Int. 

VP17(lnt.) 

TM327 

19 

1958 —(8 Cyl.)—LD2 Coronet, Coronet Custom, Royi 

S2095 V2242 None Used IS207 IS325 

S2095+5 V2242+5 IS207+10 

S2095+15 K08BR 

S2095+30 

al 

VS793 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82 
cf Int. 

VP17(lnt.) 

TM298 

20 

1958 —(8 Cyl.)—LD2-D500, LD3-D500 

S2243 4V2244 None Used IS328 KO20B 

S2243+5 4V2244+5 

V2278 

V2278+5 

VS807 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82 
cf Int. 

VP17(lnt.) 

TM327 

21 

1958 —(8 Cyl.)—LD3 Custom Royal, Suburban, Subi 

S2243 4V2244 None Used IS328 KO20B 

S2243+5 4V2244+5 

V2278 

V2278+5 

jrban Custom (350 Engine) 

VS807 LK270 VL8 

d”Exh. cf’Hyd. 

LK82 

cf’lnt. 

VP17(lnt.) 

TM327 

22 

1955-58—(6 Cyl.)—D56-1, D62, D72, Coronet, LD1, Co 

SI 689 V1690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

K08BR 

•ronet, Coronet Custom 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583 

cf Used with Rotocap 

TM196 

23 

1957 —(8 Cyl.)—D66-1, D66-2, Coronet, D67-1, R 

Custom Sierra 

S2095 V2232 None Used IS207 IS325 

S2095+5 V2232+5 IS207+10 

S2095+15 K08BR 

S2095+30 

oyal, D67-2, Custom Royal, D70, ! 

VS793 LK270 VL8 

cf Hyd. 

VP17 

cf Int. 

Sierra, D71, 

TM298 
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Do-Do 


Engine Parts 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE—Continued 


14 

SL126F— Vs" 

L2080F 4 >/ 4 

1 57 i4 

2-V64, 1-3^6 

PI 215 None Used 

T7801 H 

TSRD412 

FP1215 


SL626F— 3 /a" 

cf Powerforged 



cf Press fit in Rod 



WS229 

cf w/o Air Cond. 

FP1250 
cf w/Air Cond. 


15 




• 






SL124F— '/a" 

L2079F 4 Vs 

1 57 /64 

2- 3 /64, 1-3^6 

PI 216 None Used 

T7678H 

TS7678H 

FP1215 


SL624F— 3 /$a" 

cf Powerforged 



cf Press fit in Rod 

TX7678 

TSRD412 

WS229 

cf w/o Air Cond. 

F PI 250 

cf w/Air Cond. 

16 

SL318F 

L2101F 3'/ 4 

2 

2-V32, 2-%2 

P731 PB822(6) 

T1195H 

TS1195H 

FP1191 


(W' x 8Vis") 

cfCut to Length 

cf Powerforged 



TX1195 

TSRD325 

WS237 


17 

SL120F — Vs" 

L2096F 3.95 

1 ,3 /l6 

2-^4, 1-VU 

P1182 PB847(8) 

T7804H 


FP1196 


3 Vs" I.D. 

cf Powerforged 





WS235 

18 

SL126F— Vs" 

L2080F 4 !4 

1 5 %4 

2-^4, 1-3/16 

P1215 None Used 

T7801 H 

TSRD425 

FP1215 


SL626F —W 

cf Powerforged 



cf Press fit in Rod 



WS229 

19 

SL116F— Vs" 

L2011F 3'Vu 

1 49 /64 

2-Y64, 1^ 6 

P1183 PB840(8) 

T7724H 

TS7724H 

FP1190 


cf3 Va" I.D. 

cf Powerforged 



TX7724 

TSRD368 

WS238 

20 

SL124F — Vs" 

L2071 F 4 Vs 

1 3 %4 

2-X*. 1- 3 /i« 

PI 211 None Used 

T7678H 

TS7678H 

FP1190 


SL624F— 2 /n" 

cf Powerforged—To Engine L360-9053 

cf Press fit in Rod 

TX7678 

TSRD412 

WS238 



L2071AF 4 Vs 

V%4 

2-%4, ^-V^6 

PI 212 

T7678H 

TS7678H 




cfPowerforged—After Engine L360-9053 

cf Press fit in Rod 

TX7678 

TSRD412 


21 

SL122F—'/a" 

L2070F 4^6 

1 3 %4 

2- 3 / 6 4, 'l-Vu 

PI 211 None Used 

T7762H 

TSRD406 

FP1215 


c?4" I.D. 

cfPowerforged—To Engine L350-6309 

cf Press fit in Rod 

TX7762 


WS229 



and from L350-6711 

to L350-7071 







L2070AF 4 Vis 

1 3 %4 

2-V64, 1^6 

PI 212 

T7762H 

TSRD406 




cf Powerforged—From Engine L350-6310 

cf Press fit in Rod 

TX7762 





to L350-6710 and after L350-7071 





22 

SL318F 

♦ LI 001 F 3 Va 

2 

2-3^, 2-5/n 

P731 PB778(6) 

T1195H 

TS1195H 

FP1191 


(W' x 8Vis") 

cfSteel Belted 



TX1195 

TSRD325 

WS237 


cfCut to Length 

L2101F 3Va 

2 

2-3yfc, 2-5/n 

PB719 

T1195H 

TS1195H 

cf 1957-58 


cf Powerforged 



cf .008" O/S 

TX1195 

TSRD325 

FP1180 





on O.D. 



WS206 

cf 1955-56 


23 

SL116F— Vs" 

L2011F 3 n /i6 

V 9 A4 

2-5/64, 'l-Vu 

P1183 PB840(8) 

T7724H 

TS7724H 

FP1190 


c?3Vb" I.D. 

cf Powerforged 




TX7724 

TSRD368 

WS238 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


DODGE—Continued 


24 

1956 —(8 Cyl.)—D63-1 Coronet 

S2095 V2096 None Used IS207 

S2095+5 V2096+5 IS207+10 

S2095+15 V2096+15 K08BR 

S2095+30 V2096+30 

VS793 LK270 VL8 

cfHyd. 

VP17 

cf Int. 

TM199 

25 

1956 —(8 Cyl.)—D63-2 Royal, D63-3 Custom Royal 

S2095 V2096 None Used IS207 

S2095+5 V2096+5 IS207+10 

S2095+15 V2096+15 K08BR 

S2095+30 V2096+30 

, Royal Lancer 

VS793 LK270 VL8 

cfHyd. 

VP17 

cf Int. 

TM298 

26 

1955 —(8 Cyl.)—D55-1 Coronet, D55-2 Royal 

S2095 V2096 None Used IS207 

S2095+5 V2096+5 IS207+10 

S2095+15 V2096+15 K08BR 

S2095+30 V2096+30 

VS793 LK270 VL8 

cfHyd. 

VP17 

cf Int. 

TM194 

27 

1955 —(8 Cyl.)—D55-3, Royal Lancer, Custom Roy© 

S2000 V2099 G685 G722 IS262 

AS2000 

S2288 

cf Optional Valve—4 Groove Type 
cf Do not use with Rotocap 

il 

VS694 LK82 VL8 RC78A 

cfExh.-Outer cfHyd. 

VS657N VP17 
cfExh.- cflnt. 

Inner 

VS818 LK270^j Use with S2288 

cf Intake 

VS711 and VS722 used with Rotocap 

TM194 

28 

1953-54—(8 Cyl.)—D44, D48, D50-2, Coronet; D50-1 
Sierra; D53-3, Royal 

S2000 V2013X G685 G722 IS262 

AS2000 

S2288^ Optional Valve—4 Groove Type 
cf Do not use with Rotocap 

, D50-1A, Meadowbrook; D50-3, R< 

VS694 LK82 VL8 RC78A 

cf Exh.-Outer cfHyd. 

VS657N VP17 
cf Exh.- cf Int. 

Inner 

VS818 LK270^ Use with S2288 

cf Intake 

VS711 and VS722 used with Rotocap 

»yal; D53-2 

TM194 

29 

1951-54—(6 Cyl.)—D41, Wayfarer, D42S Deluxe, D- 
D51-1A Meadowbrook, D51-2, D5 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

K08BR 

42C Custom, D46, D47 Meadowbr 
2 Coronet 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583 

cf Used with Rotocap 

ook, D51-1, 

TM196 

30 

1942-50—(6 Cyl.)—D22, D24, D29, D30, D33, D34; Cl 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

K08BR 

irysler Replacement Engines 230, 23 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583 

cf Used with Rotocap 

1, 232 

TM196 

cf 1946-50 
Dodge 
Engines 

31 

1934-41—(6 Cyl.)—DR, DS, DU, D2, D5, D8, Dll, D17 

S588 V589 G337 G338 IS205 IS135 

IS125 K09 

cT.010"o/s 

K09BR 

, D19 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf 1941 Only cfMech. 

VS304 
cf 1934-40 

VS583=^j Used with Rotocap 


32 

1933 —(6 Cyl.)—DP, DQ 

S588 V589 G337 G338 IS205 IS135 

1 SI 25 K09 

cf.010" o/s 

K09BR 

VS304 LK83 RC17A 

VS583 

cf Used with Rotocap 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE—Continued 


24 

SL116F — Vt" L2030AF 3H 1'VW 2-Ve., 1-VS« 

SL616F — c? Powerforged 

P1181 PB822(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1169 

WS224 

25 

SL116F — Vt" L1086F 3% V/u 2-%*,UVu 

SL616F— 3 /a" cf Steel Belted 

P1183 PB840(8) 

T7491H TS7491 H 

TX7491 TSRD362 

FP1177 

26 

SL116F— ] A" 4L2030F 3 5 /e I 1 Vis 2- 5 Aa, I - 3 /,6 

SL616F— W' cf Powerforged 6 

L2030AF 3 Vs V'Aa 2- 5 /s4, 1- 3 /is 

cf Powerforged 6 

P1129 PB822(8) 

'"A*" I.D. 

P1181 
"W I.D. 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1169 

WS224 

27 

SL116F— Vs" 4L2030F 3 5 / 8 VVu 2-Vu, 1- 3 /i6 

SL616F — 3 /4" cf Powerforged d 

L2030AF 3 Vs V Vis 2- 5 Aa, 1- 3 /s 

cf Powerforged d 

P1129 PB822(8) 

l3 %." I.D. 

P1181 

" 7 M" I.D. 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

T7491 H TS7491H 

TX7491H TSRD362 

FP1169 

WS224 

28 

SL113F —'/«" L1029F ZVv, VUa 2-Xa, 1-% 

SL613F — 3 /a" d” Steel Belted—After 1953 Eng. 173248 

P1129 PB822(8) 

T7521H TS7521H 

TX7521 TSRD343 

FP1169 

WS224 

cf For FP1169 

Not for Equip. 

29 

SL318F L2101F 314 2 2- 3 /k, 2-%t 

( 3 /4" x 8 Vis") d Powerforged 

cf Cut to Length 

P731 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
on O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1180 

WS206 

30 

SL318F L2101F 314 2 2- 3 /fc, 2-*,4 

( 3 /4" x 8 Vis") cf Powerforged 

cf Cut to Length 

P731 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 0 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

>.D. 

WP953N 

WS206 

31 

SL318F L2101F 314 2 2- 3 ,4, 2- 3 4 

( 3 /5a" x 8 Vis") cf Powerforged 

cf Cut to Length 

314 1 -V4, 1-1/8, 

2-*4 

3/4 2 -l/ 8 , 2 -M 2 

P731 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

Til 65 TSRD325 

T1007 TSRD325 

WP953N 

WS206 

cf 1935-41 only 

32 

SL108F — Vt" 3V, 2 1- 3 /k, 1-'/. 

SL608F — 3 32 " 2- 5 A 

P755 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
on O.D. 

Til 63 TSRD312 

TX1163 

WS206 
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Do-Do Do-Do 


DODGE TRUCK FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

BIB 

.45 

B2JMAL 

.48 

B3RA 

44 

Cl D 

37-38-39-40 

C3HMA6 

.33-34 

B1C. 

.45 

B2JML 

.48 

B3RAL 

.44 

Cl F 

.40 

C3HMAL6 

. 33-34 

BID 

.45 

B2JS 

.48 

B3RI_ 

44 

Cl FS 

.40 

C3HML6 

33-34 

B1DU 

.45 

B2K. 

.48 

B3RS 

44 

C1G 

.33-41 

C3HS6 

. 33-34 

B1DUF 

.45 

B2KA 

.48 

B3T 

.44 

C1GA 

.33-41 

C3HS8 

29 

B1EU 

.45 

B2KAL 

.48 

B3TA 

44 

Cl H 

33-34-41 

C3J6 

.34 

B1F 

. .47-50 

B2KL 

.48 

B3TAL . 

.44 

Cl HA 

.33-41 

C3J8 

.30 

B1FA 

. .47-50 

B2KM 

.48 

B3TI_ 

44 

Cl HM 

33-34 

C3JA6 

.34 

B1FL 

46-50 

B2KMA 

.48 

B3V 

.44 

C1HMA 

33 

C3JA8 

30 

B1FM 

47-50 

B2KMAL 

48 

B3VA 

.44 

Cl HS 

33 

C3JAL6 

34 

B1FMA 

. 47-50 

B2KML.. 

48 

B3VAL 

44 

Cl J 

.34-42 

C3JAL8 

30 

B1FS 

.47-50 

B2PW 

.45 

B3VI_ 

.44 

Cl JA 

34-42 

C3JL6 

34 

B1H 

. .47-50 

B2R 

44 

B3Y 

.46 

Cl JM 

34 

C3JL8 

30 

BIHA 

.47-50 

B2RA 

.44 

B3YA 

.46 

C1JMA 

34 

C3JM6 

.34 

B1HH 

47-50 

B2RAL 

.44 

B3YAL 

.46 

Cl JS 

.34 

C3JMA6 

.34 

B1HHA 

. 47-50 

B2RL 

.44 

B3YI_ 

46 

Cl K 

.34-42 

C3JMAL6 

.34 

B1HHM 

47-50 

B2RS 

.44 

B4B 

45 

Cl KA 

34-42 

C3JML6 

34 

B1HHMA 

47-50 

B2T 

.44 

B4C 

.45 

Cl KM 

34 

C3JS8 

30 

B1HM 

. 47-50 

B2TA 

.44 

B4D 

.45 

C1KMA 

34 

C3K6 

34 

B1HMA 

47-50 

B2TAI_ 

.44 

B4DU 

45 

Cl R 

43 

C3K8 

.30 

B1J 

. .48-50 

B2TL 

.44 

B4EU 

45 

Cl RA 

43 

C3KA6 

.34 

B1JA 

48 

B2V 

.44 

B4F 

.33 

Cl RS 

43 

C3KA8 

.30 

B1JAL 

.48 

B2VA 

.44 

B4FI_ 

.33 

C1T 

43 

C3KAL6 

34 

B1JL 

.48 

B2VAI_ 

.44 

B4FS 

33 

C1TA 

43 

C3KAL8 

30 

B1JM 

. 48-50 

B2VL 

.44 

B4G 

.33 

CIV 

43 

C3KL6 

.34 

B1JMA 

.48 

B2Y 

.46 

B4GA 

33 

C1VA 

43 

C3KL8 

30 

B1JMAL 

.48 

B2YA 

.46 

B4H 

33 

Cl Y 

.35 

C3KM6 

.34 

B1JML 

.48 

B2YAI_ 

.46 

B4HA 

.33 

Cl YA 

.35 

C3KM8 

.30 

B1JS 

.50 

B2YL 

46 

B4HI_ 

33 

C3B 

28 

C3KMA6 

34 

B1K 

.48 

B3B 

.45 

B4HM 

33 

C3B6 

.27 

C3KMAL6 

34 

B1KA 

.50 

B3C 

.45 

B4HMA 

.33 

C3BL6 

.27 

C3KML6 

34 

B1KAI_ 

.48 

B3D 

.45 

B4HMAL 

33 

C3C 

28 

C3KS6 

.34 

B1KM 

.48 

B3DU 

.45 

B4HML 

33 

C3C6 

.27 

C3KS8 

.30 

B1KMA 

48-50 

B3DUF 

.45 

B4HS 

33 

C3CN6 

.27 

C3R8 

.31 

B1KMAL 

.48 

B3EU 

45 

B4J 

34 

C3D 

28 

C3RA8 

.31 

B1PW 

.45 

B3EUF 

.45 

B4JA 

34 

C3D6 

.27 

C3RAL8 

.31 

B1R 

.49 

B3F 

.47 

B4JAL 

.34 

C3DL6 

.27 

C3RL8 

31 

B1RS 

.49 

B3FA 

.47 

B4JI_ 

.34 

C3DN 

28 

C3RS8 

.31 

BIT 

44 

B3FS 

.47 

B4JM 

34 

C3DN6 

.27 

C3T8 

31 

B1TA 

.44 

B3G 

.47 

B4JMA 

.34 

C3DNL6 

.27 

C3TA8 

.31 

B1V 

.44 

B3GA 

.47 

B4JMAL 

34 

C3F6 

.27 

C3TAL8 

.31 

B1VA 

.44 

B3GM 

.47 

B4JML 

34 

C3F8 

28 

C3TL8 

31 

B2B 

.45 

B3GMA 

.47 

B4JS 

.34 

C3FL6 

.27 

C3V8 

.31 

B2C 

45 

B3GS 

.47 

B4K 

.34 

C3FL8 

28 

C3VA8 

.31 

B2D 

.45 

B3H 

.47 

B4KA 

34 

C3FN6 

.27 

C3VAL8 

.31 

B2DU 

.45 

B3HA 

.47 

B4KAL 

34 

C3FNL6 

.27 

C3VL8 

.31 

B2EU 

.45 

B3HH 

.47 

B4KI_ 

.34 

C3FS6 

.27 

C3Y6 

35 

B2F 

.47 

B3HHM 

.47 

B4KM 

34 

C3FS8 

28 

C3Y8 

.32 

B2FA 

.47 

B3HHMA 

.47 

B4KMA 

34 

C3G 

28 

C3YA6. 

.35 

B2FS 

.47 

B3HM 

.47 

B4KMAL 

34 

C3G6 . . 

33 

C3YA8. 

32 

B2G 

.47 

B3HMA 

.47 

B4PW 

.45 

C3G8 

29 

C3YAL6 

35 

B2GA 

.47 

B3J 

.48 

B4R 

44 

C3GA6 

33 

C3YAL8 

32 

B2GM 

.47 

B3JA 

.48 

B4RA 

.44 

C3GA8 

.29 

C3YL8. 

32 

B2GMA 

.47 

B3JAL 

48 

B4RAL 

.44 

C3GN6 

.33 

KC 

.56 

B2GS 

.47 

B3JL 

.48 

B4RI_ 

44 

C3GN8 

29 

KCL 

56 

B2H 

.47 

B3JM 

48 

B4RS 

44 

C3H 

28 

K6-D100 

.27 

B2HA 

.47 

B3JMA 

.48 

B4T 

.44 

C3H6 

33-34 

K6-D200 

. 4 .27 

B2HH 

.47 

B3JMAL 

48 

B4TA 

.44 

C3H8 

29 

K6-D300 

.27 

B2HHA 

.47 

B3JMI_ 

48 

B4TAL 

44 

C3HA6 

.33-34 

K6-D400 

.14 

B2HHM 

.47 

B3JS 

.48 

B4TI_ 

44 

C3HA8 

.29 

K6-D500 

.14 

B2HHMA 

.47 

B3K 

48 

B4V 

.44 

C3HAL6 

.33-34 

K6-D600 

.22 

B2HHS 

.47 

B3KA 

.48 

B4VA 

44 

C3HAL8 

.29 

K6-DL300. 

.27 

B2HM 

.47 

B3KAI_ 

48 

B4VAL 

.44 

C3HH6 

.34 

K6-DL400 

.14 

B2HMA 

.47 

B3KL 

.48 

B4VI_ 

.44 

C3HHA6 

.34 

K6-DL500. 

.14 

B2J. 

48 

B3KM 

.48 

B4Y 

35 

C3HHL6 

.34 

K6-DL600 

22 

B2JA 

48 

B3KMA 

48 

B4YA 

35 

C3HHS6 

.34 

K6-P300 

.27 

B2JAL 

.48 

B3KMAL 

.48 

B4YAL 

35 

C3HL6 

.33-34 

K6-P400 

.27 

B2JL 

.48 

B3KMI_ 

48 

B4YI_ 

35 

C3HL8 

.29 

K6-PL300 

.27 

B2JM 

.48 

B3PW 

.45 

Cl B 

36-37-38-39 

C3HM6 

.33-34 

K6-PL400 

.27 

B2JMA 

.48 

B3R 

.44 

C1C 

36-37-38-39 

C3HM8 

29 

K6-S400. . 

.14 
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Do-Do Do-Do 

DODGE TRUCK FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

K6-S500 

14 

K6-S600 

. .14-22 

K6-W100 

.27 

K6-W200 

.27 

K6-W300 

. 14-27 

K8-C500 

23-24 

K8-C600 

24-25 

K8-C700 

26 

K8-CL500 

23-24 

K8-CL600 

24-25 

K8-CL700 

.26 

K8-D100 

23 

K8-D200 

.23 

K8-D300 

23 

K8-D400 

23-24 

K8-D500 

. 23-24 

K8-D600 

. 24-25 

K8-D700 

26 

K8-D800 

26 

K8-D900 

26 

K8-DL300 

23 

K8-DL400 

_23-24 

K8-DL500 

23-24 

K8-DL600 

. . 24-25 

K8-DL700 

.26 

K8-DL800 

26 

K8-DL900 

26 

K8-P300 

23 

K8-P400 

23 

K8-PL300 

23 

K8-PL400 

23 

K8-S400 

.23 

K8-S500 

23-24 

K8-S600. 

24-25 

K8-S700 

26 

K8-T700. 

26 

K8-T800 

26 

K8-T900 

26 

K8-W100 

23 

K8-W200 

23 

K8-W500 

24 

K8-WL500 

.24 

LC 

.56 

LCUSA 

56 

L6-D100 

17 

L6-D200 

.17 

L6-D300 

.17 

L6-D400 

.14 

L6-D500 

.14 

L6-D600 

.22 

L6-DL300 

.17 

L6-DL400 

14 

L6-DL500 

14 

L6-DL600 

22 

L6-P300 . 

.17 

L6-P400 

.17 

L6-PL300 

17 

L6-PL400 

.17 

L6-S400 

.14 

L6-S500 

14 

L6-S600 

14-22 

L6-W100 

.17 

L6-W200 

.17 

L6-W300 

.14 

L6-W300M 

.17 

L6-W500 

22 

L6-WL500 

22 

L8-C500 

18-21 

L8-C600 

18 

L8-C700. 

.19 


Model Line No. 


L8-CL500 18-21 

L8-CL600.18 

L8-CL700.19 

L8-D100 20 

L8-D200 20 

L8-D300 20 

L8-D400 21 

L8-D500 21 

L8-D600.18 

L8-D700 19 

L8-D800.19 

L8-D900 19 

L8-DL300 20 

L8-DL400 21 

L8-DL500 21 

L8-DL600.18 

L8-DL700.19 

L8-DL800.19 

L8-DL900.19 

L8-P300 20 

L8-PL300 20 

L8-S600 18 

L8-S700.19 

L8-T700.19 

L8-T800.19 

L8-T900.19 

L8-TL700 19 

L8-TL800 .19 

L8-TL900.19 

L8-S500.21 

L8-W100.20 

L8-W200 20 

L8-W300 21 

L8-W500 21 

L8-WL500 21 

MG40 55 

MG41 55 

MG42 55 

MG43 55 

MH29 55 

MH45 55 

MH46 55 

MH47 55 

MH48 55 

M6-D100.17 

M6-D200.17 

M6-D300.17 

M6-D400.14 

M6-D500.14 

M6-D600 13 

M6-DL300 17 

M6-DL400 14 

M6-DL500 14 

M6-DL600 13 

M6-P300 17 

M6-P400 17 

M6-PL300 17 

M6-PL400 17 

M6-S400 14 

M6-S500 14 

M6-S600.13-14 

M6-W100 17 

M6-W200.17 

M6-W300 14 

M6-W300M 17 

M6-W500.13 

M6-WL500 13 

M8-C500 18 

M8-C600 18 

M8-C700.19 


Model 

Line No. 

M8-CL500 

18 

M8-CL600 

.18 

M8-CL700 

.19 

M8-D100 

.15 

M8-D200 

.15 

M8-D300 

15 

M8-D400 

.16 

M8-D500 

16 

M8-D600 

18 

M8-D700 

.19 

M8-D800 

.19 

M8-D900 

.19 

M8-DL300 

15 

M8-DL400 

.16 

M8-DL500 

16 

M8-DL600 

18 

M8-DL700 

19 

M8-DL800 

19 

M8-DL900 

.19 

M8-P300 

15 

M8-P400 

15 

M8-PL300 

15 

M8-PL400 

.15 

M8-S400 

.15 

M8-S500 

.15 

M8-S600 

18 

M8-S700 

19 

M8-T700 

19 

M8-T800 

.19 

M8-T900 

.19 

M8-TL700 

19 

M8-TL800 

.19 

M8-TL900 

19 

M8-W300 

.16 

M8-W500 

16 

M8-WL500 

16 

P6-D100 

8 

P6-D200 

.8 

P6-D300 

8 

P6-D400 

.14 

P6-D500 

.14 

P6-D600 

13 

P6-DL400 

.14 

P6-DL500 

14 

P6-P300 

.8 

P6-P400 

8 

P6-S400 

14 

P6-S500 

.14 

P6-S600 

14 

P6-W100 

8 

P6-W200 

8 

P6-W300 

.14 

P6-W300M 

8 

P6-W500 

13 

P8-C500 

10 

P8-C600 

.11 

P8-C700. 

.11 

P8-C800 

.11 

P8-C900. 

.12 

P8-C1000 

12 

P8-CT700 

.11 

P8-CT800 

.11 

P8-CT900 

.12 

P8-D100 

. 9 

P8-D200 

. 9 

P8-D300 

. 9 

P8-D400 

.10 

P8-D500 

.10 

P8-D600 

.10 

P8-D700. 

.11 


Model Line No. 


P8-P300. 9 

P8-P400 9 

P8-S500.10 

P8-S600. 10 

P8-W100 9 

P8-W200 9 

P8-W300.10 

P8-W500 10 

RC 55 

RD15 55 

RD16 55 

RD20 55 

RD21 55 

RE15 55 

RE16 55 

RE17.55 

RE20 55 

RE21 55 

RE22 55 

RE30 55 

RE31 55 

RE31USA 55 

RE32 55 

RF35 55 

RF36 55 

RF37 55 

RF39 55 

RF40X4 55 

RFD38 55 

RG40 55 

RG41.55 

RG42 55 

RG43 55 

RG44 55 

RH45 55 

RH46 55 

RH47 .55 

RH48 55 

RZ 57 

R6-D100 1 

R6-D200 1 

R6-D300 1 

R6-D400 1-2 

R6-D500 1-2-3 

R6-P100 1 

R6-P200. 1 

R6-P300. 1 

R6-P400 1-2 

R6-S400 1-2 

R6-S500.1-2-3 

R6-W100. 1 

R6-W200 1 

R6-W300 2 

R6-W300M 2 

R6-W500 3 

R8-C500. 5 

R8-C600 6 

R8-C700 6 

R8-C800 6 

R8-C900. 7 

R8-C1000. 7 

R8-CT700 6 

R8-CT800 6 

R8-CT900 7 

R8-D100 4 

R8-D200 4 

R8-D300 4 

R8-D400 5 

R8-D500 5 

R8-D600 5 


Model Line No. 


R8-D700 *. 6 

R8-S500 5 

R8-S600.5-6 

R8-W100 4 

R8-W200. 4 

R8-W300. 5 

R8-W500 5 

S6-D100 1 

S6-D200. 1 

S6-D300 1 

S6-D400.1-2 

S6-D500.1-2-3 

S6-P100. 1 

S6-P200 1 

S6-P300. 1 

S6-P400.1-2 

S6-S400.1-2 

S6-S500 1-2-3 

S6-W100 1 

S6-W200 1 

S6-W300. 2 

S6-W300M 2 

S6-W500. 3 

S8-C500 5 

S8-C600. 6 

S8-C700. 6 

S8-C800 6 

S8-C900 7 

S8-C1000. 7 

S8-CT700 6 

S8-CT800 6 

S8-CT900 7 

S8-D100 4 

S8-D200 4 

S8-D300. 4 

S8-D400. 5 

S8-D500. 5 

S8-D600. 5 

S8-D700 6 

S8-S500 5 

S8-S600. 5 

S8-W100 4 

S8-W200 4 

S8-W300. 5 

S8-W500 5 

TC 56 

TD15 54 

TD20 54 

TD21 54 

TE20.55 

TE21.55 

TE22 55 

TE30 55 

TE31 55 

TE32 55 

TF35 55 

TF36 55 

TF37 55 

TF38.55 

TF39.55 

TF40X4.55 

TFA35 55 

TFA36 55 

TFA37 55 

TFA38 55 

TG40.55 

TG41.55 

TG42 55 

TG43 55 

TG44 55 
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Do-Do Engine Parts Do-Do 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

CKTAI C 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


DODGE TRUCK FINDING INDEX—Continued 


Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

TH45 

.55 

VF28 

.55 

VG40 

53 

WC 

.45-51 

WF36 

50 

TH46 

55 

VF29 

55 

VG41 

53 

WD15. 

45-52 

WF36S 

.50 

TH47 

.55 

VF30 

.55 

VG42 

53 

WD20. 

.45-52 

WF39 

50-53 

TH48 

.55 

VF31 

.55 

VG43 

53 

WD21 

45-52 

WFA30 

50-53 

TH49 

.55 

VF32 

.55 

VG44 

53 

WDX 

.45 

WFA31 

.50-53 

UF 

.58 

VF38 

55 

VH45 

53 

WF20 

50-53 

WFA32 

.50-53 

UG 

58 

VF39 

.55 

VH46 

53 

WF21 

50-53 

WFA33 

.50-53 

VC 

.56 

VFA20 

54 

VH47 

53 

WF22 

50-53 

WFM35 

.50-53 

VD15 

.54 

VFA21 

54 

VH48 

.53 

WF30 

50-53 

WFM37 

.50-53 

VD20 

.54 

VFA22 

54 

VH49 

53 

WF31 

50-53 

WFM38 

.50-53 

VD21 

.54 

VFA29 

.55 

VM35 

.55 

WF32 

50-53 

WFMA35 

.50-53 

VF20 

.55 

VFA30 

.55 

VM37 

.55 

WF32S 

50 

WFMA37 

.50-53 

VF21 . 

.55 

VFA31 

55 

VMA35 

55 

WF33 

50-53 

WFMA38 

.50-53 

VF22 

.55 

VFA32 

55 

VMA37 

55 

WF34 

50 

WFMX35 

.50 

VF27 

55 

VFA33 

55 

VMA38 

.. :f.... 55 

WF34S 

.50 

WFMX37 

50 


DODGE TRUCK 


1 

1961-63—(6 Cyl.)—R6 & S6 Series DlOO, D200, D30C 
W200, S400, S500 (170, 225 Engin 

S2309 V2310 None Used IS102 

S2309+5 V2310+5 

K D400, D500, PI00, P200, P300, P 

es) 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. c^Mech. 

LK82 

d”lnt. 

VP32(Exh.) 

VP17(lnt.) 

400, WlOO, 

TM380 

2 

1961-63—(6 Cyl.)—R6 & S6 Series W300, W300M, D4C 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 K014C 

>0, P400, S400, D500, S500 (251 Eng 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cflnt. d’Mech. 

VS583 

cTExh. 

ine) 

TM326 

3 

1961-63—(6 Cyl.)—R6 & S6 Series W500; Optional Enc 

SCI 963 V1698X G609 G338 IS242 IS112 

K014C 

line for D500, S500 (251 Premium Er 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf’lnt. cf’Mech. 

VS583 

cfExh. 

igine) 

TM326 

4 

1961-63—(8 Cyl.)—R8 & S8 Series DlOO D200, D300, 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

WlOO, W200 (318 Engine with Mech. 

VS793 LK270 VL31 

c^Exh. c^Mech. 

LK82 

d’lnt. 

VP17(lnt.) 

Lifters) 

cfTo Eng. 
83040 
TM198 
cf After 

Eng. 83040 

5 

1961-63—(8 Cyl.)—R8 & S8 Series D400, D500, D60( 
with Hyd. Lifters) 

S2292 V2311 None Used IS312H IS325 

S2292+5 V2311+5 

), C500, S500, S600, W300, W500 ( 

VS793 LK82 VL13 RC104A 

cf’lnt. cfHyd. 

VS829 VP17(lnt.) 

cfExh. 

318 Engine 

6 

1961-63—(8 Cyl.)—R8 & S8 Series C600, C700, CT700 
SC2321 V2322X G839 G840 IS306H 

Exh. Innert 

, D700, C800, CT800, S600 (361 Eng 

VS807 LK270 VL8 RC106A 

cflnt. cf’lnt. cfHyd. 

VS834 LK82 

cfExh.- cfExh. 

Outer 

^=VS835 VP21 (Int.) 

ine) 

TM442 

7 

1961-63—(8 Cyl.)—R8 & S8 Series C900, CT900, Cl00 

SC2321 V2322X G839 G840 IS306H 

Exh. Inner} 

0 (413 Engine) 

VS807 LK270 VL8 RC106A 

cf’lnt. cflnt. cfHyd. 

VS834 LK82 
cfExh.- cfExh. 

Outer 

3rVS835 VP21 (Int.) 

TM442 
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Do-Do 


Engine Parts 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


Do-Do 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK FINDING INDEX—Continued 


Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

WFMX38 

50 

WH47 

.50-53 

WHM47 

. 50-53 

WJA56 

.49 

WR66 

.49 

WFX31 

50 

WH48. 

50-53 

WHM48 

50-53 

WJA57 

.49 

WR67 

.49 

WFX32 

50 

WH49 

50-53 

WHMA45 

50 

WJA58 

.49 

WR68 . 

49 

WFX34 

50 

WH49S 

50 

WHMA47 

50 

WJA59 

.49 

WR69 

.49 

WFX36 

50 

WHA45 

50 

WHMA48 

50 

WK65 

.49 



WG40 

50-53 

WHA46 

50 

WHMAX45 

50 

WK66 

49 

REPLACEMENT 

WG41 

.50-53 

WHA47 

50 

WHMAX47 

50 

WK67 

.49 

ENGINES 

WG42 

50-53 

WHA48 

50 

WHMAX48 

50 

WK68 

49 



WG43 

50-53 

WHA49 

50 

WJ55 

49 

WK69 

.49 

218 

.45 

WG44 

50-53 

WHAX45 

50 

WJ56 

49 

WKA65 

.49 

219. 

.45 

WGM40 

50-53 

WHAX46 

50 

WJ57 

49 

WKA66 

.49 

220 

.45 

WGM41. 

50-53 

WHAX47 

50 

WJ58 

49 

WKA67 

49 

254. 

48 

WGM42 

50-53 

WHAX48 

.50 

WJ59 

49 

WKA68 

.49 



WH45 

50-53 

WHAX49 

50 

WJ59S 

49 

WKA69 

49 



WH46 

50-53 

WHM45 

50-53 

WJA55 

49 

WR65 

.49 




DODGE TRUCK 


1 

SL612F— 3 /a" 

L2125F 3.4 

1 3 /4 

2-Ha, 1- 3 ^6 

PI 230 

None Used 

T7831H 

TS7831H 

FP1255 


cf3%" I.D. 

cf Powerforged 



cfPress fit in Rod 


TSRD340 

WS255 

2 

SL113F — Ve" 

L2022F 3 7 /,6 

2 

2- 3 /n, 2- 5 /n 

P594 

PB822(6) 

T1210H 

TS1210H 

FP1191 


SL613F— 3 /&" 

cfPowerforged 




TX1210 

TSRD343 

WS237 



3 7 /6 


2-5/64, J \-Vu 



T7600H 

TX7600 

TSRD343 


3 

SL113F—’/a" 

L2022F 3 7 ^6 

2 

2-'/n, 2-% 

P594 

PB822(6) 

T1210H 

TS1210H 

FP1191 


SL613F— 3 /n" 

cfPowerforged 




TX1210 

TSRD343 

WS237 



3 7 ^6 


2 -fa, 1 -Vu 



T7600H 

TX7600 

TSRD343 


4 

SL120F— ’/a" 

L2097F 3.91 

1 13 /6 

2-5/U, \- 3 A6 

P1182 

PB847 (8) 

T7723H 

TS7723H 

FP1196 


c?3V,” I.D. 

c? Powerforged 




TX7723 

TSRD391 

WS235 

5 

SL120F— Vi" 

L2097F 3.91 

1 ,3 /l6 

2-5^4, 

P1182 

PB847(8) 

T7723H 

TS7723H 

FP1196 


cT3 7 A" I.D. 

cf Powerforged 




TX7723 

TSRD391 

WS235 

6 

SL124F — Vb" 

L167F 4 Vb 

V%4 

2- 3 /n, 'l-Vu 

PI 211 

None Used 

T7933H 

TSRD412 

FP1252 


SL624F — 3 /n" 

cT'Powergroove 



cf Press fit in Rod 



WS252 

7 

SL124F — Vi" 

L168F 4 3 A 

2'/64 

2- 3 /n, I- 3 /,6 

PI 215 

None Used 

T7934H 

TSRD418 

FP1252 


rf'4'/e" I.D. 

cfPowergroove 



cf Press fit in Rod 



WS252 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 



Year 




SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 

(RC) 


CAMSHAFTS 


Release TM—Regular 

type as TP—Racing 

indicated 


DODGE TRUCK—Continued 


8 

1960 —(6 Cyl.)—P6-D100, D200, D300, P300, P40C 

S2312 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

IS207+10 KOIO 
K08BR 

>, W100, W200, W300M (230 Engine) 

VS495 LK301 VL20 

cfExh. cfMech. 

LK83 

cflnt. 

TM196 

9 

1960 —(8 Cyl.)—P8-D100, D200, D300, P300, P40C 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

K W100, W200 (318 Engine with Met 

VS793 LK270 VL31 

d”Exh. cfMech. 

LK82 

cflnt. 

VP17(lnt.) 

:h. Lifters) 

TM198 

cf w/single 
Rocker 
Shaft 

10 

1960 —(8 Cyl.)—P8-D400, D500, D600, C500, S500, 

S2292 V2311 None Used IS312H IS325 

S2292+5 V2311+5 

S600, W300, W500 (318 Engine with 

VS793 LK82 VL13 RC104A 

cflnt. cfHyd. 

VS829 

cfExh. 

Hyd. Lifters) 

TM412 

11 

I960 —(8 Cyl.)—P8-C600, C700, CT700, C800, CT8< 

SC2321 V2322X G839 G840 IS306H 

00, D700 (361 Engine) 

VS807 LK270 VL8 RC106A 

cflnt. cflnt. cfHyd. 

VS834 LK82 
cfExh. cfExh. 

Outer 

VS835 

cfExh. VP21 (Int.) 

Inner 

TM442 

12 

1960 —(8 Cyl.)—P8-C900, CT900, C1000 (413 Engii 

SC2321 V2322X G839 G840 IS306H 

ie) 

VS807 LK270 VL8 RC106A 

cflnt. cflnt. cfHyd. 

VS834 LK82 

cfExh. cfExh. 

Outer 

VS835 

cfExh. VP21 (Int.) 

Inner 

TM442 

13 

1959-60—(6 Cyl.)—M6-D600, DL600, S600, W500, WL 

SCI 963 V1698X G609 G338 IS242 IS112 

K014C 

500; P6-D600, W500 (265 Engine) 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cflnt. cfMech. 

VS583 

cfExh. 

TM326 

14 

1957-60—(6 Cyl.)—K6, L6 f M6, P6 Series D400, D50( 
Engine) 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 K014C 

0, DL400, DL500, S400, S500, S600, 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cflnt. cfMech. 

VS583 

cfExh. 

W300 (251 

TM326 

15 

1959 —(8 Cyl.)—M8-D100, D200, D300, DL300, P3 

with Single Rocker Shaft & Mech. 1 

S2185 V2241 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2241+5 

00, PL300, P400, PL400, S400 S500 
Lifters) 

VS793 LK82 VL31 

cflnt. cfMech. 

LK270 

cfExh. 

VP17(lnt.) 

(318 Engine 

16 

1959 —(8 Cyl.)—M8-D400, DL400, D500, DL500, 

Rocker Shaft and Hyd. Lifters) 

S2292 V2241 None Used IS312H IS325 

S2292+5 V2241+5 

W300, W500, WL500 (318 Engine 

VS793 LK82 VL13 RC90A 

cflnt. cfHyd. 

VS774 

cfExh. 

with Single 

TM412 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


8 

SL318F 

L2101F 314 

2 

2- 3 /i, 2-%s 

P731 

PB822(6) 

T1195H 

TS1195H 

FP1180 


( 3 /i" x 8 'At") 
cTCut to Length 

cTPowerforged 




TX1195 

TSRD325 

WS206 


9 

SL120F— Va" 

L2097F 3.91 

1 % 

2-fa, 1- 3 /i6 

P1182 

PB847(8) 

T7723H 

TS7723H 

FP1196 


cT3 7 /." I.D. 

c^Powerforged 




TX7723 

TSRD391 

WS235 

10 

SL120F— Vs" 

L2097F 3.91 

1 13 /l6 

2- fa, ^-V^6 

P1182 

PB847 (8) 

T7723H 

TS7723H 

FP1196 


c?3 7 A" I.D. 

cf Powerforged 




TX7723 

TSRD391 

WS235 

11 

SL124F— Vb" 

L167F 4 Va 

1 57 /64 

2-3^2, I- 3 /,, 

PI 211 

None Used 

T7933H 

TSRD412 

FP1252 


SL624F— fa" 

cfPowergroove 



cf Press fit in Rod 



WS252 

12 

SL124F— Va" 

L168F 4^6 

2'Aa 

2-31-3/ 16 

PI 215 

None Used 

T7934H 

TSRD418 

FP1252 


cM Vs" I.D. 

cfPowergrooved 



cfPress fit in Rod 



WS252 

13 

SL113F— !/s" 

L2022F 3 7 /i6 

2 

2-3^, 2-fa 

P594 

PB822(6) 

T1210H 

TS1210H 

FP1170 


SL613F— fa" 

d’Powerforged 




TX1210 

TSRD343 

WS213 



3 7 /l6 


2-fa, 1-3/16 



T7600H 

TX7600 

TSRD343 


14 

SL113F— Ve" 

L2022F 3 7 /i6 

2 

2-%, 2-% 

P594 

PB822(6) 

T1210H 

TS1210H 

FP1170 


SL613F— fa" 

cfPowerforged 




TX1210 

TSRD343 

WS213 



3 7 /l6 


2-Vu, ^-Vu 



T7600H 

TX7600 

TSRD343 


15 

SL120F—'/«" 

L2097F 3.91 

1% 

2-U4, 1-Vk 

P1182 

PB847 (8) 

T7723H 

TS7723H 

FP1196 


cT3 V»" I.D. 

cfPowerforged 




TX7723 

TSRD391 

WS235 

16 

SL120F -!/ 8 " 

L2097F 3.91 

^'fa 

2-%., ^- 3 /t 

P1182 

PB847(8) 

T7723H 

TS7723H 

FP1196 


c?3V*" I.D. 

c^Powerforged 




TX7723 

TSRD391 

WS235 
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Do-Do Engine Parts Do-Do 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM— Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


DODGE TRUCK—Continued 


17 

1958-59—(6 Cyl.)—L6, M6, Series D100, D200, D300, 
W300M (230 Engine) 

S2251 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

IS207+10 KOIO 

DL300, P300, PL300, P400, PL400, V* 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583^i Used with Rotocap 

noo, W200, 

TM196 

18 

1958-59—(8 Cyl.)—L8, M8 Series C500, CL500, C60C 
Double Rocker Shaft) 

SC2045 V2254X G827 G722 IS207 IS113 

IS207+10 KOI 6 

>, CL600, D600, DL600, S600 (315 1 

VS793 LK270 VL8 RC90A 

cflnt. cflnt. cfHyd. 

VS774 LK82 

cfExh. cfExh. 

Engine with 

TM298 

19 

1958-59—(8 Cyl.)—L8, M8 Series C700, CL700, D700, 
TL800, D900, DL900, T900, TL900 

SC2050 V2228 G822 G803 IS268H K019C 

DL700, S700, T700, TL700, D800, D 
(354 Engine) 

VS793 LK270 VL8 RC78A 

cf Int. cflnt. cfHyd. 

VS713 LK82 
cfExh. cfExh. 

Outer 

VS711 

cfExh. VP17(lnt.) 

Inner 

1800, T800, 

20 

1958 —(8 Cyl.)—L8 Series 0100, D200, D300, DL30 

S2095 V2242 None Used IS310 IS325 

S2095+5 V2242+5 KOI 6 

S2095+15 

S2095+30 

0, P300, PL300, W100, W200 (315 Ei 

VS793 LK82 VL8 

c^lnt. cfHyd. 

LK270 

cfExh. 

VP17(lnt.) 

igine) 

TM298 

21 

1958 —(8 Cyl.)—L8 Series C500, CL500, D400, D5 

(315 Engine with Single Rocker Sh< 

S2108 V2242 None Used IS310 IS325 

AS2115 V2242+5 KOI 6 

AS2115+5 

AS2115+15 

AS2115+30 

00, DL400, DL500, S500, W300, Wi 
aft) 

VS793 LK82 VL8 RC90A 

cf’lnt. d”Hyd. 

VS774 VP17(lnt.) 
cfExh. 

500, WL500 

TM298 

22 

1957-58—(6 Cyl.)—K6 Series D600, DL600, S600; L6 Ser 

SCI 963 V1698X G609 G338 IS242 IS112 

K014C 

ies D600, DL600, S600,W500,WL500( 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cflnt. c^Mech. 

VS583 

cfExh. 

265 Engine) 

TM326 

23 

1957 —(8 Cyl.)—K8 Series D100, W100, D200, W 

DL400, DL500, P400, PL400 

S2095 V2232 None Used IS207 IS325 

S2095+5 V2232+5 IS207+10 

S2095+15 

S2095+30 

200, D300, DL300, P300, PL300, D 
, S400, S500, C500, CL500 

VS793 LK270 VL8 

cfHyd. 

VP17 

cflnt. 

400, D500, 

TM298 

24 

1957 —(8 Cyl.)—K8 Series D400, DL400, D500, Dl 

W500, WL500, S500, S600 

S2095 V2232 None Used IS207 IS325 

S2095+5 V2232+5 IS207+10 

S2095+15 

S2095+30 

.500, D600, DL600, C500, CL500, C 

VS793 LK270 VL8 

cTHyd. 

VP17 

cf Int. 

600, CL600, 

TM298 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


17 

SL318F 4LI001F 314 2 2- s yfe, 2-%* 

( 3 /n" x8V\6") d”Steel Belted 

cfCut to Length L2101F 3 'A 2 2-%,2-% 

cTPowerforged 

P731 PB778(6) 

PB719 

d\008" O/S 
on O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1180 

WS206 

18 

SL116F—'/«" L2075F 3% 1% 2-%., 1-% 

SL616F—Ve" cfPowerforged—Recessed Head 7 /U" deep 

P1183 PB840(8) 

) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1193 

WS236 

19 

SL120F—L2061F 3% 1% 2-Vu, 1-Vu 

c?3 V,” I.D. cfPowerforged 

P1185 PB815(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1153 

WS243 

20 

SL116F—Vi" L2075F 3% 1 23 /k 2-%., 1 -V, 6 

SL616F— W cP Powerforged—Recessed Head deep 

P1183 PB840(8) 

i 

T7491H TS7491 H 

TX7491 TSRD362 

FP1192 

WS238 

21 

SL116F—Vi" L2075F 3 5 /s 1«4 2-^,1-% 

SL616F— W cfPowerforged—Recessed Head Vu" deep 

P1183 PB840 (8) 

) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1193 

WS236 

22 

SL113F— Vi" L2022F 3Vu 2 2-^,2-% 

SL613F— 3 /i" o’Powerforged 

3Vu 2-fa, 1-Vu 

P594 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

FP1170 

WS213 

23 

SL116F—Vi" L2058F 3% 1% 2-y 64 , 1-Vu 

SL616F— 2 /n" Powerforged—Flat Head 

P1183 PB840(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1193 

WS236 

cTFor C500, 
CL500, D400- 
500, DL400- 
500, S400-500 

FP1192 

WS238 

cTFor D100-200- 
300, DL300, 

W100-200, P300- 
400, PL300-400 

24 

SL116F—Vi" L2059F 3% 1% 2-Vu, 1 -fa 

SL616F— fa" d’Powerforged—Recessed Head. 177"deep 

P1183 PB840(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1193 

WS236 
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Do-Do 


Engine Parts 


Do-Do 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 





SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


DODGE TRUCK—Continued 


25 

1957 —(8 Cyl.)—K8 Series C600, CL600, D600, DL6( 

AS2115 V2232 None Used IS310 IS325 

AS2115+5 V2232+5 

AS2115+15 

AS2115+30 

)0, S600 (315 Engine) 

VS793 LK270 VL8 RC90A 

cflnt. cf Int. cTHyd. 

VS774 LK82 

d”Exh. cfExh. 

TM298 

26 

1957 —(8 Cyl.)—K8 Series D700, DL700, C700, CL 

T800, T900 

SC2050 V2228 G822 G803 IS268H KQ18E 

700, S700, D800, DL800, D900, Dl 

VS713 LK270 VL8 RC78A 

cfExh. cflnt. c^Hyd. 

Outer 

VS711 LK82 

cT’Exh. cfExh. 

Inner 

•VS818 

cTlnt. VP17 

•VS793 cTlnt. 
cflnt. 

.900, T700, 


•Note: Before Eng. Nos. VT548-3352, VT550-2643, 
VT552-2493 and VT560-2133 the equipment springs 
for the intake valve are VS710 and VS657N. For 
replacement use VS818 and VP17 Stem Seal. VS793 
used for the intake spring after these engine numbers. 





27 

1955-57—(6 Cyl.)—C3B6, C3BL6, C3C6, C3CN6, C3D6 
C3FN6, C3FNL6, K6 Series D100, I 
W100, W200, W300 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

, C3DL6, C3DN6, C3DNL6, C3F6, C3 
)200, D300, DL300, P300, PL300, P' 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cTMech. 

VS583^ Used with Rotocap 

FL6, C3FS6, 
100, PL400, 

TM196 

28 

1955-56—(8 Cyl.)—C3B, C3C, C3D, C3DN, C3F8, C3I 
C3H After Engine VT334-13290 

S2095 V2096 None Used IS207 KOI 3 

S2095+5 V2096+5 IS207+10 

S2095+15 V2096+15 K08 

S2095+30 V2096+30 

FS8, C3FL8, C3G After Engine VTX 

VS793 LK270 

342-13290; 

29 

1955-56—(8 Cyl.)—C3G8, C3GA8, C3GN8, C3H8, C3H 

AS2115 V2096 None Used IS207 KOI 3 

AS2115+5 V2096+5 IS207+10 

AS2115+15 V2096+15 K08 

AS2115+30 V2096+30 

A8, C3HL8, C3HAL8, C3HM8, C3HS8 

VS793 LK270 RC90A 

cTlnt. cf Int. 

VS774 LK82 

cfExh. <yExh. 


30 

1955-56—(8 Cyl.)—C3J8, C3JA8, C3JAL8, C3JL8, C3 
C3KM8, C3KS8 

SC2045 V2013X 4G806 G722 IS207 K014C 

G827 IS207+10 

JS8, C3K8, C3KA8, C3KAL8, C3KLI 

VS722 LK82 RC78A 

c^Exh. Out. 

VS711 
c7Exh. Inn. 

VS710^j Int. Outer 

VS657ir^i Int. Inner 

3, C3KAL8, 

31 

1955-56—(8 Cyl.)—C3R8, C3RA8, C3RL8, C3RAL8, 
C3VA8, C3VL8, C3VAL8 

SC2050 V2233X 4G806 G741 IS268H K018E 

G827 

C3RS8, C3T8, C3TA8, C3TL8, C3Ti 

VS713 LK82 RC78A 

cfExh. Out. 

VS711 VP17 

cTExh. cflnt. 

Inner 

VS818^a Intake 

VS711 &, VS722 used with Rotocap 

AL8, C3V8, 

32 

1955-56—(8 Cyl.)—C3Y8, C3YA8, C3YL8, C3YAL8 
SC2050 V2233X G822 G803 IS268H KQ18E 

VS713 LK82 
cTExt. Out. 

VS711 VP17 
cfExh. cflnt. 

Inn. 

VS818 
cf Intake 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


25 

SL116F—'/e" L2059F 3% P s /n 2-fa, Ufa 

SL616F— 3 /u" cTPowerforged—Recessed head .177"deep 

P1183 PB840(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1193 

WS236 

26 

SL120F— '/$" L2060F 3% 1 7 /b 2-fa, Ufa 

d’37»"I.D. cfPowerforyed 

P1185 PB815(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1153 

WS243 

27 

SL318F ♦LI001F 3 Vi 2 2-fa,2-fa 

(W x 8W') cf Steel Belted 

cfCut to Length L2101F 3 Vi 2 2-fa, 2-fa 

cfPowerforged 

P731 PB778(6) 

PB719 

d^.008" O/S 

O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1180 

WS206 

28 

SL115F— '/a" LI 084 F 3 9 /is V s Aa 2-^, 1- 3 /, 6 

SL615F— Vx" c? Steel Belted—For 300 Series Engines 

SL116F— Vb" L2072F 3 5 /s I 1 Vis 2- 5 i4, 1 - Vis 

SL616F— W' c^Powerforged — For 400 Series Engines 

Recessed head .065" deep 

P1129 PB822(8) 

P1181 PB822(8) 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1169 

WS224 

29 

SL115F— W LI 084F 3Vi6 V 5 Aa 2-Y64, UVh 

SL615F— 2 /n" d”Steel Belted—For 300 Series Engines 

SL116F— Vb" L2072F 3 5 /s 'I'W 2- 5 i4,1- 3 /i6 

SL616F— W' cT'Powerforged—For 400 Series Engines 

Recessed head .065" deep 

P1129 PB822(8) 

P1181 PB822(8) 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1152 

WS242 

30 

SL116F—'/•" ♦L2030F 3% V'/u, 2-fa, 1-VU 

SL616F— 3 /e" ct’Powerforged d 

L2030AF 3 5 / 8 1"/i« 2-fa, Ufa 

cf Powerforged d 

P1129 PB822(8) 

’ 39 ^4" I.D. 

P1181 PB822(8) 

"W I.D. 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1152 

WS242 

31 

SL119F—'/»" L2024F 3'% 1% 2-fa, 1 -Mi 

SL619F—cTPowerforged 

P833 PB815(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1153 

WS243 

32 

SL120F— 'A" L2060 F 3'Vu I 7 /. 2- fa, 1 -Me 

0*3%" I.D. cTPowerforged 

P1185 PB815(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1153 

WS243 
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Do-Do Engine Parts Do-Do 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 


DODGE TRUCK—Continued 


33 

1953-56—(6 Cyl.)—B4F, B4FL, B4FS, B4G, B4GA, B4h 
B4HML, C1G, C1GA, C1H, C1HA, 
C3H6, C3HA6, C3HL6, C3HAL6, C 
(251 Engine) 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 K014C 

1, B4HA, B4HL, B4HS, B4HM, B4HM, 
C1HM, C1HS, C1HMA, C3G6, C3G 
3HS6, C3HM6, C3HMA6, C3HML6, C 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cfMech. 

VS583 

o’Used with Rotocap 

A, B4HMAL, 
A6, C3GN6, 
3HMAL6 

34 

1953-56—(6 Cyl.)—B4J, B4JA, B4JAL, B4JL, B4JM, B4. 

B4KL, B4KMA, B4KMAL, C1H, Clh 
Cl KM, Cl KM A, C3H6, C3HA6, 
C3HL6, C3HM6, C3HMA6, C3HM 
C3JM6, C3JMA6, C3JMAL6, C3JW 
C3KMAL6, C3KS6 (265 Engine) 

SCI 963 V1698X G609 G338 IS242 IS112 

K014C 

JMA, B4JMAL, B4JML, B4JS, B4K, B4 
IM, C1J, C1JA, C1JM, Cl JMA, C1JS, 
C3HAL6, C3HH6, C3HHA6, C3HHL 
AL6, C3HML6, C3HS6, C3JA6, C3J 
IL6, C3K6, C3KA6, C3KAL6, C3KU 

VS495 LK83 RC17A 

VS583 

c^Used with Rotocap 

KA, B4KAL, 
Cl K, Cl KA, 
6, C3HHS6, 
AL6, C3JL6, 
>, C3KMA6, 

35 

1953-56—(6 Cyl.)—B4Y, B4YA, B4YL, B4YAL, C1Y, Cl 
SCI804 V1805X G682B G611 IS253 K018D 

YA, C3Y6, C3YA6 

VS654 LK82 


36 

1954 — (6 Cyl.)—C1B, C1C, V 2 - 3 A Ton 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583 

cf Used with Rotocap 


37 

1954 —(8 Cyl.)—C1B, C1C after VT334-9128; C1D a 

S2095 V2096 None Used IS207 K013 

S2095+5 V2096+5 IS207+10 

S2095+15 V2096+15 K08 

S2095+30 V2096+30 

fter VT338-2117 

VS793 LK270 

VP17 
o'Int. 


38 

1954 —(8 Cyl.)—C1B, C1C to Eng. VT334-1442; C1D 

S2000 V2013X G685 G722 IS262 KOI 3 

AS2000 

S2288^i Optional four Groove type 
cf Do not use with Rotocap 

1 to Eng. VT338-1154 (Double Rocket 
VS694 LK82 RC78A 

d”Exh. VP17(lnt.) 

Outer 

VS657N 

cf Exh. LK270^a Use with S2288 

Inner 

VS818 
cf Intake 

VS711 and VS722 used with Rotocap 

■ Shaft) 

39 

1954 —(8 Cyl.)—C1B, C1C from Eng. VT334-1444 t< 

(Single Rocker Shaft) 

AS2115 None Used IS207 KOI 3 

AS2115+5 IS207+10 

AS2115+15 

AS2115+30 

o -9127; C1D from Eng. VT 338-1 li 

VS793 LK82 

15 to -2116 

40 

1954 —(6 Cyl.)—Cl D, C1F, 1-1 '/ 2 Ton; C1FS, School 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

Bus 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583 

cf Used with Rotocap 


41 

1954 —(8 Cyl.)—C1G, C1GA, C1H, C1HA 

S2000 V2013X G685 G722 IS262 KOI 3 

AS2000 Head 

V2099 

1 3 /4" Head 

S2288-^j Optional 4 Groove Type < 

cf Do not use with Rotocap 

VS694 LK82 RC78A 

cf Exh. VP17(lnt.) 

Outer 

VS657N*=^jExh. Inn. 

VS818 

:f Intake LK270-^ Use with S2288 

VS711 and VS722 used with Rotocap 



A Sleeved Engine 4 Superseded — 136 — 


























































Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


33 

SL327F L2022F 3 7 /i6 2 2- 3 /k, 2- 5 /b 

cf Flanged ^Powerforged 

SL352F 3 7 /h 2 2-%*, 1-Vis 

cTStraight 

cfBoth are Cut to Length 

P594 PB778(6) 

PB719 

d\008"0/S 

O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

FP1170 

WS213 

34 

SL327F L2022F 3 7 /is 2 2- 3 /fe, 2- 5 /n 

cf'Flanged d* Powerforged 

SL352F 3 7 /i6 2 2- 5 i 4> 1- 3 /i6 

cTStraight 

cfBoth are Cut to Length 

P594 PB778(6) 

PB719 

d\008" O/S 
O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

T7600H TSRD343 

TX7600 

FP1170 

WS213 

35 

SL122F— '/»" L1012F 4 'At 2*At 1- 3 /fc, 2-'/s 

cT4* I.D. 1 -'A 

P1138 PB794(6) 

T7549H TSRD406 

FP1124 

WS188 

36 

SL318F 4L1001F 3!4 2 2- 3 M,2- s M 

(W x 8'A”) <? Steel Belted 

d’Cutto Length L2101F 3 V* 2 2- 3 /n,2-*M 

cT Powerforged 

P731 PB778 (6) 

PB719 

cr.008" O/S 
O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1180 

WS206 

37 

SL113F— Vt" L1029F 3Vu VA* 2-%4,’\-Vu 

SL613F—*/5a" c? Steel Belted 

P1129 PB822(8) 

T7521H TS7521H 

TX7521 TSRD343 

FP1169 

WS224 

cfFor Brg. Type 

38 

SL113F—'/«" 3 7 At 1 “At 2-^,1-% 

SL613F— 3 /t" 

P1129 PB822(8) 

T7521H TS7521H 

TX7521 TSRD343 

FP1169 

WS224 

d”For Brg. Type 

39 

SL113F— W L1029F 3 7 At 1 4 %i 2-1*4, 1 -Vu 

SL613F— 3 /a" o’ Steel Belted 

P1129 PB822(8) 

T7521H TS7521H 

TX7521 TSRD343 

FP1169 

WS224 

d'For Brg. Type 

40 

SL318F ♦ LI001F 3V4 2 2-%, 2- s /a 

<W x 8'/i6") cTSteel Belted 

cf Cut to Length L2101F 3 V* 2 2-14, 2-14 

cf Powerforged 

P731 PB778(8) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1180 

WS206 

41 

SL113F— Vt" L1029F VAt 2-1*4, 1-VU 

SL613F—14" d 1 Steel Belted 

P1129 PB822(8) 

T7521 H TS7521H 

TX7521 TSRD343 

FP1152 

WS242 
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Do-Do 


Engine Parts 


Do-Do 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 


DODGE TRUCK—Continued 


42 

1954 —(8 Cyl.)—C1J, C1JA, C1K, C1KA 

SC2045 V2013X ♦G806 G722 IS207 K013 

d'VW G827 IS207+10 

Head 

V2099 

cTI %" Head 

VS722 LK82 RC78A 

cfExh. Outer 

VS711 VP17(lnt.) 
cfExh. Inner 

VS818 
cf Intake 

VS711 & VS722 used with Rotocap 


43 

1954 —(8 Cyl.)—C1R, C1RA, C1T, C1TA, CIV, CIV 

SC2050 V2051X ♦G806 G741 IS268H K018E 

G827 

A; C1RS School Bus 

VS818 LK82 RC78A 

cf Int. 

VS713 VP17'=^j Intake 

cTExh. Outer 

VS711 

cfExh. Inner 

VS711 &, VS722 used with Rotocap 


44 

1949-53—(6 Cyl.)—BIT, B1TA, B2R, B2RA, B2RS, B2T, 
B4RS, B4T, B4TA, 2 3 / 4 -3 Ton; B2RL, 
B4RL, B4RAL, B4TL, B4TAL, l 3 / 4 -2 
B4VA, 3 Vi Ton; B2VL, B2VAL, B3V 

SCI 804 V1805X G682B G611 IS253 K018D 

B2TA, B3R, B3RA, B3RS, B3T, B3TA, 
B2RAL, B2TL, B2TAL, B3RL, B3RAL, B 
Ton; B1V, B1VA, B2V, B2VA, B3V, 1 
L, B3VAL, B4VL, B4VAL, 2 Ton 

VS554 LK82 

B4R, B4RA, 
3TL, B3TAL, 
B3VA, B4V, 

TM337 

45 

1942-53—(6 Cyl.)—WDX, B1PW, B2PW, B3PW, B4PW, 1 
B3DU, B3DUF, B3EU, B3EUF, B4DI 
BIB, B2B, B3B, B4B, Vi Ton; WD15 
Ton; WD20, WD21 after Eng. T1 
Chrysler Replacement Engines 218, 

SI 689 fV1690 G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 VI690X IS207+10 KO10 

Power Wagon; B1DU, B1DUF, B1EU, B 
LI, B4EU, Route Van; WC after Eng. T 
after Eng. T114-42001, B1C, B2C, B 
16-42001, BID, B2D, B3D, B4D, 1 
219, 220 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cj'Mech. 

VS583-® Used with Rotocap 

12DU, B2EU, 
112-42001, 
3C, B4C, 3 / 4 
Ton; Also 

46 

1950-52—(6 Cyl.)—B2Y, B2YA, B3Y, B3YA, 4 Ton; B2Y 
SCI804 V1805X G682B G611 IS253 K018D 

L, B2YAL, B3YL, B3YAL, 2 Ton 

VS654 LK82 


47 

1949-51—(6 Cyl.)—B1F, B1FL, B1FA, B1FS, B1H, BIHA 

B1HMA, B1HH, B1HHA, B1HHM, B 
B3FA, B2FS, B3FS, B2G, B3G, B2G 
B3GMA, B2H, B3H, B2HA, B3HA, 
B2HHM, B3HHM, B2HHMA, B3HHM 

SI 855 V1698X G337 G338 IS242 IS112 

AS1855 KOIIR K014C 

SCI 963 G609 

cTSodium Filled d”Use with SC1963 

l, after Eng. T148-25762; B1FM, B1FI 
1HHMA after Eng. T152-7775; B2F, 
A, B3GA, B2GM, B3GM, B2GS, B3G 
B2HM, B3HM, B2HMA, B3HMA, B2 
A, B2HHA, B2HHS, 1-1 Vi-2 Ton 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cTMech. 

VS583 

cfUsed with Rotocap 

VIA, B1HM, 
B3F, B2FA, 
S, B2GMA, 
>HH, B3HH, 

TM326 

48 

1949-51—(6 Cyl.)—B1J, B1JA, B1JL, B1JAL, B1K, B1KA 
B1JMAL, B1KM, B1KMA, B1KMAL 
B2JL, B3JL, B2JAL, B3JAL, B2JM, G 
B3JMAL, B2JS, B3JS, B2K, B3K, B2 
B3KM, B2KMA, B3KMA, B2KML, 
Engine 254 

SCI 788 V1698X G609 G338 IS211 IS112 

KOIIR K014C 

IS188 

cT.006" o/s 

IS168 

tf.022" o/s 

tL after Eng. T150-10847, B1JM, B1JA 
after Eng. T154-1601; B2J, B3J, B: 
>3JM, B2JMA, B3JMA, B2JML, B3JM 
KA, B3KA, B2KL, B3KL, B2KAL, B3K 
B3KML, B2KMAL, B3KMAL; Also R< 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cTMech. 

VS583 

cf’Used with Rotocap 

AA, B1JML, 
2JA, B3JA, 

L, B2JMAL, 
[AL, B2KM, 
eplacement 

TM326 

Eng. 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


42 

SL113F—!/b" 

L1029F 3Vk 

1 4 %4 

2- 5 /64, 1- 3 /l6 

P1129 

PB822(8) 

T7521H 

TS7521H 

FP1152 


SL613F— 3 /a" 

cfSteel Belted 





TX7521 

TSRD343 

WS242 

43 

SL119F—Vs" 

L2024F 3 13 /i6 

1% 

2-Vm, 1-Vk 

P833 

PB815(8) 

T1974H 

TS1974H 

FP1153 


SL619F— 3 /a" 

cf Powerforged 




TX1974 

TSRD381 

WS243 

44 

SL118F— Vs" 

L874F 3 3 /4 

2Vi6 

1 -14,2- Vb 

P972 

PB794(6) 

T1922H 

TSRD375 

FP1124 


SL618F— z /a" 



1-14 





WS188 

45 

SL318F 

4 LI 001 F 3!A 

2 

2-3/la, 2- 5 /^2 

P731 

PB778(6) 

T1195H 

TS1195H 

•FP1180 


(*/*" x 814") 

cfSteel Belted 





TX1195 

TSRD325 

WS206 


cfCut to Length 

L2101F 314 

2 

2-3/Iq, 2- 5 /n 


PB719 

T1195H 

TS1195H 

cf 1950-53 


cf Powerforged 




cf .008" O/S 

TX1195 

TSRD325 

WP953N 



314 


1 -3/^2, 1 - Vs, 


O.D. 



WS206 





2-lfc 



Til 65 

TSRD325 

cf 1942-50 









•Note: FP1180 used on Eng. 









T172-100902 and after. 

46 


4 


1 -3/^21 2- 1/81 

P1138 

PB794 (6) 

T7426H 

TSRD400 

FP1124 





1-14 




WS188 

47 

SL327F 

L2022F 3 7 /i6 

2 

2 -%, 2-%2 

P594 

PB778(6) 

T1210H 

TS1210H 

FP1170 


cf Flanged 

SL352F 

cf Powerforged 




PB719 

TX1210 

TSRD343 

WS213 


cf Straight 





cf.008" O/S 





cf Both are Cut to Length 




O.D. 




48 

SL327F 

L2022F 3 7 A6 

2 

2 - 3 , 42 , 2-%2 

P594 

PB778(6) 

T1210H 

TS1210H 

FP1170 


cf Flanged 

cf’Powerforged 




TX1210 

TSRD343 

WS213 


SL352F 





PB719 





cf Straight 





cf .008" O/S 





cf Both are Cut to Length 




O.D. 
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Engine Parts 


Do-Do 


Do-Do 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


type as 
indicated 

TP—Racing 


DODGE TRUCK—Continued 


49 

1946-49—(6 Cyl.)—WJ55-56-57-58-59, WJA55-56-57- 
WK65-66-67-68-69, WKA65-66-67 
Duty 

SCI 804 V1805X G610 G611 K018D 

o'Sodium Filled K014T 

58-59, B1R, VA Ton; WJ59S, B1RS, 
-68-69, 3 Ton; WR65-66-67-68-69, 3 

VS554 LK82 

School Bus; 
Ton Heavy 

50 

1942-49—(6 Cyl.)—B1F, B1FA, B1FL, B1FS, B1H, B1F 
B1HMA, B1HH, B1HHA, B1HHM, B 
WF30-31-32-33-34-36-39, VA Tor 
Heavy Duty; WFM35-37-38, WFM> 
Ton C.O.E. Heavy Duty; WF32S, \ 
WH-45-46-47-48-49, B1J, 2 Ton 
B1KA, 2 Ton Heavy Duty; WGM4I 
2 Ton C.O.E.; WHMAX45-47-48, B 
School Bus 

S940 V1698X G337 G338 IS211 IS112 

AS973 KO11 Ft K014C 

IS188 

SCI 788 G609 d\006" o/s 

cfSodium Filled IS168*si .022" o/s 

1 A, to Eng. T148-25762; B1FM, B1F 
1HHMA to Eng. T152-7775; WF20-2 
i; WFA30-31-32-33, WFX-31-32-34-' 
V35-37-38, 1 A Ton C.O.E.; WFMX35 
WF34S, WF36S, School Bus, WG40-4 
; WHA45-46-47-48-49, WHAX45-4 
D-41-42, WHM45-47-48, WHMA45-4! 
1KMA, 2 Ton C.O.E. Heavy Duty; W 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf’Mech. 

VS583 

cfUsed with Rotocap 

: MA, B1HM, 
1-22, 1 Ton; 
16, VA Ton 
i-37-38, VA 
1-42-43-44; 

6- 47-48-49, 

7- 48, B1JM, 
H49S, B1JS, 

TM326 

cf 237 and 

251 Eng. 

51 

1941-42—(6 Cyl.)—WC to Eng. T112-42001, VA Ton 
S588 V589 G337 G338 IS205 IS135 

K09BR K09 

IS125 

d\010"o/s 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cfMech. 

VS583 

c^Used with Rotocap 


52 

1941-42—(6 Cyl.)—WD15, % Ton to Eng. T114-42001; 
S588 V589 G337 G338 IS205 IS135 

K09BR K09 

IS125 

c7.010"o/s 

WD20, WD21 to Eng. T116-42001 
VS495 LK83 VL20 RC17A 

cf 1 Mech. 

VS583 

cf’Used with Rotocap 


53 

1941-42—(6 Cyl.)—WF20-21-22, 1 Ton; WF30-31-32-3 
WFM35-37-38, WFMA35-37-38, 1} 
WGM40-41-42, VA Ton; WH45-46 
42001; VG40-41-42-43-44, VA Toi 

S940 V941 G337 G338 IS211 IS165 

AS973 KOIIR KOI 3 

ISi S3 

SCI 788 G609 d'.006"o/s 

cTSodium Filled <?ForSC1788 IS168 

o'. 022" o/s 

3, WFA30-31-32-33; WF39 to Eng. T 
4 Ton to Eng. T128-42001; WG40-4 
-47-48-49, WHM45-47-48, 2 Ton to 
1 ; VH45-46-47-48-49, 2 Ton 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

cfMech. 

VS583 

c^Used with Rotocap 

118-42001; 
1-42-43-44, 
Eng. T120- 

54 

1939-40—(6 Cyl.)—TD15, VD15, % Ton; TD20, TD21, ' 

S588 V589 G337 G338 IS205 ISI 35 

K09BR K09 

ISI 25 

d\010" O.S. 

VD20, VD21, 1 Ton; VFA20, VFA21, 

VS304 LK83 VL20 RC17A 

cf Mech. 

VS583 

cf Used with Rotocap 

VFA22 

55 

1937-40—(6 Cyl.)—MG40-41-42-43, MH29-45-46-47-4 
42-43-44, TH45-46-47-48-49, 1 'A-'a 
20-21-22-30-31-32, *A-VA Ton; TE 
36-37-39, RFD38, TF35-36-37-38-3 
35-37-38, VF20-21-22-27-28-29-3 
Ton; RF40X4, TF40X4 

S940 V941 G337 G338 IS211 IS165 

AS973 KOIIR KOI 3 

ISI 88 

SCI 788 G609 o' .006" o/s 

d'Sodium Filled d'ForSCms IS168 

a 1 .022" o/s 

8, RG40-41-42-43-44- RH45-46-47-4I 
! Ton; RC, }A Ton; RD15-16-20-21, R 
20-21-22-30-31-32, 1-1 >/ 2 Ton; RE31 

9, 1-1 V 2 Ton; TFA35-36-37-38, VM3 
0-31 -32-33-39, VF A29-30-31 -32-33 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

o’ Mech. 

VS583 

cfUsed with Rotocap 

3, TG40-41- 
[E15-16-17- 
USA; RF35- 
5-37, VMA 

iy 3 /4-l-iy 2 
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Do-Do 


Engine Parts 


Do-Do 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. j Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


49 

SL118F — '/*" L874F 3% VM 1- 3 Ai, 2-'/. 

SL618F — Vh" 1-!4 

P972 PB794 (6) 

T1922H TSRD375 

FP1124 

WS188 

50 

SL327F L2022F 3 7 /,s 2 2- 3 ^, 2->/n 

cf Flanged cf Powerforged 

SL352F 

cfStraight 

cf Both are Cut to Length 

P594 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1210H TS1210H 

TX1210 TSRD343 

FP1170 

WS213 

51 

SL308F 3 Vs 2 l-'/s 

(W'x.8'/u") 2-V52 

cf’Cutto Length 

3'/e 2- Vs, 2- 5 /a 

P755 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1163H TSRD312 

TX1163 

T1003 TSR312 

TX1003 

WP953N 

WS206 

52 

SL318F L2101F 3 'A 2 2-*/n,2- s /a 

(W' x 8Vis") cf Powerforged 

cf Cut to Length 

3!A 1 mZ Ai, 1-1/8, 

2- 5 /n 

P731 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

T1165H TSRD325 

WP953N 

WS206 

53 

SL112F— L616F 3% 2 2-V4,2-%j 

SL612F — 3 At” 

P594 PB778 (6) 

PB719 

cf .008" O/S 
O.D. 

T1012 TSR337 

TX1012 

FP1170 

WS213 

cf Trucks with¬ 
out Radiator 
Shutters 

54 

SL318F L2101F 314 2 2- 3 /k, 2- 5 M 

(W' x 8Vu" ) cf Powerforged 

3 Va 1 -Via, 1 - Vs, 

2-%i 

3'/ 4 2-14,2-^ 

P731 PB778(6) 

PB719 

cf .008" O/S 

O.D. 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

T1165H TSRD325 

T1007 TSR325 

WP953N 

WS206 

55 

SL112F— '/*" L616F 3 3 /s 2 2-'/ 8 ,2-% 

SL612F — 3 Ai" 

P594 PB778(6) 

PB719 

d\oo8" O/S 
O.D. 

r 

T1012 TSR337 

TX1012 

<lote: Pump or kit not 
available for other model 

WP953N 

WS206 

cf For RC 

WS213 
cfFor RE, RF 
FP1170 

J WS213 
cfFor VF, VM, 
s TE, TG, TH 
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Do-Fa Engine Parts Do-Fa 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

type as 
indicated 

TP—Racing 


DODGE TRUCK—Continued 


56 

1934-40—(6 Cyl.)—KC, KCL after 8036295; LC, TC, VC 

S588 V589 G337 G338 IS205 IS135 

K09BR K09 

1 SI 25 

d\010" o/s 

LCUSA 

VS304 LK83 VL20 RC17A 

d’Mech. 

VS583 

c^Used with Rotocap 


57 

1938 —(6 Cyl.)—RZ Series (Hercules DJXC Engine) 



58 

1930-33—(4 Cyl.)—UF, UG Series 




EDSEL 


1 

I960 —(8 Cyl.)—Ranger Eight (292 Engine) 

S2054 V2308X None Used IS257 IS107 

S2054+3 V2308X+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

VS768 LK127 VL21 

VP11 (16) d’Mech. 

TM210 

2 

1960 —(8 Cyl.)—Ranger Eight (352 Engine) 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

VS819 LK145 VL9 

cfHyd. 


3 

1959-60—(6 Cyl.)—Ranger Six (223 Engine) 

S2054 V2056X None Used IS257 K017D 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

VS768 LK127 VL21 

VP11 (12) d’Mech. 

TM193 

4 

1959 —(8 Cyl.)—Ranger Eight (292 Engine) 

S2054 V2227 None Used IS257 K019C 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

VS768 LK127 VL21 

cf’Mech. 

TM210 

5 

1959 —(8 Cyl.)—Corsair Eight (332 Engine) 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

VS801 LK145 VL9 

cflncl. VP16(16) d’Hyd. 

Dmpr. 

TM169 

6 

1959 —(8 Cyl.)—Corsair Eight (361 Engine) 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

VS801 LK145 VL9 

cTlncl. VP16(16) cfHyd. 

Dmpr. 

TM169 

7 

1958 —(8 Cyl.)—A, Ranger; B, Pacer (E400 Engine) 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

VS801 LK145 VL9 

cTlncl. VP16(16) cTHyd. 

Dmpr. 

TM169 

8 

1958 —(8 Cyl.)—C, Corsair; D, Citation (E475 Engim 

S2261 V2262X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2262X+3 

e) 

VS808 LK145 VL9 

d’lncl. VP16(16) d'Hyd. 

Dmpr. 
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Do-Fa 


Engine Parts 


Do-Fa 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

water’pumps 

FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


DODGE TRUCK—Continued 


56 

SL308F 3!/e 2 1- 3 /k, 1-14 

(W x 8VI*") 2-4fa 

cfCut to Length 

P755 PB778(6) 

PB719 

o’.008" O/S 
O.D. 

T1163H TSRD312 

TX1163 

T1003 TSR312 

TX1003 

WS206 

57 

3 Va 4- Va, 2-Vi6 


T1493 TSR375 


58 

3 Vs 3-Vs, J \- 5 /n 


T1060 TSR362 



EDSEL 


1 

SL118F— Vs" 
SL618F — 2 /n" 

L2017F 3 3 / 4 

d” Powerforged 

1 25 /32 

2-V64, 1 “ 3 /l6 

P1123 

PB819(8) 

T7587H 

TX7587 

TS7587H 

TSRD375 

FP1166 

WS227 

2 

SL122F — Vs" 
SL622F— 2 /n" 

L2116F 4 

c? Powerforged 

1.866 

1-^4, 1- 3 yfc, 

1- 3 /l6 

PI 205 

PB848 (8) 

T7676H 

TX7676 

TS7676H 

TSR400 

FP1261 

3 

SL116F— Vs" 
SL616F— Vv" 

L2035F 3 Vs 

d Powerforged 

1 Vs 

2- 3 /k, 1-3/,6 

P1123 

PB819(6) 

T7555H 

TX7555 

TS7555H 

TSRD362 

FP1194 

WS233 
cTFor FP1194 
only 

4 

SL118F— Vs" 
SL618F— 3 /n" 

L2017F 3 3 / 4 

d Powerforged 

V 5 /n 

2-%, \-Vu 

P1123 

PB819(8) 

T7587H 

TX7587 

TS7587H 

TSRD375 

FP1166 

WS227 

5 

SL122F — Vs" 
SL622F— 2 /q" 

L2081F 4 

d Powerforged 

1.931 

1- 5 /64,1- 3 ^, 

1- 3 /6 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TX7676 

TS7676H 

TSR400 

♦ FP1206 

FP1261 

6 

SL122F — Vs" 
c?4" I.D. 

L2062F 4.05 

<7 Powerforged 

1 7 /s 

l^.l- 3 /^ 

1- 3 /l6 

PI 205 

PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

TSR405 

♦ FP1206 

FP1261 

7 

SL122F— !/e" 
o'4" I.D. 

L2062F 4.05 

d Powerforged 

1 Vs 

1- 5 /64, 1- 3 /fe, 

1- 3 A 

PI 205 

PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

TSR405 

♦ FP1206 

FP1261 

8 

SL124F— !/a" 
c?4 </ 8 " I.D. 

L2063F 4.2 2 l-Va, 

cf Powerforged — Right hand l-Vw 

L2064F 4.2 2 1-%4, 1- 3 /^, 

cT Powerforged — Left hand 1- 3 /i6 

Note: Slanted Step .150" high on top of h 

PI 209 

eads 

T7744H 

TSR420 

FP1204 
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Engine Parts 





Year 




SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


FALCON 


(See Ford) 


FARMALL TRACTOR 

(See McCormick-Deering) 


FEDERAL TRUCK 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


FERGUSON TRACTOR 


1 

_ —(4 Cyl.)—Pony (Cont. N62 Eng.) 

SI 953 VI954 G678 G678 IS256 IS256 

AS1984 KOI KOI 

d”Use with Rotocap 

VS666 LK200 RC50A 

VS676 LK238 

cf Use with Rotocap 


2 

—(4 Cyl.)—TE-20, TO-20, (Cont. Z120) 

SI 844 SI 844 G717 G717 IS247 IS247 

cTDrilled Stem K02BP K02BP 

SI 892 SI 892"® Use with Rotocap 

VS584 LK200 

cf’Pin type 

VP2^a Int. 

LK238 RC40A 


3 

—(4 Cyl.)—TO-30 (Cont. Z129) 

SI 981 VI982 G717 G717 IS259 K06 

IS259+10 

K04P 

VS584 LK238 RC40A 

cfExh. 

LK200 VC259 

dMnt. cfExh. 

VP2 Stem Ci 

cflnt. 

«P 

4 

—(4 Cyl.)—TO-35 (Cont. Z134) 

SI 981 VI982 G717 G717 IS259 K06 

IS259+10 

K04P 

VS584 LK238 RC40A 

o'Exh. 

LK200 VC259 

cf Int. cf Exh. 

VP2 Stem Cu 

cflnt. 

P 

5 

1939-47—(4 Cyl.)—9N, 2N, BN025, Moto Tug 

SI 617 S950 G950 G950 IS150 KOIO 

AS1767 1 SI 79 

cflfc" o/s 

K06 

Note: To install Rotocaps use: SI888, G614, G614R, 
LK87, RC71A and LK127. 

VS524 LK85 

LK87 

cfGuide Retainer 



FERGUSON TRACTORS—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


FIAT—Italian 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Fa-Fi Engine Parts F3“Fj 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

CD APKTDC 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 


Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

orAUc.no 

TSR-TSRD 

KITS (WS) 


FALCON 

(See Ford) 


FARMALL TRACTOR 


(See McCormick-Deering) 


FEDERAL TRUCK 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


FERGUSON TRACTOR 


1 

L957F 2 V, 1'/ 4 2- 3 /o, 1-VU 

P1116 PB816(4) 

T1921H 

TX1921 


2 

SA149 L902F 3 3 /U 2 3-’/ 8| 1- 3 /6 

c^Steel Belted 

♦SA169 314 2 2- 3 Ai, 2- 5 /& 

d”To convert to 3 14" Bore 

SA214 3 5 /6 2 2- 3 /fe, 2-*4 

cf To convert to 3 5 /fc" Bore 

314 1-Vs, 

2- s /n 

PI 086 PB778(4) 

P731 

AT1962H TS1962H 

TSR318 

AT7808H TSRD325 

AT7779H TSRD331 

AT7826H TSR325 

FP1145 

3 

SA158 L965F 314 1% 3-14,1 -ft 

♦SA173 3ft 2->/ a ,2-s/ a 

d To convert to 3 5 /i6" 

SA185 L2031F 3 3 /s 1 7 /s 3-te,1-ft 

cTTo convert cf Powerforged 

to3 3 /s" 3 3 /a 1-ft, 2-14, 

1-14 

3 Vb 3-ft, 1- 3 /w 

PI 086 PB778(4) 

PB719 

cf.008" 0/S 
on O.D. 

AT7501 H TS7501H 

TSR325 

AT7779H TSRD331 

AT7354H TSR337 

AT7823H TSRD337 

AT7778H TSRD337 

FP1145 

4 

3% 3- 'A, 1-VU 

cfStandard Diameter 

SA185 L2031F 3% 1% 3-%, 1 -Me 

fTo convert to o’Powerforged 

3 V," Bore 3% 3-'/«, 1 -Vi* 

PI 086 PB778(4) 

AT7629H TSR331 

AT7354H TSR337 

AT1320H TS1320H 

TSR337 

FP1209 

5 

SL312F 3% 1% 2-i/n, 1-% 

x 6 W ) 

ifCut to Length L912F 3% 2-Vfa, 2-% 

cf Available .083" oversize 

PI 024 PB703(4) 

PI 065 PB785(4) 

•Sets are for 8 Cyls. 

•T1046 TSR318 

•T7026H TS7026H 
•TX7026H TSRD318 

, Use Vi Set 

FP1127 

WS177N 

cf For FP1 127 
WS169 
d For Equip, 
Pump 


FERGUSON TRACTORS—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


FIAT—Italian 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 
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FIFO Engine Parts Fl-Fo 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FLXIBLE BUS 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


FORD 


1 

1964 — (8 Cyl.)—Falcon, Fairlane (260 Engine) 

S2456 V2457 None Used IS214 

S2456+3 V2457+3 IS214H 

VS768 LK127 VL35 

VP18(16) cTHyd. 


2 

1963-64—(6 Cyl.)—Falcon (144 Engine) 

S2306 V2307X None Used IS266 K09 

S2306+3 V2307X+3 

VS871 LK238 VL9 

cTHyd. 

VP27 (12) 

TM448 

3 

1963-64—(6 Cyl.)—Falcon, Fairlane 6 (170 Engine) 

S2306 V2342 None Used IS266 IS250 

S2306+3 V2342+3 K09 

VS871 LK238 VL9 

cTHyd. 

VP27(12) 

TM448 

4 

1963-64—(6 Cyl.)—Falcon, Fairlane (200 Engine) 

S2306 V2342 None Used IS266 IS250 

S2306+3 V2342+3 K09 

VS871 LK238 VL9 

VP27(12) cfHyd. 


5 

1963-64—(8 Cyl.)—Galaxie (2 Bbl. Carb. 289 Engine) 

S2456 V2457 None Used IS214 

S2456+3 V2457+3 IS214H 

VS768 LK127 VL35 

cfHyd. 

VP18(16) 


6 

1963-64 — (8 Cyl.)—Fairlane Special (4 Bbl. Carb. 289 I 

S2458 V2459 None Used IS214 

S2458+3 V2459+3 IS214H 

Engine) 

VS882 LK127 VL48 

VP26(16) cTMech. 


7 

1963-64 — (8 Cyl.) — Special Galaxie w/4 or 6 Bbl. Cark 

S2383 V2253X None Used IS249 K019C 

S2383+3 V2253X+3 IS249H 

>.; Thunderbird; Police Interceptor (39 

VS853 LK145 VL44 

cT’Hyd. 

VP16(16) 

0 Engine) 

8 

1963-64—(8 Cyl.)—Galaxie Special (4 Bbl. or 8 Bbl. G 

S2416 V2253X None Used IS315H K019C 

S2416+3 V2253X+3 

a 71 2.037" Diam.—In Cyl. Hd. C3AZ-6049D 

V2460 

V2460+3 

cf2.090" Diam.—In Cyl. Hd. C3AZ-6049J 

arb.) (427 Engine) 

VS853 LK145 VL24 

cfMech. 

VP16(16) 


9 

1962-64—(6 Cyl.)—Galaxie Six (223 Engine) 

S2054 V2347 None Used IS257 IS113 

S2054+3 V2347+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

VS857 LK127 VL21 

cT’Exc. VP19(12) cf’Mech. 

Taxi 

VS768 

d”For Taxi without Zero Lash Rockers. 

* TM476 

cfw/Zero 

Lash 

Rockers— 
Non Cross 
Drilled 

10 

1962-64—(8 Cyl.)—Galaxie (352 Engine) 

S2252 V2348 None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2348+3 

VS801 LK145 VL9 

cTlncIs. Dmpr. d”Hyd. 

VP16(16) 

VS819 

cfSpring Only 

TM169 

d'For Engs, 
with 2 Bbls. 
Carb. 

11 

1963 —(8 Cyl.)—Galaxie, Thunderbird (406 Engine) 

S2383 V2253X None Used IS249 K019C 

S2383+3 V2253X+3 IS249H 

o' 1.56" Diam—In Cyl. Hd. C2AZ-6049A 

S2416 IS315H 

S2416+3 

c?1.65" Diam.—In Cyl. Hd. C2AZ-6049B 

VS853 LK145 VL24 

cfMech. 

VP16(16) 
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Engine Parts 


Fl-Fo 


Fl-Fo 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


FLXIBLE BUS 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listing) 


FORD 


l 


SL118F— ] A" 
cf3 Va" I.D. 


L2175F 3.8 

cf Powerforged 


1- 3 /l6 


P1123 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7677H 

TX7677 


TS7677H 

TSRD380 


FP1287 

cf Falcon only 


SL114F— V*" 
SL614F— */a! f 


L2114F 31/2 

cf Powerforged 


1.7 2-^,1-^ 


P1123 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7830H 


TS7830H 

TSRD350 


FP1254 

cf 1963 only 


SL114F— ] A" 
SL614F— 3 /n" 


L2142F 31/2 

cf Powerforged 


1% 2- 5 /64,1- 3 /i6 


PI123 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7830H 


TS7830H 

TSRD350 


FP1254 

cf 1963 only 


L2203F 3.68 

cf Powerforged 


1 \ ]5 /n 2-^,1-^ 


P1123 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7983H 


FP1254 

cf 1963 only 


SL122F— Va" 
SL622F— 3 /q" 


L2204F 4 

cf Powerforged 


I’/,6 2 -^, 1-^6 


PI123 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7988H TSRD400 


FP1287 


SL122F— Vb" 
SL622F— 3 /a" 


L2204F 4 

cf Powerforged 


V/6 2- 5 i4,1- 3 /i6 


P1123 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7988H TSRD400 


SL122F— ] A" 
cf4" I.D. 


L2143F 4.05 

cf Powerforged 


V 5 /n 1- 5 i4,1- 3 /*2, 
I- 3 /,6 


PI 205 PB848(8) 


T7743H 


TS7743H 

TSR405 


FP1295 

cf For 1963 only 


L2205F 4.24 

cf Powerforged 


1% l-^.l- 3 ^, 

1-H* 


PI 246 PB848(8) 


T7982H 


FP1295 

cf For 1963 only 


SL116F — Vb" L2035F 3 5 / 8 1 7 /s 2-*/*, 1-»/fa 

SL616F— z /a" cf Powerforged 


P1123 PB861 (6) 


T7555H 

TX7555 


TS7555H 

TSRD362 


FP1194 

WS233 

cf Exc. Taxi 
& Police 


10 


SL122F— Vs" L2082F 4 

SL622F— W' cf Powerforged 


V 7 /n 1-^4,1- 3 /S2, 
1-V,6 


PI 205 PB848(8) 


T7676H 

TX7676 


TS7676H 

TSR400 


FP1295 

cf 1962-63 only 


11 


SL124F — Vb" L2188F 4.13 Vfa l-fa, 1- 3 /^, 

SL624F— W' cf Powerforged 1-Vs 


PI 246 PB848(8) 


T7965H TSR412 


FP1295 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 






SEATS 


RETAINERS 

VALVE 

ROTATION 

CAMSHAFTS 


Year 





(LK) 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


FORD—Continued 


12 

1962-63—(8 Cyl.)—Fairlane 500 (221 Engine) 

S2381 V2382 None Used IS102 

S2381 +3 V2382+3 K08 

VS861 LK238 VL35 

cFHyd. 

VP27(16) 


13 

1962-63—(8 Cyl.)—Fairlane 500 (260 Engine) 

S2381 V2382 None Used IS102 

S2381+3 V2382+3 K08 

VS861 LK238 VL35 

d”Hyd. 

VP27(16) 


14 

1962 —(8 Cyl.)—Thunderbird, Galaxie 500 (390 Enc 

S2252 V2348 None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2348+3 

line) 

VS838 LK145 VL9 

(finds. fHyd. 

Dmpr. VP16(16) 


15 

1962 —(8 Cyl.)—Special 4 Bbl. or 6 Bbl. Carb. (390 

S2383 V2253X None Used IS249 K019C 

S2383+3 V2253X+3 IS249H 

Engine) 

VS853 LK145 VL24 

cFlnds. cFMech. 

Dmpr. VP16(lnt.) 

VP32(Exh.) 

TM182 

cFFor Engs, 
with 4 Bbl. 
Carb. 

16 

1962 —(8 Cyl.)—Special 4 Bbl. or 6 Bbl. Carb. (406 

S2383 V2253X None Used IS249 K019C 

S2383+3 V2253X+3 IS249H 

Engine) 

VS853 LK145 VL24 

cFlnds. cFMech. 

Dmpr. VP16(lnt.) 

VP32(Exh.) 


17 

1961-62—(6 Cyl.)—Falcon, Fairlane Six (170 Engine) 

S2306 V2342 None Used IS266 IS250 

S2306+3 V2342+3 K09 

VS830 LK238 VL24 

cFMech. 

VP27(12) 

TM261 

18 

1960-62—(6 Cyl.)—Falcon (144 Engine) 

S2306 V2307X None Used IS266 K09 

S2306+3 V2307X+3 

VS830 LK238 VL24 

cFMech. 

VP27(12) 

TM261 

19 

1960-62—(8 Cyl.)—Fairlane, Fairlane 500, Galaxie (29 

S2054 V2308X None Used IS257 IS107 

S2054+3 V2308X+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

>2 Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cFMech. 

VS720 VP11 (16) 

cFUsed with Rotocap 

See Line 22 for F 

TM210 

TP105 

cF 1960-61 
Only 

lacing Specs. 

20 

1961 —(6 Cyl.)—Fairlane Six, Fairlane 500 (223 Enc 

S2054 V2347 None Used IS257 IS113 

S2054+3 V2347+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

jine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cFExc. VP11 (12) cFMech. cFExcept 

Zero Lash Zero Lash 

Rockers Rockers 

VS720^ Used with Rotocap 

VS857^ Used with Zero Lash Rockers- 
Do not install Rotocaps with Zero Lash 
Rockers 

TM193 

cF Except 
Zero Lash 
Rockers 
TM476 
- cFw/Zero 
Lash 
Rockers 
Non-Cross 
Drilled 

21 

1961 —(8 Cyl.)—Fairlane 500, Galaxie (352 Engine 

S2252 V2348 None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2348+3 

with 2 Bbl. Carb.) 

VS801 LK145 VL9 

cTlncls. cFHyd. 

Dmpr. VP16(16) 

VS819 

cFSpring Only 

22 for F 

TM169 

TP104 

TP106 

cFSee Line 
lacing Specs. 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD—Continued 


12 

SL114F— Vb" 
SL614F— */n" 

L2142F 3Vi 

cf Powerforged 

1% 

2-%4, 1- 3 /l6 

PI123 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7947H 

TSRD350 

FP1287 

13 

SL118F —W 

0*3%" I.D. 

L2175F 3.8 

cf Powerforged 


1- 5 /64, 1- 3 ^, 

1- 3 /l6 

PI123 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7677H 

TX7677 

TS7677H 

TSRD380 

FP1287 

14 

SL122F— Vb" 
cf4" I.D. 

L2143F 4.05 

cf Powerforged— 
Recessed Head Vb' 

V s /n 

deep 

1- 5 i4, 1- 3 /k, 

1- 3 /l6 

PI 205 PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

TSR405 

FP1295 

15 










SL122F— Vb" 
dM" I.D. 

L2162F 4.05 1% 

cf Powerforged— 

Recessed Head .100" deep 

1-*4,1 -Mi, 

'l-Vu 

PI 205 PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

TSR405 

FP1295 

16 

SL124F — Vb" 
SL624F— 3 /n" 

L2188F 4.13 

cf Powerforged 

1 4 %4 

1-^4, 1-3^2, 

1- 3 /l6 

PI 246 PB848(8) 

T7965H 

TSR412 

FP1295 

17 

SL114F— Vb" 
SL614F— 3 /n" 

L2142F 3 V 2 

cf Powerforged 

1% 

2~ 5 /U, 1- 3 ^6 

P1123 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7830H 

TS7830H 

TSRD350 

FP1254 

18 

SL114F—’/a" 
SL614F— 2 /n" 

L2114F 3 Vi 

cf Powerforged 

1.7 

2-V6a, 1- 3 /i 6 

PI123 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7830H 

TS7830H 

TSRD350 

FP1254 

19 

SL118F— Vb" 
SL618F— 3 /a" 

L2017F 3 3 / 4 

cf Powerforged 

1% 

2-fa, 1 “ 3 /i6 

P1123 PB819(8) 

cf 1 per Rod 
(1960-61) 
PB861 (8) 
cf 1 per Rod 
(1962) 

T7587H 

TX7587 

TS7587H 

TSRD375 

FP1166 

WS227 

20 

SL116F— Vb" 
SL616F— 3 /$a" 

L2035F 3 Vb 

cf Powerforged 

1 Vb 

2- 3 /q, 1- 3 /k 

P1123 PB861 (6) 

T7555H 

TX7555 

TS7555H 

TSRD362 

FP1194 

WS233 

21 

SL122F — Vb" 
SL622F— W 

L2082F 4 

cf Powerforged 

V 7 /n 

1-3*4, 1- 3 /$2, 
1- 3 /6 

PI 205 PB848(8) 

T7676H 

TX7676 

TS7676H 

TSR400 

♦ FP1265 

FP1295 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 



Year 




SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

int. 


VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


FORD—Continued 


—(8 Cyl.)— 

-Specifications for Racing 

Camshafts 


Camshaft 

TP103 

TP104 

TP105 

TP106 

Cam Lift 

.298 

.260 

.295 

.255 

Valve Lift 

.500 

.458 

.403 

.429 

Int. Duration 

306° 

260° 

272° 

260° 

Exh. Duration 

306° 

260° 

272° 

260° 

Set Intake 

.025H 

Hyd. 

.019H 

.020 H 

Set Exhaust 

.025H 

Hyd. 

.019H 

.020H 

Lifter 

VL24 

VL9 

VL21 

VL24 


23 

1961 —(8 Cyl.)—Thunderbird (390 Engine) This Engi 

S2252 V2348 None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2348+3 

dM5° Seat 

ne is optional in other models. 

VS838 LK145 VL9 

cflncls. cfHyd. 

Dmpr. VP16(16) 


24 

1961 —(8 Cyl.)—390 Engine with 4 Bbl. Carb. (10.6 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

d^O” Seat 

Comp. Premium Fuel) 

VS853 LK145 VL24 

cflncls. d”Mech. 

Dmpr. VP16(16) 

22 for F 

TM182 

TP103 

d’See Line 
lacing Specs. 

25 

I960 —(8 Cyl.)—Thunderbird, Police Interceptor (352 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

\ Engine with 4 Bbl. Carb.) 

VS837 LK145 VL24 

VP16(16) cfMech. 

TM182 

26 

1960 —(8 Cyl.)—Thunderbird; Optional in other mod 

S2261 V2293X None Used IS113 K021DR 

S2261+3 V2293X+3 

cN .775" Hd. cf2.085" Hd.—Used in B9ME Cyl. Head 

S2332 V2333X IS315H K019C 

S2332+3 V2333X+3 

dM .655" Hd. cf 1.962" Hd.—Used in COME Head 

lels (430 Engine) 

VS809 LK145 VL9 

cf Hyd. 

VP22(Exh.) 

VP16(lnt.) 


27 

1959-60—(8 Cyl.)—Thunderbird, Optional Engine for ol 

S2252 V2253X None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2253X+3 

Iher models (352 Engine with 2 Bbl. 

VS801 LK145 VL9 

cMncIs. cTHyd. 

Dmpr. VP16(16) 

VS819 

cfSpring Only 

22 for F 

Carb.) 

TM169 

TP104 

TP106 

cfSee Line 
lacing Specs. 

28 

1957-60—(6 Cyl.)—Custom, Custom 300, Fairlane, Fair 

S2054 V2056X None Used IS257 K017D 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

lane 500 (223 Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (12) cfMech. 

VS720 

c^Used with Rotocap 

TM193 

29 

1959 —(8 Cyl.)—Fairlane 500, Galaxie; Optional En< 

S2252 V2253X None Used IS312H KO20B 

S2252+3 V2253X+3 

gine for other models (332 Engine) 

VS801 LK145 VL9 

cf’lncls. d^Hyd. 

Dmpr. VP16(16) 

VS819 

c^Spring Only 

22 for F 

TM169 

TP104 

TP106 

cTSee Line 
lacing Specs. 

30 

1959 —(8 Cyl.)—Thunderbird (430 Engine) 

S2261 V2293X None Used IS113 K021BR 

S2261+3 V2293X+3 

VS809 LK145 VL9 

cflncls. cfHyd. 

Dmpr. VP22(Exh.) 

VP16(lnt.) 


31 

1957-59—(8 Cyl.)—Fairlane, Fairlane 500,Thunderbird A 

S2054 V2227 None Used IS257 K019C 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

I0A,40B, Galaxie, Custom, Custom 30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cTMech. 

VP11 (16) 

VS720 Used with Rotocap 

22 for F 

0(292 Eng.) 

TM210 

cfExc. with 
Supercharger 
TP105 
cfSee Line 
lacing Specs. 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD—Continued 


22 





23 

SL122F — Vb" 

L2143F 4.05 

1% 

1- 5 /4, 1- 3 /2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

♦ FP1265 


c?4" I.D. 

cf Powerforged 


1- 3 / 6 



TSR405 

FP1295 



Recessed Head ’/a" 

deep 







24 

SL122F — Vb" 

L2162F 4.05 

1% 

1- 5 /4, 1- 3 /2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

♦ FP1265 


cf4" I.D. 

c^Powerforged— 


1- 3 / 6 



TSR405 

FP1295 



Recessed Head .100" deep 






25 

SL122F— Vs" 

L2116F 4 


1- 5 /4, 1- 3 /2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TS7676H 

FP1261 


SL622F— 3 /a" 

cTPowerforged 


1 “ 3 /l6 


TX7676 

TSR400 


26 

SL126F—'/«" 

L2120F 4.3 

2 

1- 5 i4,1 -3^, 

PI 209 

None Used 

T7746H 

TS7746H 

FP1262 


<?414" I.D. 

cf Powerforged—R.H. 


1- 3 /6 

cf Press fit in Rod 

TX7746 

TSR431 




L2121F 4.3 

2 

1- 5 /4, 1-3/2, 








d”Powerforged — L.H. 


1-3/6 






2 7 

SL122F — Vb" 

L2082F 4 

V 7 Az 

1- 5 /4, 1-3/2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TS7676H 

FP1261 


SL622F— */a" 

cfPowerforged 


1-3/6 


TX7676 

TSR400 


28 

SL116F — Vb" 

♦ L1014F 3 Vb 

1 7 /a 

2-3/2, 1 -3/6 

P1123 

PB819(6) 

T7555H 

TS7555H 

FP1194 


SL616F — 3 /a" 





TX7555 

TSRD362 

WS233 



L2035F 3 5 /a 

1 7 /a 

2-3/2, 1 -3/6 



T7555H 

TS7555H 




cf Powerforged 





TX7555 

TSRD362 


29 

SL122F— Vb" 

L2081F 4 

1 % 

1- 5 /4, 1-3/2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TS7676H 

♦ FP1206 


SL622F — 3 /n" 

c^Powerforged 


1-3/6 


TX7676 

TSR400 

FP1261 

30 

SL126F—'/»" 

L2067F 4.3 

2 

1-3/4, 1-3/2, 

PI 209 

None Used 

T7746H 

TS7746H 

FP1262 


c?4 'A" I.D. 

c^Powerforged—Right Hand 

1-3/6 

cTPress fit in Rod 

TX7746 

TSR431 




L2068F 4.3 

2 

1-3/4, 1-3/2, 








cfPowerforged — Left Hand 

1-3/6 








Note: Slanted Step .144" high on piston heads 





31 

SL118F — Vb" 

L2017F 3% 

V*/n 

2- 5 /4, 1-3/6 

P1123 

PB819(8) 

T7587H 

TS7587H 

FP1166 


SL618F — 2 /a" 

cTPowerforged 




TX7587 

TSRD375 

WS227 
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Fo-Fo Engine Parts Fo-Fo 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FORD—Continued 


32 

1958 —(8 Cyl.)—Fairlane 500; Optional in other mo 

S2252 V2253X None Used IS312H KO20B 

S2252+3 V2253X+3 

dels (332 Engine) 

VS801 LK145 VL9 

cflncls. cf Hyd. 

Dmpr. VP16(16) 

VS819^ Spring Only 

22 for F 

TM169 

TP104 

TP106 

cfSee Line 
facing Specs. 

33 

1958 —(8 Cyl.)—Thunderbird; Optional Engine for C 

S2252 V2253X None Used IS312H KO20B 

S2252+3 V2253X+3 

lustom 300, Fairlane 500 (352 Engim 
VS801 LK145 VL9 

cf’lncls. d'Hyd. 

Dmpr. VP16(16) 

VS819-«i Spring Only 

22 for F 

*) 

TM169 

TP104 

TP106 

cfSee Line 
facing Specs. 

34 

1957 —(8 Cyl.)—Custom, Custom 300 (272 Engine) 

S2054 V2227 None Used IS257 K019C 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf Mech. 

VP11 (16) 

VS720 

cf Used with Rotocap 22 for R 

TM210 

TP105 

cfSee Line 
lacing Specs. 

35 

1957 —(8 Cyl.)—Fairlane, Fairlane 500, Thunderbird 

S2054 V2227 None Used IS257 K019C 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

1 40A, 40B (312 Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf Mech. 

VP11 (16) 

VS720^a Used with Rotocap 

22 for F 

TM210 

cfExc. with 
Supercharger 
TP105 
cfSee Line 
lacing Specs. 

36 

1956 —(6 Cyl.)—Mainline, Customline, Fairlane (22 

S2054 V2056X None Used IS257 K019E 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

3 Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf Mech. 

VP11 (12) 

VS720=iBiUsed with Rotocap 

TM193 

37 

1955-56 —(8 Cyl.)—Mainline, Customline (272 Engine) 
S2054 V2056X None Used IS257 K019E 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf Mech. 

VP11 (16) 

VS720^i Used with Rotocap 

22 for R 

TM210 

cf 1956 
TM288 
cf 1955 
TP105 

cfSee Line 
lacing Specs. 

38 

1955-56—(8 Cyl.)—Fairlane, Thunderbird 40A, 40B (2S 
S2054 V2056X None Used IS257 K019E 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

)2 Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf’Mech. 

VP11 (16) 

VS720-^i Used with Rotocap 

22 for R 

TM210 

cf 1956 Exc. 
Supercharger 
TM288 
cf 1955 
TP105 
cfSee Line 
lacing Specs. 

39 

1956 —(8 Cyl.)—Thunderbird with Fordomatic (312 

S2054 V2056X None Used IS257 K019E 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VS720 VP11 (16) cf Mech 
cf Use with Rotocap 

22 for R 

TM210 

cfExc. with 
Supercharger 
TP105 
cfSee Line 
lacing Specs. 

40 

1954-55—(6 Cyl.)—All 6 Cyl. (223 Engine) 

S2054 V2056X None Used IS257 K019E 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf’Mech. 

VP11 (12) 

VS720 

cf Used with Rotocap 

TM193 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B,C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 

(\AJn || thinknacQ 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

(Wall iniCKlloSo 

& Length) 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


Line 

No. 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD—Continued 


32 

SL122F— Vb" 

♦L2045F 4 

1*144 

1-344, 1- 3 /fc, 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TS7676H 

♦FP1206 


SL622F—Vfc" 

cf Powerforged 


1- 3 A 


TX7676 

TSR400 

FP1261 



L2081F 4 

1.931 

l-fe.l-’ife, 



T7676H 

TS7676H 




cf Powerforged 


1-^6 



TX7676 

TSR400 




Replace in Complete Sets 







33 

SL122F— Vb" 

+L2046F 4 

1 Vb 

1-344, 1- 3 /fe, 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TS7676H 

♦FP1206 


SL622F— */&" 

cf Powerforged 


1- 3 /6 


TX7676 

TSR400 

FP1261 



L2082F 4 

V 7 /n 

1-344, 



T7676H 

TS7676H 




cf Powerforged— 


1- 3 /l6 



TX7676 

TSR400 




Replace in Complete Sets 







34 

SL116F— Vb" 

L2000F 3 Vb 

V 5 /n 

2- 3 /k, 1 m3 Ai 

P1178 

PB819(8) 

T7559H 

TS7559H 

FP1166 


SL616F— 3 /a" 

cf Powerforged 




TX7559 

TSRD362 

WS227 

35 

SL118F— Vb" 

L2018F 3.8 

1Hfe 

l-fe.l-lfa, 

P1123 

PB819(8) 

T7677H 

TS7677H 

FP1166 


if 3 %" I.D. 

cf Powerforged 


1-% 


TX7677 

TSR400 

WS227 

36 

SL116F— Vb" 

L2035F 3Vb 

1 Vb 

2- 3 M t I- 3 * 

P1123 

PB819(8) 

T7555H 

TS7555H 

FP1148 


SL616F— 

cf Powerforged 




TX7555 

TSRD362 

WS218 

37 

SL116F— Vb" 

L2000F 3 Vz 

V 5 /n 

2- 3 /fc, 1-M6 

P1178 

PB819(8) 

T7559H 

TS7559H 

FP1166 


SL616F— 3 /a" 

cf Powerforged 




TX7559 

TSRD362 

WS227 

38 

SL118F— Vb" 

L2017F 3Va 

1 25 /*2 

2-344,1- 3 /6 

P1123 

PB819(8) 

T7587H 

TS7587H 

FP1166 


SL618F —*/&" 

cf Powerforged 




TX7587 

TSRD375 

WS227 

39 

SL118F— Vt" 

L2018F 3.8 

V*/n 

1-344, 1- 3 /k, 
1-Ms 

P1123 

PB819(8) 

T7677H 

TS7677H 

FP1166 


f3 %" I.D. 

cf Powerforged 



TX7677 

TSRD380 

WS227 

40 

SL116F— Vb" 

♦L1014F 3 5 /s 

IVb 

2- 3 /fe, 1- 3 ^6 

P1123 

PB819(6) 

T7555H 

TS7555H 

FP1148 


SL616F— 3 /a" 





TX7555 

TSRD362 

WS218 



L2035F 3 Vb 

IVb 

2- 3 /fc, 1- 3 /i 6 



T7555H 

TS7555H 

cf With Fan 



cf Powerforged 





TX7555 

TSRD362 

Mounted on 
Pump Hub 

FP1129 

WS211 










cf Exc. with Fan 









Mounted on Pump Hub 
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FO-FO Engine Parts F0"F0 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FORD—Continued 


41 

1954 —(8 Cyi.)—All Eight Cyl. (239 Engine) 

S2054 V2055X None Used IS257 KOI 3 

S2054+3 V2055X+3 IS257H 

S2054+15 V2055X+15 K09BTH 

S2054+30 V2055X+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

d Mech. 

VP11 (16) Ti 

VS720 , 

d”Used with Rotocap 

Teeth on Dist 

TM201 

d With 13 
eeth on Dist. 
Drive Gear 
TM288 
d With 14 
:. Drive Gear 

42 

1952-53—(6 Cyl.)—All Six Cyl. (215 Engine) 

SI 971 V1972X None Used IS257 KOI 3 

SI 971+3 V1972X+3 IS257H 

AS1971 K09BTH 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

d*Mech. 

VP2(12) 

VS720 

d Used with Rotocap 


43 

1951-53—(8 Cyl.)—All Eight Cyl. (239 Engine) 

SI 931 SI 931 G614 G614 IS210 IS210 

♦AS1931 G614R KOIOC KOIOC 

AS1976 d*Guide Oil Seal 

VS652 LK127 4VL30 RC33A 

LK87 cf Not Adj. 

d*Guide VL36 

VS609 Retainer ^Adjustable 
d*Used with Rotocap d*Mech. 

TM374 

44 

1951 —(6 Cyl.)—1HA Deluxe, Custom 

SI 932 V1933X G613 G613 IS210 IS165 

AS1932 KOIOC KOI 3 

VS653 LK127 VL23 

d*Mech. 


45 

1950 —(8 Cyl.)—OBA Deluxe, Custom Deluxe 

SI 821 SI 821 G614 G614 IS210 IS210 

AS1821 G614R KOIOC KOIOC 

d'Guide Oil Seal 

VS651 LK127 4VL22 RC33A 

LK87 VL36 

VS609 cf’Guide d*Mech. 

c^Used Retainer VL22W (Wrench) 

with Rotocap 

TM374 

46 

1948-50—(6 Cyl.)—87HA, 8HA, OH A, Deluxe, Custom 

SI 819 VI820X G613 G613 IS210 IS165 

AS1819 KOIOC KOI 3 

AS1887'=^i Rototype 

Deluxe 

VS653 LK127 4VL30 RC25A 

VS591 VL36 

cf Used with Rotocap d*Mech 

LK218*^« For rototype SR237 
cfSpring 
Cap 

Stem Cup »^VC229 


47 

1948-49—(8 Cyl.)—89A, 8BA (100 H.P.) 

SI 821 SI 821 G614 G614 IS210 IS210 

AS1821 G614R KOIOC KOIOC 

d’Guide Oil Seal 

VS651 LK127 4VL22 RC33A 

LK87 VL36 

cfGuide d*Mech. 

Retainer VL22W(Wrench) 

TM374 

0*1949 

48 

1946-47—(8 Cyl.)—69A, 79A (100 H.P.) 

S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

For Rotocap Installation, Use RQ33A with 

AS1821, G614, G614R, LK87 and LK127. 

VS651 LK85 4VL30 See 

LK87 d” Not‘Adj. Note 

d*Guide VL36 

Retainer ^Adjustable 
d'Mech. 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD—Continued 


41 

SL114F—'/«" L2036F 3Vi IV, 2- 3 M, 1- 3 /U 

SL614F— 3 M" cfPowerforged 

P1139 PB819(8) 

T7560H TS7560H 

TX7560 TSRD350 

FP1149 

WS219 

42 

SL115F— ’/a" L967F 3ft 1 7 /a 2-ft, 1-ft 

SL615F—ft" 

3ft 2-ft, 1-ft 

P1123 PB819(6) 

< 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

dFor Replacement Pistor 

T7515H TS7515H 

TX7515 TSRD356 

FP1128 

WS211 

i 

43 

SL312F L912F 3ft 1 2 ft 2-ft, 2-ft 

(ft" x 6 Vi) cf Available to .083" Finished Oversize 

SL351 F^ Flanged 
cT3.3685" O.D.—6 Vi" Long 

Both Sleeves are Cut to Length 

PI065 PB703(8) 

<^.805" O.D. 

PB785(8) 

d\817"O.D. 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

FP1110 (R.H.) 
FP1111 (L.H.) 
WS189 

44 

SL322F L950F 3.3 2ft 2-ft, 2-ft 

(ft" x 7 'A") 
cTCutto Length 

PI 080 PB775(6) 

dFor .900" 
Hole 

PB784(6) 

dFor .912" H 

T7464H TS7464H 

TX7464 TSR330 

ole 

FP1100 

WS183 

dlncls. 

Fan Hub 

45 

SL312F^jStr. L912F 3ft 1 2 ft 2-ft, 2-ft 

(ft" x 6 W) d” Available to .083" Finished Oversize 

SL351 Flanged 

d 1 3.3685" O.D. x 6 Vi" Long 

Both Sleeves are Cut to Length 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

d.012" O/S 

O.D. 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

FP1110 (R.H.) 
FP1111 (L.H.) 
WS189 

46 

SL322F L950F 3.3 2Vu 2-%, 2-Vv, 

{W x 7 !4") 

cf 1 Cut to Length 

3.3 2Vw 2- 3 /a, 2-Vu 

PI 080 PB775(6) 

d For.900" 
Hole 

PB784(6) 

dFor .912" 
Hole 

T7464H TS7464H 

TX7464 TSR330 

T1936H TS1936H 

TX1936 TSR330 

FP1100 

WS183 

d 1949-50 

FP1087 

WS181 

d1948 

47 

SL312F-® Str. 3Vu 2- 3 /a,2- 3 /a 

W x 6 Vi”) 

SL351 F-«a Flgd. L912F 3Vu 1 2 %j 2- 3 Ai, 2-Vu 

c?3.3685" O.D. <#’.083" Maximum oversize 

Both Sleeves 3 3 /k 1 •’% 2 - 3 A 2 ,1- 5 .4 

are Cut to Length 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

PI 065 d.012" 

O/S O.D. 

PI 024 

T1219H TSR318 

TX1219 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

T1046 TSR318 

FP1094 (R.H.) 
FP1095 (L.H.) 
WS189 
cf’Brg. Type 
WS179 
dBush. Type 
d1949 

FP984 (R.H.) 
FP985 (L.H.) 
WS34 

(7*1948 

48 

SL312F-^a Str. 3%s V 3 M 2- 3 /a, 2-% 

(W x 6 Vi") 

SL351F-^aFlgd. L912F 3 3 /k P 5 /a 2- 3 M, 2-Vu 

a'3.3685" O.D. a 1 .083" Maximum oversize 

Both Sleeves are 3 3 A, 1 2 % 2- 3 M, 1-% 

Cut to Length 3 3 A, 2-.092, 2- 3 fa 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

PI 065 d.012" 

O/S O.D. 

PI 024 

T1219H TSR318 

TX1219 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

T1046 TSR318 

T1885H TS1885H 

TX1885 TSR318 

FP984 (R.H.) 
FP985 (L.H.) 
WS34 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. ] Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FORD—Continued 


49 

1941-47—(6 Cyl.)—IGA, 2GA, 6GA, 7GA (90 H.P.) 

SI 693 VI694 G557 G558 IS166 IS165 

KOIO KOI 3 

VS651 LK85 4VL22 

VL36 

LK87 cfMech. 

c^Guide VL22W(Wrench) 

Retainer 


50 

1937-42—(8 Cyl.)—78, 81 A, 91 A, 01 A, 11A (85 H.P.) 

S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

For Rotocap Installation, Use RC33A with 

AS1821, G614, G614R, LK87 and LK127. 

; 21A (90 H.P.) 

VS651 LK85 4VL30 See 

LK87 d”Not Adj. Note 

cTGuide VL36 

Retainer ^Adjustable 
cf Mech. 


51 

1937-40—(8 Cyl.)—74, 82A, 922A, 022A (60 H.P.) 

S975 S975 G975 G975 IS150 IS150 

K06 K06 

IS179 

J"Aa" o/s 

VS404 LK128 

LK130 

cf Guide 

Retainer 


52 

1934-36—(8 Cyl.)—48, 68 

S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

VS651 LK85 »VL30 

LK87 o' Not Adj. 

cf Guide VL36 

Retainer c?Adjustable (Mech.) 


53 

1928-32—(4 Cyl.)—A, B 

S800 S800 G750 G750 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

VS301 


54 

.... —(8 Cyl.)—V8, 100 H.P. Race (Increased Bore) 



55 

1916-27—(4 Cyl.)—T 




FORD—English & European 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 
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Engine Line No. 

Engine Line No. 

Engine Line No. 

Engine Line No. 

Engine Line No. 

144. 4 

170. 3 

215.39 

220 Diesel. 1 

223.5-18 

226.44-49 

239 32-36-43- 

47-51-52 
254 40-45-48 

256.35 

262. 6 

272.23-29 

272 H.D.24-30 

279.33-37-41 

292.7-15-20 

292 H.D.8-19 

302 12-13-16- 

21-25-27-31 

317.34-38-42 

330 Diesel. 2 

332.12-14-17- 

22-26-28 

337.46-50 

401. 9 

477.10 

534.11 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD—Continued 


49 

SL322F 

L757F 3.3 

1 *'Aa 

2- 3 ,4, I- 3 /* 

PI 049 

PB775(6) 

Til 74 

TSR330 

FP1087 


( 3 /fc" x 7 Va") 

d”Steel Belted—3 Ring 



PB784 



WS181 


cfCut to Length 

3.3 

1*14 

2- 3 /4, 2- 3 /4 


cT.005" O/S 

T7464H 

TS7464H 

d 71 1947—4 Bolt 






PB775+10 

TX7464 

TSR330 

Holes 







PB775+20 



Note: Pump or 



3.3 


2-.092, 2- 3 /4 



T1908H 

TSR330 

kit not avail¬ 
able for 
other appli¬ 
cations 

50 

SL201 F-ea Str. 

L779F 3V4 

V*/n 

2- 3 ,4,1- 5 /fc 

P976 

PB703(8) 

T1000 

TSR306 

FP984 (R.H.) 


( 3 /k" x 6 Vi") 

d 7 ^ Ring—Robotype 




PB785 



FP985 (L.H.) 


SL324F^a Flgd. L780AF 314 

1 25 /n 

2- 3 /4, 2->A 


cT.012" 

T1224 

TSR306 

WS34 


X &Vi") 

d\060" Minimum oversize 

—will finish 


O/S O.D. 

TX1224 




Both Sleeves 

to .120" oversize 








are Cut to Length 








51 

SL310F 

2.6 


2-.092,1- 3 /4 

P955 

PB754(8) 

T1009 

TSR260 



(Wxd'W') 
cTCutto Length 

2.6 


2-.092, 2-A 



T1995 

TSR260 


52 


314 


2-.092,1- 3 /4 

P976 

PB703(8) 

T1001 

TSR306 








PB785 

TX1001 





314 


2-.092, 2- s /n 


d\012" O/S 

T1224 

TSR306 




One Ring below Pind” 


on O.D. 

TX1224 



53 


3Vb 


3- Vb 

P675 

PB605(4) 

T1073 

TSR387 







cfPlain cfWith Center Grove Pin 




3Vb 


2-i/a, 1- 5 /4 


PB652(4) 

T1008 

TSR387 








cf With 

TX1008 









Plain Pin 




54 


3X6 


2-14, 1- S A 



T7415H 

TSRD331 




3X6 


2- 3 A, ^- s /n 



T1966H 

TSRD331 




3X6 


2- 3 A, 2-A 



T7517H 

TSRD331 




3 Vb 


2-14, 1-4fa 



T7416H 





3Vb 


2- 3 A, 



T1967H 

TSRD337 




3 Vb 


2- 3 /4, 2->A 



T7574H 

TSRD337 


55 


3 Va 


3-/4 


T1064 



FORD—English & European 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 
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FO-FO Engine Parts FO'FO 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. 

Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


FORD TRUCK 


1 

1963-64—(4 Cyl.)—220 Diesel Eng. 



2 

1963-64—(6 Cyl.)—330 Diesel Eng. 


4 

3 

1962-64—(6 Cyl.)—Sedan Del., Ranchero, Pick Up, Vai 

S2306 V2342 None Used IS266 IS250 

S2306+3 V2342+3 K09 

i, Bus (170 Engine) 

VS830 LK238 VL24 

VP27(12) d”Mech. 

TM261 

4 

1961-64—(6 Cyl.)—Sedan Del., Ranchero, Pick Up, Vai 

S2306 V2307X None Used IS266 K09 

S2306+3 V2307X+3 

i, Bus (144 Engine) 

VS830 LK238 VL24 

cTMech. 

VP27(12) 

TM261 

5 

1961-64—(6 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600; Par 
(223 Engine) 

S2054 V2347 None Used IS257 IS113 

S2054+3 V2347+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

cel Delivery P350, P400, P500; Bus 1 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (12) cfMech. 

VS720 

d”Used with Rotocap 

5500, B600, 

6 

1961-64—(6 Cyl.)—Heavy Duty Six (262 Engine) 

AS2354 V2355XS None Used IS257H IS267 

AS2354+3 V2355XS+3 K016CE 

VS852 LK145 VL21 RC109A 

cfMech. cTExh. 
VP30(12) & Int. 


7 

1961-64—(8 Cyl.)—B700, F700 (292 Engine) 

S2054 V2308X None Used IS257 IS107 

S2054+3 V2308X+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

S2431-«j Heavier under head Section 

S2431+3 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (16) cfMech. 

VS720 

cfUsed with Rotocap 

TM210 

8 

1961-64—(8 Cyl.)—C550, C600, C700, T700 (Heavy Di 

SC2356 V2372X None Used IS257H IS315H 

SC2356+3 V2372X+3 

SC2356A 

o’Assy, of Valve and 

Rotator Parts 

ity 292 Engine) 

VS768 LK127 VL21 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

o’ 1 Exh. VC297 

cfStem 

VP11 (Int.) Cup 

TM210 

9 

1958-64—(8 Cyl.)—C850, C950, F850, F950, HT850, H« 

SC2297 V2298XS None Used IS301H 

SC2297+3 V2298XS+3 K012T 

V234 118 

950 , T850, T950 (401 Engine) 

VS825 LK201 VL24 RC101A 

cfMech. cfExh. 
VP23(16) and Int. 

1958-62 onlycf 1 

TM483 

10 

1958-64—(8 Cyl.)—C1000, Cl 100, F1000, FI 100, T850 

SC2297 V2298XS None Used IS301H 

SC2297+3 V2298XS+3 K012T 

>, T950 (477 Engine) 

VS825 LK201 VL24 RC101A 

cfMech. cf’Exh. 
VP23(16) & Int. 

1958-62 onlyd” 

TM483 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


FORD TRUCK 


1 

3'% 3- s /fe, 2-»/k 


T0140H 


2 

3' 5 A 3-%, 2-Vw 


T0357H 


3 

SL114F— '/«" L2142F 3'/i VM 2-%4,1 -VS« 

SL614F— 3 /u" o’Powerforged 

P1123 None Used 
cf 1 Press fit in Rod 

T7830H TS7830H 

TSRD350 

FP1254 

c? 1962-63 Only 

4 

SL114F— '/«" L2114F 3'/j 1.7 2-^,1-% 

SL614F— W' cTPowerforged 

P1123 None Used 
c7Press fit in Rod 

T7830H TS7830H 

TSRD350 

FP1254 

c?1961-63 Only 

5 

SL116F— ’/a" L2035F 3 5 /a 1 7 /a 2-%. 1-Vfe 

SL616F—W' cf Powerforged 

P1123 PB861 (6) 

T7555H TS7555H 

TX7555 TSRD362 

FP1148 

WS218 

d 1961 -63 only 

6 

3% 1- 5 i4,1- 3 /i, 

1-% 

P1123 PB861 (6) 

T7935H TSR371 

FP1270 

7 

SL118F— Vb" L2017F 3 3 / 4 1% 2-^,1-VI* 

SL618F— W f cf’Powerforged 

P1123 PB861 (8) 

T7587H TS7587H 

TX7587 TSRD375 

FP1181 

WS232 
& After Ser. 
160001 

FP1195 

WS234 

cfTo Ser. 160001 

8 

SL118F— '/«" L2091F 3% 1«4« 2-^, 1-Mj 

SL618F— Ve" cTPowerforged 

P1178 PB861 (8) 

T7587H TS7587H 

TX7587 TSRD375 

FP1195 

WS234 

dTo Ser. 160001 
FP1181 

WS232 
d After Ser. 
160001 

9 

SL124F— 1/ 8 " L154F 414 2 4 %4 3- 3 /4,1- 3 ^6 

SL624F— 3 /&" cfPowergroove—Has .214" Slanted Step 

on Head 

PI 221 PB851 (8) 

T7767H TS7767H 

TX7767 TSRD412 

FP1240 

WS249 

d”Pump has Fan 
Hub for 

Double Sheave 
Pulley 

FP1241 

WS249 

d Pump has 
Single Sheave 
Pulley 

10 

SL130F— Va" L155F 4/2 2* 7 Aa 3- 3 /b,1- 3 ^6 

SL630F— W' d Powergroove—Has .271 " Slanted Step 

on Head 

PI 222 PB851 (8) 

T7763H TSRD450 

FP1240 

WS249 

cfPump has Fan 
Hub for 

Double Sheave 
Pulley 

FP1241 

WS249 

cfPump has 

Single Sheave 
Pulley 
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FO-FO Engine Parts FO’FO 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. j Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FORD TRUCK—Continued 


11 

1958-64—(8 Cyl.)—Cl 100, FI 100, HT950, HI000, T85< 

SC2297 V2298XS None Used IS301H 

SC2297+3 V2298XS+3 K012T 

3, T950 (534 Engine) 

VS825 LK201 VL24 RC101A 

cfMech. cfExh. 
VP23(16) & Int. 

1958-62 onlycF 

TM483 

12 

1963 —(8 Cyl.)—C700, C800, F700, F750, F800, B7C 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cf Assy. of Valve and 

Rotator Parts 

) 0 , B750, T700, T800 (302 or 332 En 

VS768 LK145 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

o'Exh. VC297 

cfStem 

VR17(lnt.) Cup 

gine) 

13 

1961-62—(8 Cyl.)—T700, T750 (302 Engine) 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cf Assy. of Valve and 

Rotator Parts 

VS768 LK145 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cf Exh. VC297 

cfStem 

VP17(lnt.) Cup 

TM287 

cf For Prod, 
up to 2-12- 
62 

14 

1961-62—(8 Cyl.)—F750, F800, C750, C800, T750, T8C 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cf Assy. of Valve and 

Rotator Parts 

10, B750 (332 Engine) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cfExh. VC297 

cfStem 

VP17(lnt.) Cup 

TM287 

cf Produc¬ 
tion up to 
2-12-62 

15 

1960 —(8 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600, F70 

(292 Engine) 

S2054 V2308X None Used IS257 IS107 

S2054+3 V2308X+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

0, P350, P400, P500, B500, B600, T7 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cfMech. 

VS720 VP11 (16) 

cfUsed with Rotocap 

00 

TM210 

16 

1960 —(8 Cyl.)—B750, C750, F750, T750 (302 Engir 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cf Assy. of Valve and 

Rotator Parts 

le) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cfExh. VC297 

cf Stem 

VP17(lnt.) Cup 

TM287 

17 

1960 —(8 Cyl.)—F800, F900, T750, T800, C800, C9C 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cf Assy, of Valve and 

Rotator Parts 

10 (332 Engine) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cf Exh. VC297 

cf Stem 

VP17(!nt.) Cup 

TM287 


A Sleeved Engine 


4 Superseded 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRUCK—Continued 


11 

SL130F— ’/s" L156F 4 Vi 2 27 Aa 3-^,1 

SL630F— 3 /n" cfPowergroove — Has .340" Slanted Step 

on Head 

PI 222 PB851 (8) 

T7763H TSRD450 

FP1240 

WS249 

cfPump has Fan 
Hub for 

Double Sheave 
Pulley 

FP1241 

WS249 

cf’Pump has 
Single Sheave 
Pulley 

12 

SL116F—Vi" L158F 3 5 /a 2 2- 3 M, 1-% 

SL616F— 3 /a" cf Powergroove—302 Engine 

P1125 PB861 (8) 

P1187 PB861 (8) 

T7852H TSRD362 

T7821H TSR380 

FP1304 

c?Hi Mounted 
Fan 

FP1305 

cf’Low Mounted 
Fan 

FP1306 

cf Fan Mounted 
on Crankshaft 

SL118F — Vs" L159F 3.8 2 2- 3 /*2,1- 3 /8 

cf 3 Va" I.D. cfPowergroove — 332 Engine 

13 

SL116F — Vi" L158F 3 5 /« 2 2- 3 /a, 1-H 

SL616F — 3 /ir" o’Powergroove 

P1125 PB861 (8) 

T7852H TSRD362 

FP1271 

cfQW,QHW, 

ZW 

FP1272 

cf Z, Q,QH 

14 

SL118F — Vi" L159F 3.8 2 2-^,1-Ve 

cf 3 3 A" I.D. d 1 Powergroove 

P1187 PB861 (8) 

Double Shea 
Double Shea 

T7821H TSR380 

ve 6.52" Diam. Pulley ta 
ve 5.96" Diam. Pulley ta 

FP1271 

cfQW,QHW 

FP1272 

cfZ, o, QH exc. 
School Bus 

r FP1273 
r F PI 285 

cf School Bus 

15 

SL118F—Vi" L2017F 2 3 A 1% 2-5*4,1-V4 

SL618F — 3 M” cf Powerforged 

P1123 PB819(8) 

w/ Oil Hole 
PB861 (8) 

w/o Oil Hole 

T7587H TS7587H 

TX7587 TSRD375 

FP1181 

WS232 

16 

SL116F — Vi" L158F 3% 2 2-^,1-% 

SL616F — 3 /&" cf Powergroove 

P1125 PB819(8) 

T7852H TSRD362 

(F 

•F PI 238 
•WS248 

cf Exc. Tilt Cab 
•FP1239 
•WS248 
cf Tilt Cab 
^mps incl. Pulley) 
•Used to 3-1-60 
Production 

17 

SL118F—L159F 3.8 2 2- 3 /a, l- 3 /, 

cf3%"I.D. cf Powergroove 

P1187 PB819(8) 

T7821H TSR380 

(P 

•FP1238 

•WS248 

cf Exc. Tilt Cab 
•F PI 239 
•WS248 
cf Tilt Cab 
'umps incl. Pulley) 
•Used to 3-1-60 
Production 
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Fo-Fo Engine Parts Fo-Fo 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FORD TRUCK—Continued 


18 

1954-60—(6 Cyl.)—F100, F250, F350, F500, F600; B5< 
(223 Engine) 

S2054 V2056X None Used IS257 K017D 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

)0, B600 Bus; P350, P450, P500 Par 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

<dMech. 

VS720 VP11 (12) 

cf Used with Rotocap 

cel Delivery 

TM193 

19 

1958-60—(8 Cyl.)—C550, C600, C700, T700 (Heavy D 

4SC2192 V2227 None Used IS257H K019C 

4SC2192+3 V2227+3 

4SC2192A^ Assy, of Valve and Rotator Parts 
cTFIat Head 

SC2356 

SC2356+3 

SC2356A^j Assy, of Valve and Rotator Parts 
c^Cupped Head 

uty 292 Engine) 

VS768 LK127 VL21 SR297 

dint. dMech. dSpring 

LK231 Cap 

a 71 Exh. VC297 

cTStern 

VP11 (16) Cup 

TM210 

20 

1959 —(8 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600, F70 

(292 Engine) 

S2054 V2227 None Used IS257 K019C 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

>0, P350, P400, P500, B500, B600, T> 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

c? Mech. 

VS720 VP11 (16) 
c^Used with Rotocap 

'00 

TM210 

21 

1959 —(8 Cyl.)—B750, C750, F750, T750 (302 Engii 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

c?Assy. of Valve and 

Rotator Parts 

ne) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

dint. dMech. dSrping 

LK231 Cap 

dExh. VC297 

c?Stem 

VP17(16) Cup 

TM287 

22 

1959 —(8 Cyl.)—C800, C900, F800, F900, T750, T8< 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cfAssy. of Valve and 

Rotator Parts 

)0 (332 Engine) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

dint. dMech. dSpring 

LK231 Cap 

dExh. VC297 

c?Stem 

VP17(16) Cup 

TM287 

23 

1957-58—(8 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600, F7C 
C550, C600 C.O.E. (272 Engine) 

S2054 V2227 None Used IS257 K019C 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

>0; P350, P400, P500 Parcel Delivery 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

dMech. 

VS720 VP11 (16) 
cf Used with Rotocap 

r; B700 Bus; 

TM210 

24 

1957-58—(8 Cyl.)—F500, F600, F700; P600 Parcel Del 
B700 Bus (Heavy Duty 272 Engine 

SC2356 V2227 None Used IS257 K019C 

SC2356+3 V2227+3 IS257H 

SC2356A K09BTH 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

ivery; T700; C550, C600 C.O.E.; B50 

) 

VS768 LK127 SR297 

cT 1 nt. d’Spring 

LK231 Cap 

d’Exh. VC297 

cfStem 

VP11 (16) Cup 

0, B600, 

TM210 

25 

1958 —(8 Cyl.)—F750; B750 Bus; C750 C.O.E.; T70C 

4SC2194 V2280XS None Used IS257H K019C 

4SC2194+3 V2280XS+3 

4SC2194A-^j Assy, of Valve and Rotator Parts 
c ?Flat Head 

SC2296 

SC2296+3 

SC2296A^j Assy, of Valve and Rotator Parts 
cfCupped Head 

>, Six Wheel (302 Engine) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

dint. dMech. dSpring 

LK231 Cap 

d’Exh. VC297 

dStem 

VP17(16) Cup 

TM287 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 




PISTON 

SINGLE CYL 

WATER PUMPS 


PISTON 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

FP - WP 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 

AND 

-i-1- 




(T) T-Flex 

SPACERS 

KITS (WS) 

Stock No. 1 Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 



FORD TRUCK—Continued 


18 

SL116F—Vi" ♦L1014F 3% 1% 2-Vi, 1-Vi 

SL616F—Vi" 

L2035F 3 5 A 1% 2-Vi, 1-Vu 

cf Powerforged 

P1123 PB819(6) 

T7555H TS7555H 

TX7555 TSRD362 

T7555H TS7555H 

TX7555 TSRD362 

Mou 

FP1148 

WS218 

cfFan Mounted 
on Pump Hub 
FP1129 

WS211 
cf Exc. Fan 
nted on Pump Hub 

19 

SL118F— W L2091F 3V« Vfa 2-Ua, 1-Vi 

SL618F—Vi" cf Powerforged 

P1178 PB819(8) 

T7587H TS7587H 

TX7587 TSRD375 

FP1195 

WS234 

20 

SL118F—'/«" L2017F 3% 1 J Vi 2- ! i<, 1-Vi 

SL618F—Vi" cf Powerforged 

P1123 PB819(8) 

T7587H TS7587H 

TX7587 TSRD375 

FP1181 

WS232 

21 

SL116F— 'A" ^L147F 3 5 /a 2 2-^,1 

SL616F— 3 /n" cf Powergroove 

L158F 3 5 /a 2 2-^,1 -3/ 8 

cf Powergroove 

P1125 PB819(8) 

T7692H TS7692H 

TX7692 TSRD362 

T7852H TSRD362 

FP1238 

WS248 

cf Exc. Tilt Cab 

FP1239 

WS248 

cfTilt Cab 

22 

SL118F—'/»" fL^IF 3.8 2 2-Vi, 1-VU 

cf3%"I.D. cf Powergroove 

L159F 3.8 2 2-Vi, 1-% 

cf Powergroove 

P1187 PB819(8) ' 

( 

•Shims are to be use 
instructions furnishi 

•T7749H TSR380 

•TX7749 

IT7821H TSR380 

)d with 7749 Set per 
ed in set box. 

FP1238 

WS248 

cf Exc. Tilt Cab 

FP1239 

WS248 

cfTilt Cab 

23 

SL116F— ’/$" L2000F 3 5 /s 1% 2-Vi, 1-Vi 

SL616F—Vi" cf Powerforged 

P1178 PB819(8) 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

FP1181 

WS232 

24 

SL116F—!/e" L2000F 3% 1% 2-Vi,1 -Vi 

SL616F—Vi" cf Powerforged 

P1178 PB819(8) 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

FP1195 

WS234 

25 

SL116F—'/»" ♦L147F 3% 2 2-Vi, 1-% 

SL616F—Vi" cf Powergroove 

L158F 3 Vi 2 2-Vi, 1-% 

cf Powergroove 

P1125 PB819(8) 

T7692H TS7692H 

TX7692 TSRD362 

T7852H TSRD362 

FP1139 

WS217 

cf Exc. Tilt Cab 

FP1198 

WS217 

cfTilt Cab 
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A Sleeved Engine t Superseded 




























Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 



Year 




SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

Hydraulic 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 


TM—Regular 
TP—Racing 


FORD TRUCK—Continued 


26 

1958 —(8 Cyl.)—F800, F900; C800, C900 Tilt Cab; T 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

cf Assy, of Valve and Rotator Parts 

7 50, T800 Six Wheel (332 Engine) 

VS768 LK145 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cf Exh. VC297 

c? Stem 

VP17(16) Cup 

TM287 

27 

1957 —(8 Cyl.)—B750, C750, F750, T700 (302 Engin 

♦SC2194 V2105X None Used IS257 K019C 

♦SC2194+3 V2105X+3 IS257H 

♦SC2194A^i Assy, of Valve and Rotator Parts 
cf Flat Head 

SC2296 

SC2296+3 

SC2296A^ Assy, of Valve and Rotator Parts 
cf Cupped Head 

ies) 

VS768 LK127 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

d”Exh. VC297 

cf Stem 

VP17(lnt.) Cup 

TM287 

28 

1956-57—(8 Cyl.)—F800, F900, C800, C900, T750, T80 

♦SC2194 V2105X None Used IS257 K019C 

♦SC2194+3 V2105X+3 IS257H 

V2105X+15 

♦SC2194A=^j Assy, of Valve and Rotator Parts 
cf Flat Head 

SC2296 

SC2296+3 

SC2296A^i Assy, of Valve and Rotator Parts 
cf Cupped Head 

0 (332 Engine) 

VS768 LK127 VL24 SR297 

cTlnt. cTMech. cfSpring 

Cap 

LK231 

cfExh. VC297 

cfStem 

VP17(16) Cup 

TM287 

29 

1956 —(8 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600; B50i 

(272 Engine) 

S2054 V2056X None Used IS257 K019E 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

0, B600 School Bus; C500 f C600 C.O 

VS768 LK127 VL21 SR297 

cflnt. cTMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cf Exh. VC297 

cfStem 

VP11 (16) Cup 

E.; 

TM210 

30 

1956 —(8 Cyl.)—F600, F700, T700; B600, B700 Scho 

(Heavy Duty 272 Engine) 

SC2356 V2193X None Used IS257 IS323 

SC2356+3 V2193X+5 IS257H 

SC2356A K09BTH 

cMssy. of Valve and Rotator Parts 

>ol Bus; C600 f C700 C.O.E. 

VS768 LK127 VL21 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cf Exh. VC297 

cfStem 

VP11 (16) Cup 

TM210 

31 

1956 —(8 Cyl.)—F750, T750; B750 School Bus; C75C 

SC2296 V2105X None Used IS257 K019C 

SC2296+3 V2105X+3 IS257H 

SC2296A K09BTH 

cf Assy. of Valve and Rotator Parts 

1 C.O.E. (302 Engine) 

VS768 LK127 VL24 SR297 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK231 Cap 

cf Exh. * VC297 

cfStem 

VP17=^i Int. Cup 

TM287 

32 

1955 —(8 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600; B50 

(239 Engine) 

S2054 V2055X None Used IS257 KOI 3 

S2054+3 V2055X+3 IS257H 

S2054+15 V2055X+15 K09BTH 

S2054+30 V2055X+30 

0, B600 School Bus; C500, C600 C.O 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cfMech. 

VP11 (16) 

J. 

TM288 

33 

1955 —(8 Cyl.)—F750, T700, T750; B750 School Bus 

AS2061 V2105X None Used IS257 K019C 

AS2061+3 V2105X+3 IS257H 

V2105X+15 K09BTH 

AS2061A*^j Assy, of Valve and Rotator Parts 

AS2087*^i Use with Rotocap 

; C750 C.O.E. (279 Engine) 

VS673 LK127 VL24 SR255 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218 Cap 

cf Exh. VC229 

VP17*=^ Int. cfStem 

Cup 

VS721 LK127 RC77A 

( f Use with Rotocap 

TM297 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded — 164 — 






































Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRUCK—Continued 


26 

SL118F — l/e" 4L121F 3.8 2 2-^,1 

cf3%"I.D. cfPowergroove 

L159F 3.8 2 2-^,1- % 

cf Powergroove 

P1187 PB819(8) 

•Shims are to be us 
instructions furnisl 

•T7749H TSR380 

•TX7749 

T7821H TSR380 

>ed with 7749 Set per 
hed in set box. 

FP1139 

WS217 

cf Exc. Tilt Cab 
FP1198 

WS217 

cfTilt Cab 

27 

SL116F—'/," L2041F 3 s /, 2 2-%, 1->A 

SL616F—o' Powerforged 

P1125 PB819(8) 

T7692H TS7692H 

TX7692 TSRD362 

FP1139 

WS217 

cf Exc. Cab For¬ 
ward or Tilt Cab 

FP1198 

WS217 

cfFor Cab For¬ 
ward or Tilt Cab 

28 

SL118F—'/," L169F 3.8 2 2-%, 1-M, 

c/3 %" 1, D. o'Powergroove 

P1187 PB819(8) 

•For replacement pii 
See instruction she 
equipment (Ford) | 
TX7518. 

•T7749H TSR380 

•TX7749 

stons, shims are to be use 
3et in box. For original 
pistons, use T7518H or 

FP1139 

WS217 

cfFor “F&T” 
d. Models 

FP1198 

WS217 

cfFor “C” 

Models 

29 

SL116F—>/," L2000F 3 s /, V s Ai 2- s /a, I- 3 /, 

SL616F —W cf Powerforged 

P1178 PB819(8) 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

FP1167 

WS227 

cfFor C.O.E. 
FP1181 

WS232 

cf Exc. C.O.E. 

30 

SL116F —’/," L2000F 3 s /, 1% 2- 3 /fe, 1-V, 4 

SL616F — 3 /5a" cf Powerforged 

P1178 PB819(8) 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

FP1167 

WS227 
cf C.O.E. 

FP1181 

WS232 
cf Exc. C.O.E. 

31 

SL116F —'/," L2041F 3 s /, 2 2- 3 /b, 1- s /« 

SL616F — 3 /it” o' Powerforged 

P1125 PB819(8) 

T7692H TS7692H 

TX7692 TSRD362 

FP1139 

WS217 

32 

SL114F —’/," L2036F 3'/, I 7 /. 2-%, 1-M, 

SL614F — 3 /ir" (/Powerforged 

P1139 PB819(8) 

T7560H TS7560H 

TX7560 TSRD350 

FP1167 

WS227 

33 

SL115F —'/," L969F 3 s /, 2% 2- 3 /k, 1-M, 

SL615F — 3 /n" 

P1125 PB819(8) 

T7519H TSRD356 

TX7519 

FP1139 

WS217 


- 165 - 


A Sleeved Engine t Superseded 


































Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


FORD TRUCK—Continued 


34 

1955 —(8 Cyl.)—F800, F900, T800; C800, C900 C.C 

AS2061 V2105X None Used IS257 K019C 

AS2061+3 V2105X+3 IS257H 

V2105X+15 K09BTH 

AS2061 A m Assy, of Valve and Rotator Parts 

AS2087*’®> Use with Rotocap 

I.E. (317 Engine) 

VS673 LK127 VL24 SR255 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218^a Exh. Cap 

VC229 

VP17^ Int. c^Stem 

Cup 

VS721 LK127 RC77A 

cf Use with Rotocap 

TM297 

35 

1954-55—(8 Cyl.)—F600, F700, T700; B600, B700 Sch 

AS1973 V2056X None Used IS257 K019E 

AS1973+3 V2056X+3 IS257H 

AS1973+15 V2056X+15 K09BTH 

V2056X+30 

AS1973A 

cf Assy. of Valve and Rotator Parts 

AS1971 c ^a Use with Rotocap 

ool Bus; C600, C700 C.O.E. (256 Eng 

VS768 LK127 VL21 SR264 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218 Cap 

cf Exh. VC229 

cf Stem 

VP11*=^ Int. Cup 

VS720 LK127 RC76A 

cf Use with Rotocap 

ine) 

TM288 

cfCam has 
14 Teeth on 
Dist. Drive 
Gear 

36 

1954 —(8 Cyl.)—FI00, F250, F350, F500, F600; P3! 

C500, C600 C.O.E. (239 Engine) 

S2054 V2055X None Used IS257 KOI3 

S2054+3 V2055X+3 IS257H 

S2054+15 V2055X+15 K09BTH 

S2054+30 V2055X+30 

SO Parcel Delivery; B500, B600 Schoc 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cf Mech. 

VP11 (16) 

VS720^« Use with Rotocap 

>1 Bus; 

TM288 

cfCam has 

14 Teeth on 
Dist. Drive 
Gear 
TM201 
cfCam has 
13 Teeth on 
Dist. Drive 
Gear 

37 

1954 —(8 Cyl.)—F750, T750; B750 School Bus; C750 

AS2061 V2012X None Used IS257 IS324 

AS2061+3 IS257H KO20B 

K09BTH 

AS2061 A*=®i Assy, of Valve and Rotator Parts 

AS2087 

cf Use with Rotocap 

C.O.E. (279 Engine) 

VS673 LK127 VL24 SR255 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218^ Exh. Cap 

VP17^sa Int. VC229 

cf Stem 
Cup 

VS721 LK127 RC77A 

cf Use with Rotocap 

TM297 

38 

1954 —(8 Cyl.)—F800, F900, T800; C800, C900 (317 

AS2061 V2012X None Used IS257 IS324 

AS2061+3 IS257H KO20B 

K09BTH 

AS2061A^ Assy, of Valve and Rotator Parts 

AS2087 

cf Use with Rotocap 

r Engine) 

VS673 LK127 VL24 SR255 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218^ei Exh. Cap 

VC229 

VP17=<s Int. cfStem 

Cup 

VS721 LK127 RC77A 

cf Use with Rotocap 

TM297 

39 

1952-53—(6 Cyl.)—FIC, F100C, F2D, F250D, F3Y, F3 
F500JH (215 Engine) 

SI 971 V1972X None Used IS257 KOI 3 

SI 971+3 V1972X+3 IS257H 

K09BTH 

AS1971 

50Y, F5T, F500T, F4TL, F6T, F3J, FC 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

cfMech. 

VP2(12) 

VS720 

cf Used with Rotocap 

350J, F5JH, 

40 

1952-53—(6 Cyl.)—F6TH, F600TH, F6WH, F700THQ (2‘ 

AS1928 V1933X G613 G613 IS210 IS165 

AS1928A KOIOC KOI 3 

d 1 Assy, of Valve & Rotator Parts 

54 Engine) 

VS653 LK127 VL23 SR245 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218 Cap 

cf Exh. VC244 

cfStem 
Cup 



▲ Sleeved Engine ^ Superseded — 166 — 


































Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRUCK—Continued 


34 

SL118F—'/«" L970F 3.8 2>/n 2- 3 /n, 1 - s /u 

I.D. 

P1124 PB819(8) 1 

i 

•For replacement pist 
See instruction shee 
equipment (Ford) p 
TX7518. 

>T7749H TSR380 

>TX7749 

:ons, shims are to be usee 
it in set box. For origin* 
istons, use T7518H or 

FP1139 

WS217 

J. 

ll 

35 

SL116F— Vt" ♦L1014F 3 5 /» 1 V> 2- 3 A, 1 -Vu 

SL616F— 3 /n" 

L2035F 3 5 /s 1 % 2-%, 1-Vfc 

cfPowerforged 

P1123 PB819(8) 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

FP1167 

WS227 

d”For1955 

FP1150 

WS219 
<? For 1954 

36 

SL114F—Vi" L2036F 3'/i 1 % 2-Vfe, 1 -»/fe 

SL614F— 3 /u" cfPowerforged 

P1139 PB819(8) 

T7560H TS7560H 

TX7560 TSRD350 

FP1150 

WS219 

37 

SL115F—L969F 3% 2>/a 2-'M, 1 -Yu 

SL615F— 3 /b" 

P1125 PB819(8) 

T7519H TSRD356 

TX7519 

FP1139 

WS217 

38 

SL118F—'/«" L970F 3.8 2-Vk, 1 -Vi6 

cT3%" I.D. 

P1124 PB819(8) « 

« 

•For replacement pist 
See instruction shee 
equipment (Ford) pi 
TX7518. 

T7749H TSR380 

TX7749 

ons, shims are to be used 
t in set box. For origins 
istons, use T7518H or 

FP1139 

WS217 

1. 

ll 

39 

SL115F— Vs" L967F 3Vfe 1 7 /a 2- 3 /fe, 1- 3 /k 

SL615F— 3 /a" 

3^6 2- 3 /k, 1- 3 /i6 

P1123 PB819(8) 

T7525H TS7525H 

TX7525 TSRD356 

T7515H TS7515H 

TX7515 TSRD356 

FP1129 

WS211 

40 

SL114F— V*" L946F 3 Vi 2' 3 A* 2- 3 /fe, I- 3 /* 

SL614F— 3 /n" cf’Solid Skirt—Cam Ground 

316 2-^,2-Vw 

PI 084 PB775(6) 

PB775+10 
PB775+20 

T1992H TSRD350 

T1943H TSRD350 

FP1087 

WS181 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 





SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TF*— Racing 


FORD TRUCK—Continued 


41 

1952-53—(8 Cyl.) — F7Q, F750Q, F750QW (279 Engim 

AS1973 V1974X None Used IS257 IS113 

AS1973+3 V1974X+3 IS257H K016B 

AS1973+15 K09BTH 

AS1973A 

o’Assy, of Valve & Rotator Parts 

AS1971 

(/' Use with Rotocap 

*) 

VS673 LK127 VL24 SR255 

cflnt. cTMech. cfSpring 

LK218 Cap 

d”Exh. VC229 

VP17-^i Int. cfStem 

Cup 

VS721 LK.127 RC77A 

cfUse with Rotocap 

TM297 

42 

1952-53—(8 Cyl.)—F8QH, F800QH, F800QHW, F900Q 

AS1973 V1974X None Used IS257 IS113 

AS1973+3 V1974X+3 IS257H K016B 

AS1973+15 K09BTH 

AS1973A 

d 71 Assy, of Valve & Rotator Parts 

AS1971 

cTUsed with Rotocap 

HS (317 Engine) 

VS673 LK127 VL24 SR255 

cflnt. cTMech. cfSpring 

LK218 Cap 

cfExh. VC229 

VP17^a Int. c^Stem 

Cup 

VS721 LK127 RC77A 

cfUsed with Rotocap 

TM297 

43 

1951-53—(8 Cyl.)—FIC, FIOOC, F2D, F250D, F3Y, F3! 

F600TH, F6WH, F600WH (239 Engi 

SI 931 SI 931 G614 G614 IS210 IS210 

♦AS1931 G614R KOIOC KOIOC 

AS1976 d’Guide Oil Seal 

AS1965 

o' Used with Rotocap 

50Y, F4TL, F5T, F500T, F5W, F500W, 
ne) 

VS652 LK127 4VL30 SR254 

LK87 VL36 (^Spring 

cf’Guide cfMech. Cap 

Retainer VC244 

cfStem 
Cup 

VS609 LK218 RC33A 

cfUsed with Rotocap 

F6T, F6TH, 

TM374 

44 

1951 —(6 Cyl.)—FI, ’/ 2 Ton, F2, F3, 3 A Ton, F4, 1 1 

C.O.E. (226 Engine) 

SI 932 V1933X G613 G613 IS210 IS165 

AS1932 KOIOC KOI 3 

ton, F5, VA Ton, C.O.E., School Bus, 

VS653 LK127 VL23 

cf Mech. 

r F6, 2 Ton, 

45 

1951 —(6 Cyl.)—FI, F2, F3, F4, F5, F6 (254 Engine) 

AS1928 VI820X G613 G613 IS210 IS165 

c? Rototype KOIOC KOI 3 

AS1928A 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

ASISIS^ Used with Rotocap 

VS653 LK127 VL23 SR245 

cflnt. d^Mech. cTSpring 

LK218 Cap 

d”Exh. VC244 

Stem Cupd” 

VS591 LK127 RC25A 

c^Use with Rotocap Use with AS18190 71 


46 

1951 —(8 Cyl.)—F7, 2'/ 2 Ton, F8, 3 Ton, 145 H.P. (3 

SI 835 VI836 G627 G627 IS258 K014A 

AS1835 KOIIR 

AS1927^a Rototype For R 

AS1927A 

cf’Assy. of Valve & Rotator Parts 

37 Engine) 

VS581 LK127 RC24A 

lOtotype r^=LK218 

Stem Cup isr VC244 


47 

1950 —(8 Cyl.)—FI, '/ 2 Ton, F2, F3, % Ton, F4, 1 T 

C.O.E. (239 Engine) 

SI 821 SI 821 G614 G614 IS210 IS210 

AS1821 G614R KOIOC KOIOC 

cfGuide Oil Seal 

on, F5, VA Ton, C.O.E., School Bus, 

VS651 LK127 +VL22 RC33A 

LK87 VL36 

VS609 cf Guide Retainer 
d”Used with Rotocap 

F6, 2 Ton, 

TM374 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRUCK—Continued 


41 

SL115F—'/«" L969F 3>/\t 2Vfc 2->A, 1-% 

SL615F— 3 /i" 

P1125 PB819(8) 

T7519H TSRD356 

TX7519 

FP1139 

WS217 

42 

SL118F—'/«" L970F 3.8 2*A 2-A, ^- s A 

c?3%" I.D. 

P1124 PB819(8) 1 

i 

•For replacement pist 
See instruction shee 
equipment (Ford) pi 
TX7518. 

►T7749H TSR380 

>TX7749 

:ons, shims are to be used, 
it in set box. For original 
stons, use T7518H or 

FP1139 

WS217 

43 

SL312F L912F 3 3 /i6 V 5 /n 2- 3 4, 2- 3 4 

(34" x 6 W) d Available .083" oversize 

SL351 F=^i Flanged 

cT3.3685" O.D. x 6 Vi" 3 3 4 2-.092, 2- 3 4 

Both Sleeves are Cut to Length 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

d”.012" O/S 
O.D. 

T7026H TS7026H 
TX7026H TSRD318 

T1213 TSR318 

TX1213 

FP1096 (R.H.) 
FP1097 (L.H.) 
WS189 
d 1951-52 

FP1094 (R.H.) 
FP1095 (L.H.) 
WS189 
(7*1953 

44 

SL322F L950F 3.3 2Vu, 2->A, 2- J /w 

(W x 7 !4") cf Solid Skirt—Cam Ground 

cfCut to Length 

PI 080 PB775(6) 

PB784 

d'.OOb" O/S 
O.D. 

PB775+10 

PB775+20 

T7464H TS7464H 

TX7464 TSR330 

FP1087 

WS181 

45 

SL114F— Vt" L946F 3Vi 2 ,3 A 2-A, 1-VU 

SL614F— 3 A" c7 Solid Skirt—Cam Ground 

3 '/i 2- 3 A,2- 3 A 

PI 084 PB775(6) 

PB784 

d .005" O/S 
O.D. 

PB775+10 

PB775+20 

T1992H TSRD350 

T1943H TSRD350 

FP1087 

WS181 

46 

SL114F —'/»" L946F 316 2'Ut 2- 3 A, 1 -M« 

SL614F— 3 A" d 3 Sol id Skirt—Cam Ground 

3'/2 2-A, 2-Vk 

PI 084 PB775(8) 

PB784 

d .005" O/S 
O.D. 

PB775+10 

PB775+20 

T7401H TSRD350 

T1935H TSRD350 

WS178 

47 

SL312F 3 3 4 1 25 4 2- 3 4, 2- 3 4 

( 3 4" x 6 Vi") 

SL351 F^j Flgd. L912F 3 3 4 1 25 4 2- 3 4,2- 3 4 

cf 3.3685" O.D.— cf Available .083" oversize 

6 Vi" Long 3 3 4 2- 3 4,1 - 5 4 

Both Sleeves are Cut to Length 

PI 065 PB703(8) 

PB785 « 

d .012" O/S 4 
O.D. 

•Use 1951 sets until 
use 7026 sets. 

T1219H TSR318 

TX1219 

•T1951H *TS1951H 
•TX1951 TSRD318 
T1046 TSR318 

stock is exhausted, then 

L 

FP1096 (R.H.) 
FP1097 (L.H.) 
WS189 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 


































FO-FO Engine Parts FO'FO 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


FORD TRUCK—Continued 


48 

1949-50—(6 Cyl.)—FI, F2, F3, F4, F5, F6 (254 Engine) 

AS1887 VI820X G613 G613 IS210 IS165 

c? Rototype KOIOC KOI 3 

VS653 LK127 VL23 SR237 

cMnt. cfMech. cfSpring 

Exh. m* LK218 Cap 

VC229 

Stem Cupcf* 


49 

1948-50—(6 Cyl.)—FI, ’/ 2 Ton, F2, F3, 3 / 4 Ton, F4, 1 
C.O.E. (226 Engine) 

SI 819 VI820X G613 G613 IS210 IS165 

AS1819 KOIOC KOI 3 

AS1887-ti r ; Rototype 

Ton, F5, IV 2 Ton, C.O.E., School Bus 

VS653 LK127 VL23 RC25A 

VS591 c^Mech. 

cfUsed with Rotocap 

LK218 SR237 

For Rototypec? ^Spring ( 

Stem Cup rar VC229 

;, F6, 2 Ton, 

Sap 

50 

1948-50—(8 Cyl.)—F7, 2’/ 2 Ton, F8, 3 Ton, 145 H.P. (c 

SI 835 VI836 G627 G627 IS258 K014A 

AS1835 KOIIR 

AS1861-® Rototype 

AS1861A 

& Assy, of Valve & Rotator Parts 

137 Engine) 

VS581 LK127 RC24A 

LK218 SR229 

For Rototype d' Spring Cape? 1 

Stem Cup r^= VC229 


51 

1948-49—(8 Cyl.)—FI, ’/ 2 Ton, F2, F3, 3 / 4 Ton, F4, 1 
C.O.E., 100 H.P. (239 Engine) 

SI 821 SI 821 G614 G614 IS210 IS210 

AS1821 G614R KOIOC KOIOC 

cfGuide Oil Seal 

Ton, F5, V /2 Ton, C.O.E., School But 

VS651 LK127 4VL30 RC33A 

LK87 VL36(Mech.) 

cd'Guide Retainer 

VS609 

c? l Used with Rotocap 

5, F6, 2 Ton 

TM374 

52 

1944-47—(8 Cyl.)—59C, 69C, 79C, '/ 2 Ton, 69D, 79D, 
698T, 798T, 69U, 79U, l'/ 2 Ton, < 
494T, 594T, 694T, 794T, School E 
(239 Engine) 

S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

For Rotocap Installation, use AS1821 with 

RC33A, G614, G614R, LK87 and LK127 

% Ton, 69Y, 79Y, 1 Ton, 59T, 69T, 
69W, 79W, 691W, 791W, 698W, 79 
lus, 49B, 59B, 69B, 79B, Transit Bu 

VS651 LK85 fVL22 

LK87 VL36(Mech.) 

cfGuide Retainer 

498T, 598T, 
8W, C.O.E., 
s, 100 H.P. 

53 

1941-47—(6 Cyl.)—1GC, 2GC, 6GC, 7GC, ’/ 2 Ton, 1GD 
1 Ton, 1GT, 2GT, 6GT, 7GT, 1G8T 
7GU, l’/ 2 Ton, 1G4T, 2G4T, 6G4T, 

SI 693 VI694 G557 G558 IS166 K013 

K09B 

, 2GD, 6GD, 7GD, 3 / 4 Ton, 1GY, 2GY 
, 2G8T, 6G8T, 7G8T, 1 ]/ 2 Ton, 1GU, 
7G4T, School Bus, (90 H.P.) 

VS651 LK85 4VL30 

LK87 VL36(Mech.) 

d'Guide Retainer 

, 6GY, 7GY, 
2GU, 6GU, 

54 

1941-42—(4 Cyl.)—INC, 2NC, '/ 2 Ton, 1ND, 2ND, 3 / 4 T 

SI 617 S950 G950 G950 IS150 IS210 

AS1767 K06 KOIOC 

on, 1NY, 2NY, 1 Ton 

VS651 LK85 VL36 

c? l 1941 LK87 cfMech. 

VS524 cf’Guide Retainer 
c?’1942 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 
PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRUCK—Continued 


48 

SL114F—'/«" L946F 3Yi 2' 3 M 2- 3 /a, 1-Mj 

SL614F— W d’Solid Skirt—Cam Ground 

3Yi 2-%, 1 - 3 At 

PI 084 PB775(6) 

PB784 

d\005" O/S < 

PB775+10 

PB775+20 

T1992H TSRD350 

T1943H TSRD350 

O.D. 

FP1087 

WS181 

49 

SL322F L950F 3.3 2Vi6 2-^, 2-^6 

( 3 /n" x 7 Va") d Solid Skirt—Cam Ground 

cfCutto Length 

3.3 2- 3 A 2, 2- 3 /i6 

PI 080 PB775(6) 

PB784 

cf.005" O/S < 

PB775+10 

PB775+20 

T7464H TS7464H 

TX7464 TSR330 

O.D. 

T1936H TS1936H 

TX1936 TSR330 

FP1087 

WS181 

50 

SL114F— Vb" L946F 3Vi 2'fa 2- 3 4,1- 3 /,6 

SL614F— 2 /n" 

3 Vi 2- 3 /k, 2- 3 /,6 

PI 084 PB775(8) 

PB784 

tf.005" O/S ' 

PB775+10 

PB775+20 

T7401H TSRD350 

T1935H TSRD350 

O.D. 

WS178 

51 

SL312F 3% 1 J % 2- 3 M, 2-Vb 

(W x 6 Yi") 

SL351 F^j Flgd. L912F 3 Vu, V 5 /a 2-Vfc, 2- 3 M 

o’3.3685" O.D.— c?Available .083" oversize 

6 Vi" Long 3Vu 2- 3 /a, 1-%2 

Both Sleeves are Cut to Length 

3% 2-.092, 2 - 5 /a 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

d. 012" O/S 
O.D. 

T1219H TSR318 

TX1219 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

T1046 TSR318 

T1885H TS1885H 
TX1885H TSR318 

FP1096 (R.H.) 
FP1097 (L.H.) 
WS189 
d”Brg. Type 
WS179 
d For Orig. 

Bush. Type 

52 

SL312F L912F 3 3 /v 1% 2- 3 /a,2- 3 Ai 

( 3 /a" x 6 Yi") cf Available .083" oversize 

SL351 F-« Flanged 3% 2-Vb, 2- 3 M 

cT3.3685" O.D. x 6 Yi" 

Both Sleeves are Cut to Length 

3V\t 2- 3 M, \- 3 Ya. 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

d. 012" O/S 
O.D. 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

T1219H TSR318 

TX1219 

T1046 TSR318 

FP984 (R.H.) 
FP985 (L.H.) 
WS34 
d Except 

Transit Bus 
WS169 

d ForT ransit Bus 

53 

SL322F L757F 3.3 1*144 2- 3 M,\- 3 /u 

(%"x7 14") cfSteel Belted 

cf Cut to Length 3.3 1*144 2- 3 /a,2- 3 At 

3.3 2-.092, 2-Ms 

PI 049 PB775(6) 

PB784 

d .005" O/S 

PB775+10 

PB775+20 

Til 74 TSR330 

T7464H TS7464H 

O.D. 

TX7464 TSR330 

T1908H TSR330 

kit not available fo 

FP1087 

dFor 7G Models 
(4 Bolt Holes) 
only. 

WS181 

dFor 6G & 7G 
Note: Pump or 
•r 1G, 2G Models. 

54 

SL312F 3 3 Ai P 5 A 2-Vfe, 1-% 

{W x 6 Yi") 

SL351F-«Flgd. 3 Mi V 5 M 2- 3 M,2- 3 M 

cf3.3685" O.D.— 

6 Yi" Long L912F 3 3 /i6 P 5 Aa 2- 3 M, 2 -Vk 

Both Sleeves d* Available .083" oversize 

are Cut to Length 

3V.6 2-092, 1-%2 

PI 024 PB703(4) 

PB785 

d. 012" O/S 
on O.D. 

PI 065 

•1046 and 7026 sets 

•T1046 TSR318 

T7827H TSR318 

•T7026H TS7026H 

•TX7026 TSRD318 

are for 8 Cyls. Use Vz se 

T1173H TS1173H 

TSR318 

WS177N 

cT’Late Repl. type 

WS169 

cf’Early orig. type 

t. 
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Fo-Fo Engine Parts Fo-Fo 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


FORD TRUCK—Continued 


55 

1939-42—(8 Cyl.)—99C, 09C, 19C, 29C, A Ton; 99D, C 
99T, 09T, 19T, 198T, 29T, 298T, 99 
99W, 991W, 997W, 09W, 091W, 1 
29B, Bus; 094T, 194T, 294T, Schot 
S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

I9D, 19D, 29D, % Ton; 99Y, 09Y, 19Y 
'U, 09U, 19U, 29U, VA Ton; 991Z, 99 
9W, 198W, 29W, 291W, 298W, C.O.I 
>1 Bus (95-100 H.P.) 

VS651 LK85 VL36 

LK87 d'Mech. 

d’Guide Retainer 

, 29Y, 1 Ton; 
>7T, 1 A Ton; 
E.; 09B, 19B, 

56 

1937-42—(8 Cyl.)—77C, 81C, 81Y, 79, 81U, 8IT, 81W 
91C, 01C, 11C, 21C,'/ 2 Ton;91D,0 
91T, 01T, 11T, 2IT, 91U, 01U, 111 
91W, 917W, 01W, 111W, 018W, 11 

S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

For Rotocap Installation, Use AS1821, 

RC33A, G614, G614R, LK87 and LK127. 

, 811W, 811Z, 817T, 817W, 81B, 811 
ID, 1 ID, 21D, % Ton; 91Y, 01Y, 11Y, 
J, 21U, 911Z, 917T, 018T, 118T, 211 
I8W, C.O.E.; 014T, 114T, School Bus 
VS651 LK85 VL36 

LK87 d'Mech. 

cTGuide Retainer 

T, (85 H.P.); 

, 21Y, 1 Ton; 
JT, 1 A Ton; 
(85-90 H.P.) 

57 

1937-40—(8 Cyl.)—022C, 73, 82C, 922C, A Ton; 02D, 
(60 H.P.) 

S975 S975 G975 G975 IS150 IS150 

K06 K06 

IS179 

o' \u' Oversize 

92D, 3/ 4 Ton; 02Y, 82Y, 92Y, 1 Ton; 

VS404 LK128 

LK130 

cfGuide Retainer 

75, 1 A Ton 

58 

1934-36—(8 Cyl.)—67, 50, 51, y 2 -l’/ 2 Ton 

S950 S950 G950 G950 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

VS651 LK85 

LK87 

cfGuide Retainer 


59 

1928-32—(4 Cyl.)—A, A A, B, BB 

S800 S800 G750 G750 IS210 IS210 

KOIOC KOIOC 

VS301 


60 

1916-27—(4 Cyl.)—T 




FORD INDUSTRIAL ENGINE 


1 

1961-63—(6 Cyl.)—G, C1PG (262") 

AS2354 V2355XS None Used IS257H IS267 

AS2354+3 V2355XS+3 

VS852 

1 LK145 VL21 RC109A 

VP30(12) d’Mech. d'Exh. & 1 

Int. 

2 

1958-63—(6 Cyl.)—F, B6PF (223") 

AS1973 V2347 None Used IS257H IS113 

AS1973+3 V2347+3 IS257 K016B 

AS1973+15 

AS1973A 

a 1 Assy, of Valve & Rotator Parts 

VS768 

\ LK218 VL21 SR255 

cfExh. cfMech. cfSpring ( 

LK127 VC229 

cf’lnt. Stem CupcT 

VP11 (12) 

TM193 

^ap 

3 

1958-63—(8 Cyl.)—K, B8PK (292") 

AS1973 V2372X None Used IS257H IS315H 

AS1973+3 V2372X+3=^jConcave FHd. l/s" deep 

AS1973+15 

V2308X IS274H 

V2308X+3 

AS1973A cfFlat Recess on Hd. 5 Aa" x IVk" 
cMssy. of Valve & Rotator Parts 

VS768 

1 LK218 VL21 SR255 

d'Exh. d'Mech. d'Spring ( 

LK127(lnt.) VC229 

Stem Cup cf 

TM210 

Dap 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

PISTON 

RING 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRUCK—Continued 


55 

SL312F 3Ms 1 ! %2 2-%, 1 -‘At 

(W x 6 Vi") 

SL351 F^sj Flgd. 3V» \ U M 2- 3 /k, 2-‘/n 

cf3.3685" O.D.— 

6 W Long L912F 3 3 At 1 u /n 2-%, 2-Mt 

Both Sleeves c” Available .083" oversize 
are Cut to Length 

PI 024 PB703(8) 

PB785 

d\012" O/S 

on O.D. 

PI 065 

T1046 TSR318 

T1219H TSR318 

TX1219 

T7026H TS7026H 
TX7026 TSRD318 

FP984 (R.H.) 
FP985 (L.H.) 
WS34 

cfSingleFan Belt 
Exc. Transit Bus 

WS169 

d”Two Fan Belts 
and Transit Bus 

56 

SL201F L779F 3'At V s /a 2- 3 M, 

(W x 6 Vi" ) cf Robotype 

SL324F-® Flgd. 3Ms 2-Vb, 2- s M 

('/»" x 6 Vi”) 

Both Sleeves L780AF 3Vj 4 V 5 A> 2- 3 /n, 2-*M 

are Cut o’.060" oversize minimum finish—will fini 

to Length 3 'At 2-.092,1 - 5 /a 

P976 PB703(8) 

PB785 

d\012" O/S 

on O.D. 

sh to .120" oversize 

< 

4 

•Set 1001 for original 

T1000 TSR306 

T1224 TSR306 

TX1224 

T1224 TSR306 

TX1224 

T1001 TSR306 

TX1001 

equipment (Ford) piston? 

FP984 (R.H.) 
FP985 (L.H.) 
WS34 

cTFor Single 

Fan Belt 

WS169 

cTTwo Fan Belts 

5. 

57 

SL310F 2.6 2-.092,1- 5 /& 

(W'xVW) 

d”Cut to Length 2.6 2-.092,2- 5 /fe 

P955 PB754(8) 

T1009 TSR260 

T1995 TSR260 


58 

SL201F-® Straight 3 'At 2-.092,1 - s /a 

(W x 6 Vi") 

SL324F=$i Flanged 3Vi« 2-.092, 2- s M 

('/«" x 616") 

o’Both Sleeves are Cut to Length 

P976 PB703(8) 

PB785 

cf .012" O/S 
on O.D. 

T1224 TSR306 

TX1224 

T1001 TSR306 


59 

3 Vs . 3-'/a 

3% 2- Vs , 1 ~ 5 /a 

6 

PB605(8) 

P675 

’Plain PB652 

cfWith P675 

T1073 TSR387 

T1008 TSR387 

TX1008 


60 



T1064 



FORD INDUSTRIAL ENGINE 


1 


3 23 /& 


l-^, 1- 3 /k, 

P1123 

PB861 (6) 

T7935H 

TSR371 

FP1270 





1- 3 ^6 





2 

SL116F — Vb" 

L2035F 3 5 /a 

1 Vb 

2- 3 /k, 1- 3 /6 

P1123 

PB819(6) 

T7555H 

TS7555H 

FP1129 


SL616F— 3 /n" 

cfPowerforged 





TX7555 

TSRD362 

WS211 

3 

SL118F — Vz" 

L2017F 3% 

V 5 /n 

2-^4, 1- 3 /i6 

P1123 

PB861 (8) 

T7587H 

TS7587H 

FP1167 


SL618F— 3 /a" 

d”Powerforged 




TX7587 

TSRD375 

WS227 
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Fo-Fo Engine Parts Fo-Fo 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


FORD INDUSTRIAL ENGINE—Continued 


4 

1958-63—(8 Cyl.)—L, B6PL (332") 

SC2296 V2280XS None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2280XS+3 

SC2296A 

o' Assy, of Valve & Rotator Parts 

VS768 LK231 VL24 SR297 

cfExh. cfMech. cfSpring 

Cap 

LK145(lnt.) VC297 

VP17(16) Stem Cupd” 

TM287 

cf Engs. 

Built to 
2-12-62 

5 

1958-63—(8 Cyl.)—Q, B8PQ (401») 

SC2297 V2298XS None Used IS301H IS324 

SC2297+3 V2298XS+3 

VS825 LK201 VL24 RC101A 

VP23(16) cfMech. cfExh. & 
Int. 

TM483 

6 

1958-63—(8 Cyl.)—M, B8PM (477") 

SC2297 V2298XS None Used IS301H IS324 

SC2297+3 V2298XS+3 

VS825 LK201 VL24 RC101A 

VP23(16) cfMech. cfExh. & 
Int. 

TM483 

7 

1958-63—(8 Cyl.)—N, B8PN (534") 

SC2297 V2298XS None Used IS301H IS324 

SC2297+3 V2298XS+3 

VS825 LK201 VL24 RC101A 

VP23(16) cfMech. cfExh. & 
Int. 

TM483 

8 

1955-63—(4 Cyl.)—D, B8PD (172") 

S2019 V2055X G726 G726 IS210 K013 

S2019A KOIOC 

O’ Assy, of Valve & Rotator Parts 

AS1971-sa Optional to Use with Rotocap ts- 

VS768 LK218 VL21 SR264 

cfExh. cfMech. cfSpring 

Cap 

LK127(lnt.) VC229 

VP19(8) Stem Cupcf 

VS720 RC76A 


9 

1953-63—(4 Cyl.)—E, B8PE (134 f, -JE Engine) 

S2019 V2055X G726 G726 IS210 KOI 3 

S2019A KOIOC 

cf Assy. of Valve and Rotator Parts 

AS1971^a Optional to Use with Rotocap rsr 

VS768 LK218 VL21 SR264 

cfExh. cfMech. cfSpring 

Cap 

LK127(lnt.) VC229 

VP19(8) Stem Cupcf 

VS720 RC76A 


10 

1956-57—(8 Cyl.)—L, B6PL (332") 

SC2296 V2105X None Used IS257H K019C 

SC2296+3 V2105X+3 IS257 

SC2296A 

o’ Assy, of Valve & Rotator Parts 

VS768 LK231 VL24 SR297 

cf’Exh. cfMech. cfSpring 

Cap 

LK127(lnt.) VC297 

VP17(16) Stem Cupcf 

TM287 

FOI 

RD TRACTOR 


1 

1963 —(3 Cyl.)—Super Dexta 2000 (Perkins 3A-152 

Diesel Eng.) 


2 

1961-63—(6 Cyl.)—60104, 60105, 60106, 61104, 611( 

See V2347 None Used IS257 IS113 

Note V2347+3 IS257H K016B 

K09BTH 

Exhaust Valve is Rototype—For replacement 

S2054 with RC76A and LK127 can be used. 

>6, 61107 (6000 Series) (223 Eng. Gc 

VS768 LK218 VL21 SR255 

cfExh. cfMech. cfSpring 

LK127^j Int. Cap 

VC229 

VP19=^j Int. cfStem 

Cup 

isoline) 

3 

1961-63—(6 Cyl.)—61104, 61106, 61107, 6000 Series 

None Used IS150 

(Diesel 242 Engine) 

VS768 LK127 VL21 SR264 

cf Int. cfMech. VC229 

LK218(Exh.) 


4 

1958-63—(4 Cyl.)—800, 900, 1800 Series (Diesel D172 

G726 IS210 

KOIOC 

Engine) 

VS768 LK127 VL21 SR264 

cf Int. cfMech. VC229 

LK218(Exh.) 

VP19(lnt.) 
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Engine Parts 


Fo-Fo 


Fo-Fo 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A,B,C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 

/Wall thiol/nncc 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

(Wall iniCKilBoS 

& Length) 

Stock No. 

Die. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD INDUSTRIAL ENGINE—Continued 


4 

SL118F—'/«" L159F 3.8 2 2-*/n, I- 3 /. 

d 1 3%"I.D. c? Powergroove 

P1187 PB819(8) 

cf 1 !4" Long 
PB861 
d”1Ms" Long 

T7821H TSR380 


5 

SL124F—Vi" L154F 4'/. 23- 3 A,1-% 

SL624F— W c? Powergroove 

PI 221 PB851 (8) 

T7767H TS7767H 

TX7767 TSRD412 

FP1240 

WS249 

• 

6 

SL130F— L155F 4'/i 2 4 %t 3-%, 1 - Vi* 

SL630F— W cf Powergroove 

PI 222 PB851 (8) 

T7763H TSRD450 

FP1240 

WS249 

7 

SL130F— '/»" L156F AVi 2? 7 Aa 3- 3 /fc, 1 

SL630F— W (^Powergroove 

PI 222 PB851 (8) 

T7763H TSRD450 

FP1240 

WS249 

8 

SL406A L2098F 3.9 2*/n 2-^,1-^ 

cTPowerforged 

SL406F (.100" x 6%" FI.) 

P1124 PB819(4) 

AT7575H TS7575H 

TSR390 

FP1207 

9 

SL356A L984F VAt 2%4 2- 3 ,4,1 

SL356F 

W x 6'V K " FI.) 

P1132 PB819(4) 

AT7528H TS7528H 

TSR343 

FP1207 

10 

SL118F—L169F 3.8 2 2- 3 /fc, 1-% 

d'3%"I.D. cf Powergroove 

P1187 PB819(8) 

•For some replacem 
used. See instrui 
For original equipr 
use T7518H or T; 

•T7749H TS7749H 

•TX7749 TSR380 

ent pistons, shims are to b 
ction sheet in box. 
nent (Ford) pistons 
<7518. 

e 


FORD TRACTOR 


1 

3.6 3- 3 /i, 2- '/ 4 

^•T0604 

•T0604 services 1 Cyl. only. Order 3 sets. 


2 

. L2035F 3 5 /s 1 7 /s 2-*M t 1- 3 ^6 

(Vis" x 6 5 /s" FI.) d”Powerforged 

P1123 PB819(6) 

T7555H TS7555H 

TX7555 TSRD362 


3 

.(Vfe" x 6 y 8 " FI.) 3 Ye 3- 3 /fe, 1 


T7990H 


4 

SL406F 3.9 3- 3 /*2, 2-W 

(.100" x 6%" FI.) 
cf Cut to Length 


T7863H 

FP1207 
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Fo-Fo Engine Parts Fo-Fo 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


FORD TRACTOR—Continued 


5 

1955-63—(4 Cyl.)—800K, 900K (Kerosene) 

S2019 V2055X G726 G726 IS210 KOI 3 

S2019A KOIOC 

a 1 Assy, of Valve & Rotator Parts 

For Rotocap Installation—Use AS1971 
with RC76A and LK127. 

VS768 LK218 VL21 SR264 

cfExh. cfMech. cfSpring 

LK127 Cap 

dint. VC229 

VP11«^ Int. cfStem 

Cup 


6 

1954-63—(4 Cyl.)—800, 900, 1800 Series (172 Engine 

S2019 V2055X G726 G726 IS210 K013 

S2019A KOIOC 

d Assy, of Valve & Rotator Parts 

For Rotocap Installation—Use AS1971 
with RC76A and LK127. 

i-Gasoline or Liquid Propane) 

VS768 LK218 VL21 SR264 

cTExh. c^Mech. cTSpring 

LK127=^ Int. Cap 

VPII-sa Int. VC229 

d*Stem 
Cup 


7 

1952-63—(4 Cyl.)—Major Diesel (100mm) 



8 

1953-62—(4 Cyl.)—NAB, 620, 621, 630, 631, 640, 6' 
Kerosene) 

S2019 V2055X G726 G726 IS210 KOI 3 

S2019A KOIOC 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 

For Rotocap Installation—Use AS1971 
with RC76A and LK127 

n, 650, 651, 660, 661, 740, 741 (11 

VS768 LK127 VL21 SR264 

cflnt. cT’Mech. cfSpring 

LK218 Cap 

d Exh. VC229 

VPII-^j Int. eastern 

Cup 

34 Engine— 

9 

1953-62—(4 Cyl.)—NAA, 541, 611, 620, 621, 630, 6< 
77 1 (134 Engine—Gasoline or L-P. 

S2019 V2055X G726 G726 IS210 KOI 3 

S2019A KOIOC 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

AS1971 

d”Used with Rotocap 

11, 640, 641, 650, 651, 660, 661,67 

) 

VS768 LK127 VL21 SR264 

cflnt. cfMech. cfSpring 

LK218 Cap 

cfExh. VC229 

VP11-® Int. Stem Cupcf 
VS720 LK127 RC76A 

cfUsed with Rotocap Used with AS1971 o' 

1,740, 741, 

10 

1948-52—(4 Cyl.)—8N, 8NAN after 1948 Serial 42162 

SI 888 SI 821 G614 G614 IS150 IS104 

G614R K06 KOIO 

cf Guide IS179 

Oil Seal rffa" O.S. 

S2234 Rototype 

S2234A-® Assy, of Valve & Rotator Parts 

VS639 LK127 VL36 RC36A 

VS640N LK87 cfMech. 

cfUse cfGuide Retainer 

with Rotocap 

VS639 LK218 SR254 

Spring Capcf 
Stem Cup w VC244 


11 

1939-48—(4 Cyl.)—9N, 9NAN, 2N, 2NAN, 8N, 8NAN 

SI 617 S950 G950 G950 IS150 IS210 

AS1767 K06 KOIOC 

IS179 

cf'/fc" o/s 

S2234-^i Rototype G614 

S2234A^i Assy, of Valve & Rotator Parts 

For Rotocap Installation—Use SI888 with 

RC71A, G614 and LK127. 

to Serial 42161 

VS524 LK85 VL36 

LK87 cfMech. 

cfGuide Retainer 

VS639 LK218 SR254 

For S2234d” Spring Capo* 

Stem Cup rar VC244 


12 

1930-38—(4 Cyl.) — Fordson 

S695 S695 KOI 3 
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Fo-Fo 


Engine Parts 


Fo-Fo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORD TRACTOR—Continued 


5 

SL406F 3.9 

cTSIeeve Only 

P1124 PB819(4) 


FP1207 

6 

SL406A L2098F 3.9 2'/*. 2- 3 /k, 1-Vis 

cfAssy. cfPowerforged 

SL406F 

cfSIeeve only 4 '\- 5 A4 i '\- 3 A 2 , 

1- 5 /k 

P1124 PB819(4) 

AT7575H TS7575H 

TSR390 

T7956H TSR400 

d 4" Conversion Set 

FP1207 

7 

3% 3- 3 /&, 2- 3 /fc 


AT0140H 


8 

SU^GF^ Flanged 3 7 /u 2- 3 /k, I-V 16 

( 7 Aa" x 6%") 
cfCut to Length 

P1132 PB819(4) 

AT7528H TS7528H 

TSRD343 

FP1144 

WS177N 

d 1953-54 

FP1207 

d 1955-62 

9 

SL356A L984F 3 7 Ae 2 7 Aa 2- 3 /n, 1- 3 /j 6 

SL356F 

dW x 6%"FI.) 

SL398A 3Vi 2 3 /n 2- 3 /n, 1-^ 

d To increase bore to 3 Vi" —For Engines with 6.6:1 Compres 
Do not install with late type head assemblies having 7.5:1 ( 

3 7 Al6 2- 3 /$2, ^ m V\6 

P1132 PB819(4) 

ision. 

Compression. 

AT7528H TS7528H 

TSRD343 

AT7835H TSRD350 

AT7715H TSRD343 

FP1144 

WS177N 

d 1953-54 

FP1207 

d 1955-62 

10 

•SL360A L983F 3% 1% 2-V&, 1-% 

SL360F 

(.040" x 6 Vi") L912F 3% 1% 2- a A, 2-V, 6 

•SL348A c/Available .083" oversize 

SL348F 

tf'3.3685" O.D.—6 Vi" Long 

SL407A 3.270 Vfa 2-Vfe, 2-Vu 

(/Has .083" O/S High Comp. Piston—Sleeve O.D. is 3.3685" 

•Note:SL348A & SL360A use L912F piston. 

PI 024 PB703(4) 

PB785 

PI 065 d .012" O/S 
on O.D. 

PI 065 

•Use T7026H+.080 ; 

AT7115H TS7115H 

TSRD318 
AT7026H TS7026H 

ATX7026 TSRD318 

•See Note 

For SL407A 

FP1127 

WS177N 

11 

SL360A L983F 3VW 1% 2-V4,1-% 

SL360F 

(.040" x 6 Vi") L912F 3VU 1% 2-^,2-% 

SL348A o’ Available .083" oversize 

SL348F 

d’3.3685" O.D.— 3VU 2-.092,1-%, 

6 Vi" Long 3VU 2-.092,2-V4 

SL407A 

c/Has .083" O/S High Comp. Piston—Sleeve O.D. is 3.3685" 
Note: SL348A & SL360A use L912F. 

PI 024 PB703(4) 

PB785 

PI 065 d. 012" O/S 
on O.D. 

•Use T7026H+.080 f 

AT7115H TS7115H 

TSRD318 
AT7026H TS7026H 

ATX7026 TSRD318 

AT1173H TS1173H 

AT7449H TS7449H 

ATX7449 TSR318 

•See Note 
: or SL407A. 

FP1127 

WS177N 

c^Late Repl. type 

WS169 

cfFor orig. pump 

12 

4 Vi 2 Vi 3- 5 /k, 1- 7 /k 


T1564 TSR412 

TX1564 
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Fd-Glfl Engine Parts FO'Glll 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

QETAI C 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


FORDSON TRACTORS—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


FRAZER 

(Refer to Kaiser-Frazer) 


F.W.D. TRUCK 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


G.M.C. TRUCK & COACH FINDING INDEX 


Model Line No. 


ENGINES 


51. 

. 1 

53 

. 2 

V-53 

. 3 

71. 

.4-5-6-7 

71 E 

.8-9 

71T 

.10-11 

V-71 

12-13-14 

110. 

.15 

213. 

.70 

216. 

.71 

223 

.72 

228 

48-55-60-68 

230 

.73 

236. 

.61 

248 

.42-49-54- 

57-62-69 

256 

67 

257. 

.74 

270...21 

-29-43-50-63 

278 

66 

286 

.75 

288 

.34-38 

292 

.77 

302 

.30-45 

V-305A 

22 

V-305B 

.20 

V-305C 

20 

V-305D 

20-22 

308 

.64 

316. 

35-36-78 

318 

56 

324. 

.39-40 

331 

.76 

336 24-25-27-28-31 

347. 

32-33 

V-351 

.19 

360. 

41-46-51 

361. 

65 

370. 

26-37 

400 

.79 

V-401 

.18 

426. 

.44-52 

450 

.81 

451. 

.59 

468 

.80 

477. 

.58 


Model Line No. 


V-478.16 

503 23-47-53 

616 82 

V-702.17 

707.83 

MODELS 

100.29 

100-8 24-27- 

32-35-38 

100-22.48-55 

100-24 42 

150.29 

150-8 24-27- 

32-35-38 

150-22.48-55 

150-24 42 

250.29 

250-8 24-27- 

32- 35-38 

250-22.48-55 

250-24.42 

280-22 48-55 

300 29 

300-8 35-38 

300-24.42-49-54 

350 29-43 

350-8 25-28-31- 

33- 34-36 

350-24.42-49-54 

370 29-43 

370-8.25-28-31- 

33-34-36 

400 43 

400-8 34 

410 43 

410-8 34 

450 30-45 

450-8 25-28-31-33 

500 45 

550-8 26-37-39-40 

600.41 

600-8 26-37-39 

620-36 46 

630.23 

630-42 44 

630-50.47 

650-8.40 


Model Line No. 


660.23 

660-50.47 

670.23 

670-50 47 

1000 22 

1207.64 

1209 64 

1212 68 

1500 22 

2500.22 

4937.69 

A4000 20 

A5000.19 

AC100 68 

AC150 68 

AC200.68 

AC250 68 

AC300 68 

AC350 68 

AC400 69 

AC450.69 

AC453 67 

AC500 66 

AC520 64 

AC550.66 

AC600.64 

AC620 65 

AC650 64 

AC700 65 

AC750.58-59 

AC770.65 

AC850.58-59 

AC890 58-59 

ACK850 59 

ACKWX353 67 

ACR520 64 

ACR620 65 

ACR750 58-59 

ACS300 68 

ACS350 68 

ACS400.69 

ACS450 69 

ACS500 66 

ACS520 64 

ACT350 68 

ACT500 66 

ACT520 64 


Model Line No. 


ACT700 

.65 

ACT850 

.58 

ACV100 

68 

ACW350 

.68 

ACW400 

69 

ACW600 

.64 

ACW700 

.65 

ACW850 

..58-59 

ACX453. 

.67 

ACX850. . 

58 

ACX890. . 

.59 

AF240 

68 

AF300 

68 

AF310 

68 

AF350. 

.68 

AF360. 

.68 

AF400 

69 

AF410 

69 

AF450 

.69 

AF460 

.69 

AF500. 

66 

AF520 

64 

AF550 

66 

AF600. 

.64 

AF620. 

.65 

AF650. 

.64 

AF700. 

65 

AF750 

. 58-59 

AF800 

. 58-59 

AF850 

. 58-59 

AFK500. . 

64 

AFN500 

64 

AFN870. 

59 

AFNX870 

59 

AFP240 

68 

AFR500 

.64 

AFR620. 

65 

AFR750 

..58-59 

AFR850 

58-59 

AFRX870 

.59 

AFT500 

66 

AFT600 

64 

AFT700 

65 

AFT850 

58 

AFW360 

68 

AFW410. 

68 

AFW600 

.64 


Model Line No. 


AFW700.65 

AFW850.58-59 

AFWX354 67 

AY700 65 

AY800.59 

AY850.58-59 

B4000.19-20 

B5000.18-19 

B6500.16 

B7000.17 

BA4000.20 

BA5000.19 

BV4000.20 

BV5000.19 

BW5000.18-19 

BW7000.17 

BW9000 17 

BWA5000 19 

BWV5000.19 

CC100 60 

CC150 60 

CC250. 60 

CC260.60 

CC300.60-61 

CC350 60-61 

CC400.62 

CC450.62 

CC453.63 

CC454.63 

CCK350 60 

CCKW352 63 

CCKW353 63 

CCKWX353 63 

CCS300 60 

CCS350.60-61 

CCS400.62 

CCS450.62 

CCT350.60-61 

CCT400.62 

CCV100.60 

CCW350.60-61 

CCW353 63 

CCW400.62 

CCX453.63 

CCX454.63 

CF300 60 

CF350.60-61 
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Fo-Gnt 


Engine Parts 


Fo-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


FORDSON TRACTOR—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


FRAZER 

(Refer to Kaiser-Frazer) 


F.W.D. TRUCK 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


G.M.C. TRUCK & COACH FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

CF400. 

62 

CF450 

.62 

CFT350 

60-61 

CFT400 

.62 

CFW350 

60-61 

CFW400 

.62 

EC100 

60 

EC150 

.60 

EC250 . 

60 

EC280 

60 

EC300 . 

.61 

EC350 

62 

EC400 

62 

EC450 

.63 

EC470 

.63 

ECS300 

.61 

ECS370. 

.62 

ECS450 

.63 

EF240. 

60 

EF300 

.61 

EF350 

.62 

EF400 

.62 

EF450. 

.63 

EF470. 

.63 

EFP240 

60 

EY800 

58 

EY850 

58 

F350 

.29-43 

F350-8 

25-28-31- 

33-34-46 

F350-24 

42-49-54 

F370 

29-43 

F370-8 

25-28-31- 

33-34-36 

F410 

43 

F410-8 . 

34 

F450 

.30-45 

F450-8 

33 

F500 . . 

.45 

F550-8 

26-37-39-40 

F600-8 

..26-37-39 

F630 

.23 

F630-42 

.44 

F650-8 

40 

F660. . . . 

.23 

F660-50 

.47 

FC100 

.55-60 


Model Line No. 


FC150 

55-60 

FC250 

55-60 

FC280 

55-60 

FC300 

57-62 

FC350 

57-62 

FC450 

63 

FCS300 

57-62 

FCS370 

62 

FCS450 

63 

FF350 

57-62 

FF450 

63 

FFR350 

57-62 

FM 340-8 

35-38 

FM 350-8 

34 

FM370 

43 

FM370-8 

.34 

FM410 

.43 

FM410-8 

34 

FM450 

.45 

FM500 

.45 

FM550-8 

.40 

FM 630-42. 

.44 

FM650-8 

40 

FM660 

23 

FMW550. 

26 

FMW550-8. 

39 

FMW620-42. 

44 

FMW630. 

23 

FW550 

26-37 

FW550-8 

39 

FW620-42 

.44 

FW630 

23 

FW660 

.23 

H5000 

.18 

HC450 

... .50 

HC470 

.50 

HC520 

.56 

HC600 

.56 

HC620 

51 

HC640 

.52 

HC650 

.56 

HC700 

.51 

HC720 

.52 

HC740. 

.53 

HC750 

.53 

HC770 

.51 

HC850 

.53 


Model Line No. 


HC870 

.52 

HC890 

53 

HCR520 

56 

HCR620. 

.51 

HCR640. 

52 

HCR720. 

52 

HCR740. 

53 

HCR750. 

53 

HCS450 

50 

HCW620 

51-52 

HCW720 

52 

HCW850 

53 

HF450 

50 

HF470 

50 

HF520 

56 

HF600 

.56 

HF620 

.51 

HF640 

52 

HF650 

56 

HF700 

51 

HF720 

52 

HF740. 

.53 

HF750 

53 

HF850 

53 

HFR450 

50 

HFR520 

.56 

HFR620 

.51 

HFR640 

52 

HFR720 

.52 

HFR740. 

.53 

HFR750. 

.53 

HFW720 

.52 

K1000 

22 

K1500 

22 

L4000. 

19-20 

L5000 

.19-20 

L6000 

.18 

L6500. 

.16 

L7000. 

.17 

LA4000 

.20 

LA5000. 

.19 

LV4000 

20 

LV5000 

.19 

LW5000 

.18-19 

LW7000 

.17 

LWA5000 

.19 

LWV5000 . 

.19 


Model Line No. 


M300-8 38 

M340-8 35-38 

M350 43 

M350-8 34 

M350-24 42 

M370 43 

M370-8 34 

M400 43 

M400-8.34 

M410 43 

M450.45 

M500 45 

M550-8 40 

M630-42 44 

M650-8 40 

M660.23 

MW500 25-28-38-45 

MW550 26 

MW550-8 39-40 

M W620-42 44 

MW630 23 

PI 501 21 

PI 502 21 

PI 503 21 

P2502 21 

P2503 21 

PG2501.69 

PG2502 64 

PG2503 64-69 

PG2504 64 

PG3301.58-59 

PG3701.58 

PGA3701 58-59 

PGA3702 58 

PM 150-8.38 

PM 150-24.42 

PM 250-8 38 

RA800 23 

RMA800 23 

S300-8 35-38 

S300-24.42-49 

S305.29 

S370 43 

S370-8.34-36 

S375 29-33 

S375-8.25-28-31 

S400.43 


Model 

Line No. 

S400-24. 

.49 

S450 

30-45 

S456 

30 

S4000 

.19-20 

S5000 

.19 

SA5000 

19 

SFM450. 

30 

SM370 

43 

SM370-8 . 

34 

SM375 

29 

SM450 

.45 

SP5000. 

18-19 

SPA5000 

19 

SPV5000 

19 

SV5000 

19 

TG2701 

69 

TG2705 

.69 

TG2706 

.61-63 

TG3206 

58 

TG3207. 

58 

TG3602 

59 

TG3606 

59 

TG3608 

59 

TG3609 

58-59 

TG3610 

58 

TGH3102 

.50 

TGH3207 

58 

TGH3610 

.58 

TGM3207 

58 

TGM3610 

.58 

V3000 

22 

V3500. 

22 

V4000. 

20 

V5000 

.19 

W500 

25-28- 

33-38-45 

W550 

26 

W550-8. 

.37-39-40 

W620-42 

.44 

W630 

23 

W630-50 . 

.47 

W660 

23 

W670. 

23 

W5000 

. . 18-19 

W6500 

.16 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 



Year 



SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH 


From 1951 through 1956, the following were used: 


Prefix 

To indicate 

Suffix 

To Indicate 

D 

Diesel Engine 

-8 

8 cylinder 

F 

Cab Over Engine or Dual Purpose 

-22 

228 engine 

M 

Hydra-Matic Transmission 

-24 

248 engine 

P 

Package Delivery 

-27 

270 engine 

S 

School Bus 

-30 

302 engine 

W 

Dual Drive Rear Axle 

-37 

3-71 engine 

X 

Special Body or Wheel Base 




-42 426 engine 

-47 4-71 engine 

-50 503 engine 

-67 6-71 engine 

For example, a 1955 SM375-8 G.M.C. would be an 8 cylinder 
school bus with hydra-matic transmission and parts for this 
model would be listed under SM370-8. 


1 

.... —(4 Cyl.)—4-51 Diesel Series 



2 

—(2-3-4 Cyl.)—53 Diesel 

S2373 G832 IS307 

VS848 LK238 


3 

—(6 Cyl.)—6V-53 Diesel 

52373 G832 IS307 

cf For 2 Valve Head. 

52374 G882 IS308 

cf For 4 Valve Head 

VS848 LK238 

VS849 LK304 


4 

—(2 Cyl.)—2-71 Diesel 

SI 970 G680 IS264 

AS1970 cf 3 V*" long IS264+10 

cf 30° Seat cf30° Seat 

SI 834 IS212 

AS1834 o’ 1.625" O.D. 45° 

cf45° Seat IS244 

S1834A-’slncls. 2 LK127. cf 1.635" O.D. 45° 

VS525 LK127 RC15A 

TM294 

5 

—(3 Cyl.)—3-71 Diesel 

SI 970 G680 IS264 

AS1970 cf 3 !4" long IS264+10 

cf 30° Seat cf30° Seat 

SI 834 IS212 

AS1834 cf 1.625" O.D. 45° 

cf45° Seat IS244 

S1834A-® Includes 2 LK127 cf 1.635" O.D. 45° 

VS525 LK127 RC15A 

TM139 

cf’R.H. 

TM140 

cfL.H. 

Incls. Plugs 

6 

—(4 Cyl.)—4-71 Diesel 

SI 970 G680 IS264 

AS1970 cf 3 Va" long IS264+10 

cf 30° Seat cf30° Seat 

SI834 IS212 

AS1834 cf 1.625" O.D. 45° 

cf45° Seat IS244 

S1834A c 'h Includes 2 LK127 <f 1.635" O.D. 45° 

VS525 LK127 RC15A 

TM266 

cfR.H. 

TM311 

cfL.H. 

Incls. Plugs 

7 

—(6 Cyl.)—6-71 Diesel 

SI 970 G680 IS264 

AS1970 cf3 Va" long IS264+10 

cf30° Seat cf30° Seat 

SI834 IS212 

AS1834 cf 1.625" O.D. 45° 

cf45° Seat IS244 

S1834A-® Includes 2 LK127. cf 1.635" O.D. 45° 

VS525 LK127 RC15A 

TM254 

cfR.H. 

TM312 

cfL.H. 

Incls. Plugs 

8 

• • • • —(4 Cyl.)—4-7IE Diesel (4 Valves per Cyl.) 

S2267 G832 IS296 

VS810 LK238 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 

S’ Wall thirL'noQQ 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

iwaii imcKness 

& Length) 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH 


NOTE—IMPORTANT INFORMATION 


The basic model only, unless otherwise noted, is shown 
throughout G.M.C. listings. For example F450 is the basic 
model which includes F451, F452, F453, etc. 100 basic model 
includes 101, 102, 103, etc. SM370 basic model includes 
SM375, SM376, etc. 

From 1939 through 1950, G.M.C. used prefix letters as shown 
below. A, C, E, F or H used as the first letter indicates years 
of manufacture. 

C used as the second letter indicates Conventional truck. 

F used as the second letter indicates Cab Over Engine. 


R used as the third or fourth letter indicates Tractor. 

S used as the third or fourth letter indicates School Bus. 

T used as the third or fourth letter indicates Trailing Rear 
Axle. 

V used as the third or fourth letter indicates Package Delivery. 
W used as the third or fourth letter indicates Dual Drive'Rear 
Axle. 

X used as the third or fourth letter indicates Special Wheel 
Base. 


1 

4.1 4- 1 /8,2- 3 /i6 


T3711H 


2 

3 7 /» 1-.081,3- 3 /&, 

2-V,6 

•Set services 1 Cyl. 
3 for 3 Cyl., 4 for - 

•T7815H 

only. Order 2.for 2 Cyl., 
1 Cyl. (Sleeved Engine) 


3 

3 Vi 1 -.081,3-54, 

2 -y,« 

•Set services 1 Cyl. 
(Sleeved Engine) 

•T7815H 

only. Order 6 sets. 


4 

SL5359A Cl 097F 414 3 33 Aa 4- l /a, 2-Vis 

cFSIeeve has one row of elongated holes. 

Assy, has Chrome Comp. Rings. 

Piston is supplied finished to Std. only. 

Oversize O.D. Sleeve Assys. SL5359A+5, +10, +20, +30 
SL5359F—Sleeve only. Oversizes SL5359F+5, +10, +20, +c 

P1141 PB779(4) 

PB808-si. 

cf 13 /i6" Long 
PB869(4) 
cF Va" Long 

50 

•T7201H 

040" U/S 

•Set is for 1 Cyl. only. 
Order 2 sets. (Sleeved 
Engine) 

FP1247 (R.H.) 
FP1248 (L.H.) 
WS250 

5 

SL5359A Cl 097F 414 3 33 Aa 4- ’/a, 2-Vfe 

cf Sleeve has one row of elongated holes. 

Assy, has Chrome Comp. Rings. 

Piston is supplied finished to Std. only. 

Oversize O.D. Sleeve Assemblies—SL5359A+5, +10, +20, 4 
SL5359F—Sleeve only. Oversizes—SL5359F+5, +10, +20, 

P1141 PB779(6) 

PB808=^i .1 

cF 13 /i6" Long 
PB869 (6) 
30 cF Va" Long 

+30 

•T7201H 

340" U/S 

•Set is for 1 Cyl. only. 
Order 3 sets. (Sleeved 
Engine) 

FP1247 (R.H.) 
FP1248 (L.H.) 
WS250 

6 

SL5359A Cl 097 F 414 3 33 Aa 4- l /a,2-^6 

cf Sleeve has one row of elongated holes. 

Assy, has Chrome Comp. Rings. 

Piston is supplied fiinished to Std. only. 

Oversize O.D. Sleeve Assemblies SL5359A+5, +10, +20, +3( 
SL5359F—Sleeve only. Oversizes SL5359F+5, +10, +20, +c 

P1141 PB779(8) 

PB808^.( 

cF’Vid" Long 

PB869 (8) 

) cF Va" Long 

10 

•T7201 H 

340" U/S 

•Set is for 1 Cyl. only. 
Order 4 sets. (Sleeved 
Engine) 

FPI247 (R.H.) 
FP1248 (L.H.) 
WS250 

7 

SL5359A Cl 097 F 414 3 33 Aa 4-'/ b ,2- 3 A 6 

cFSIeeve has one row of elongated holes. 

Assy, has Chrome Comp. Rings. 

Piston is supplied finished Std. only. 

Oversize O.D. Sleeve Assemblies—SL5359A+5, +10, +20, + 
SL5359F—Sleeve only. Oversizes SL5359F+5, +10, +20, +3 

P1141 PB779(12) 

PB808=^j.( 

cFW' Long 
PB869(12) 
30 cF Va" Long 

10 

•T7201H 

340" U/S 

•Set is for 1 Cyl. only. 
Order 6 sets. (Sleeved 
Engine) 

FP1247 (R.H.) 
FP1248 (L.H.) 
WS250 

8 

SL5416A C1102F 4 'A 3 33 Aa 1-.083, 3- '/a, 

cFChrome Comp. Rings— 2- 3 /6 

Piston supplied Std. only. 

SL5416F 

cF18 Oval holes W x 1.057" 

P1141 PB869(8) 

•Set is for 1 
(Sleeved 1 

•T7748H 

1 Cyl. only. Order 4 sets. 
Engine) 
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Gm-Gm Engine Parts Gm-Gm 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


9 

• ••• —(6 Cyl.)—6-7IE Diesel (4 Valves per Cyl.) 

S2267 G832 IS296 

VS810 LK238 


10 

• ••• — (4 Cyl.)—4-71T Turbo Diesel (4 Valves per C 

S2267 G832 IS296 

:yi.) 

VS810 LK238 

TM266 

cTR.H. 

TM311 

cTL.H. 

Incls. Plugs 

11 

.... — (6 Cyl.)—6-71T Turbo Diesel (4 Valves per C 

S2267 G832 IS296 

:yi.) 

VS810 LK238 

TM254 

cTR.H. 

TM312 

d”L.H. 

Incls. Plugs 

12 

.... —(6 Cyl.) — 6V-71 Diesel (4 Valves per Cyl.) 

S2267 G832 IS296 

VS810 LK238 

cT.848" O.D. 

VS867=^ .941" O.D. 


13 

.... —(8 Cyl.) — 8V-71 Diesel (4 Valves per Cyl.) 

S2267 G832 IS296 

VS810 LK238 

cf .848" O.D. 

VS867 
o\941" O.D. 

TM386 

cfR.H. 

TM387 

tfL.H. 

14 

• • • « — (12 Cyl.)—12V-71 Diesel (4 Valves per Cyl.) 

S2267 G832 IS296 

VS810 LK238 

cT.848" O.D. 

VS867^t .941" O.D. 


15 

.... — (6 Cyl.)—6-110 Diesel—Non Turbo 

S2320 G844 IS3Q4 

cM Valves per Gyl. 

♦S2059 G744 IS269 

AS2059 

<?2 Valves per Cyl. 

VS832 LK238 

VS714 LK145 

TM343 

TM343 

16 

1962-63—(6 Cyl.)—B, L, W6500 (V6 478 Engine) 

SC2330 V2331X None Used IS305H KO20D 

SC2330+5 V2331X+5 

VS833 LK127 VL34 RC105A. 

cTMech. (12 used) 

VP2(lnt) 


17 

1960-63—(12 Cyl.)—B, L, BW, LW7000, BW9000 (VI2 7 

SC2330 V2331X None Used IS305H KO20D 

SC2330+5 V2331X+5 

'02 Engine) 

VS833 LK127 VL46 RC105A 

cTHyd. (24 used) 

VP2(lnt.) 


18 

1960-63—(6 Cyl.)—B, L, W, BW, LW5000; L6000; H500< 

SC2330 V2331X None Used IS305H KO20D 

SC2330+5 V2331X+5 

), SP5000 (V6 401 Engine) 

VS833 LK127 VL34 RC105A 

d’Mech. (12 Used) 

VP2(lnt.) 

TM480 

19 

1960-63—(6 Cyl.)—B, L, S4000; B, L, S, W, BW, LW, SP 
SA5000, BWV, BWA5000; LWV, LV\ 

SC2330 V2331X None Used IS305H KO20D 

SC2330+5 V2331X+5 

5000; V, A5000; BV, BA5000; LV, L, 
IA5000; SPV, SPA5000 (V6 351 Enc 

VS833 LK127 VL34 RC105A 

d’Mech. (12 Used) 

VP2(lnt.) 

A5000; SV, 
line) 

TM480 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

SINGLE CYL 

RING 

SETS (TS) 

SETS 

GROOVE 

(T) T-Flex 

SPACERS 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


9 

SL5416A C1102F 414 3 33 i4 1-.083, 3- Vs, 

cFChrome Comp. Rings—Piston supplied Std. only. 2- 3 /i6 

SL5416F 

cF18 Oval holes 16" x 1.057" 

P1141 PB869(12) 

•Set services 1 Cyl. 

(Sleeved 1 

•T7748H 

only. Order 6 sets, 
engine) 


10 

SL5415A 4!4 3 25 /m 4- '/a, 1 -'At, 

d’Assy w/Cast Iron Piston—Chrome Comp. Rings 2-VU 

P1141 PB779(8) 

PB808^j.( 

c? 11 Vis" Long 
PB869 (8) 
cF %" Long 
•Set services 1 Cyl. 

•T7747H 

)40" U/S 

only. Order 4 sets.(Sleev 

ed Engine) 

11 

SL5415A 4 !4 3 25 /m 4-Vi, 1-Vfc, 

o’ Assy.w/Cast Iron Piston—Chrome Comp. Rings. 2 

P1141 PB779(12) 

PB808-sa .C 

cF’VU" Long 
PB869(12) 
cF %" Long 

•T7747H 

)40" U/S 

•Set services 1 ( 
Order 6 sets.(S 

2 yl. only, 
leeved Engine) 

12 

SL5416A C1102F 4 14 3 33 i4 1-.083, 3- 14, 

cFChrome Comp. Rings. Piston supplied Std.only. 2-Vis 

SL5416F 

cf 18 Oval holes 16" x 1.057" 

P1141 PB869(12) 

•Set is for 1 Cyl. on 
(Sleeved Engine) 

•T7748H 

ly. Order 6 sets. 


13 

SL5416A C1102F 414 3 33 *4 1-.083, 3- 14, 

cFChrome Comp. Rings. Piston supplied Std. only. 2- 3 /i6 

SL5416F 

cF18 Oval holes 14" x 1.057" 

P1141 PB869(16) 

•Set services 1 Cyl. 
(Sleeved Engine) 

•T7748H 

only. Order 8 sets. 


14 

SL5416A C1102F 4V4 3’% 1-.083, 3-'/«, 

d’Chrome Comp. Rings. Piston supplied Std. only. 2- 3 At 

SL5416F 

<?18 Oval holes Vi" x 1.057" 

P1141 PB869(24) 

•Set services 1 Cyl. 
(Sleeved Engine) 

•T7748H 

only. Order 12 sets. 


15 

♦SL5409A 5 3*'Aa 4- Vs, 2-Vis 

cFWith lightweight 6 ring piston. 

SL5409B 5 3 s 'Aa 3-14,2-% 

cFWith heavier 5 ring piston. 
cFExcept “C” Engines with Right Hand Rotation. 

SL5409F (20 holes %" x ’Vis") 

Note: SL5409A& SL5409B are interchangeable 
in complete sets only. 

PI 229 

PI 229 

•Ring set services 1 
(Sleeved Engine) 

•T3554H TSR500 


Cyl. only. Order 6 sets. 

16 

SV, 3- 3 /fc, 1-14 

PI 235 PB854(6) 

T7974H 


17 

SL130F—14" L172F 4% 2 3 %i 3-%, 1-Ms 

cF414"I.D. cfPowergroove 

PI 235 PB854(12) 

•Set services 6 Cyls 

•T7858H TSRD456 

•TA7858H* 

•UF7858H* 

only. Order 2 sets. 

FP1257 

18 

L173F 4% 2 3 %< 3-%, 1-% 

cfPowergroove • 

PI 235 PB854(6) 

T7859H TSRD487 

TA7859H* 

UF7859H * 

FP1257 

19 

SL130F—Vi" L170F 4%s 2*»A* 3-%, 1-M« 

cf4Vi" I.D. cfPowergroove cf' 

PI 236 PB854(6) 

Solid type 

T7858H TSRD456 

TA7858H* 

UF7858H* 

FP1257 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


20 

1960-63—(6 Cyl.)—V, A4000, BV, BA4000; B, L, S4C 
HD Engines) 

AS2328 V2329X None Used IS167 K018 

AS2328+5 V2329X+G KOI IT 

100; LV, LA4000 <V6 305B, V6 305 

VS833 LK127 VL34 RC105A 

cf Mech. 

VP2(lnt.) 

C, V6 305D 

TM480 

21 

1960-62—(6 Cyl.)—PI501, PI502, PI503, P2502, P25 

S2020 V2022 G758 G758 IS172 K012C 

AS2020 V2022X K08BT 

AS2021-® Rototype 

AS2021 A-^ij Assy, of Valve & Rotator Parts 

03 (270 Engine) 

VS421 LK127 RC68A 

cf Spr. only 

VS827 VP2(lnt.) 
cflncls. Dmpr. 

VS629=^i Used with Rotocap 

VS421 LK218 SR218 

cf Spring only Spring Capcf 

VS827^ Incls. Dmpr. VC218 

Stem Cupcf 

TM342 

22 

1960-61—(6 Cyl.)—1000, K1000, 1500, K1500, 2501 
Engine) 

S2326 V2327 None Used IS167 K018 

S2326+5 V2327+5 KOI IT 

3, V3000, V3500 (V6 305A Engine 

VS833 LK127 VL34 

VP2(lnt.) cfMech. 

) (V6 305D 

TM480 

23 

1955-60—(6 Cyl.)—630, F630, W630, FW630, MW63 
FW660, 670, W670, RA800, RMA! 

♦SCI 874 V2053X G811 G759 IS246 KOI 7 

♦SC1874B^j Assy, of Valve and Rotator Parts 

SC1874N G824^j .006" o/s 

SC1874BN 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 

Above are Rototype Exh. and Conv. Int. 

("N” type valve is .018" smaller in lock section) 

0, FMW630, 660, F660, M660, FM 
100 (503 Engine) 

VS789 LK231 

cf Outer cf For SCI 874 

VS790 LK302 SR265 

cf Inner cfFor SC1874N VC231 

LK145(lnt.) 

VP2(lnt.) 

660, W660, 

TM474 

V2299X^j Rototype 

V2299XA=^j Assy, of Valve & Rotator Parts 

LK231 SR265 

cf Int. VC298 

SC2249 

cf Use with Rotocap 

VS800 LK201 RC94A 

cf Outer 

VS790(lnner) 

24 

1959 —(8 Cyl.)—100-8, 150-8, 250-8 (336 Engine a 

S2282 V2283 None Used IS312H K017C 

S2282+3 V2283+3 

fter No. 336-35000) 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cTHyd. 

VS734 VP2(16) 

cf Inner 

TM187 

25 

1959 —(8 Cyl.)—350-8, F350-8, 370-8, F370-8, S3 

No. 336-35000) 

AS2324 V2325 None Used IS312H K017C 

AS2324+3 V2325+3 

AS2324A 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 

75-8, 450-8, MW500, W500, (336 E 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cf Int. cfHyd. VC218 

VS734 LK295 Stem Cupcf 

cflnner cfExh. 

VP2(lnt.) 

ingine after 

TM187 

26 

1958-59—(8 Cyl.)—550-8, F550-8, FW550, MW550, VW 

AS2272 V2210 G878 G821 IS312H IS323 

550, FMW550, 600-8, F600-8 (370 1 

VS769 LK127 VL12 RC99A 

cf Incls. Dmpr cfHyd. cf Around 

VP20(16) 

Engine) 

TM319 

Guide 

27 

1958-59—(8 Cyl.)—100-8, 150-8, 250-8 (336 Engine tc 

S2255 V2256 None Used IS312H K017C 

S2255+3 V2256+3 

i No. 336-35000) 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cfHyd. 

VS734 VP2(16) 

cf Inner 

TM187 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


20 

SL126F—'/»" L2127F 4 % 2% 3- 3 /6a, 1-Vi* 

SL626F— J /i" c? Powerforged 

PI 235 PB854(6) 

T7857H TSRD425 

TA7857H* 

UF7857H* 

FP1257 

21 

SL321F L2026F 3 2S /n 2 ™Aa 3- 3 /5t2, 1-V»6 

( 3 /b" x 7 Vs" ) d” Powerforged 

cfCutto Length 

P1190 PB845(6) 

• 

T7547H TS7547H 

TA7547H* TSRD378 
TX7547 

UF7547H* 

FP1162 

WS78 

22 

SL126F — Vs" L2127F 414 2 3 ^ 3- 3 /fa f 1- 3 ^6 

SL626F— W' c7 Powerforged 

PI 235 PB854(6) 

T7857H TSRD425 

TA7857H* 

UF7857H* 

FP1172 

WS225 

23 

SL130F — Vs" L103F 4%s 3% 3- 3 /fc, 1- Va 

c 74 , /2"I.D. cf’Powergroove 

PI 060 PB767(6) 

T7412H TSRD456 

TA7412H* 

UF7412H* 

WS201 

c7Less Brgs. 

24 

SL118F— Vs" L2113F 3% 1% 2-^, 1- 3 ^6 

073%" I.D. c7Powerforged 

Head recessed .165" x 2%" 

P1188 None Used 
c7Press fit in Rod 

T7725H TSRD378 

TX7725 

FP1172 

WS225 

25 

SL118F— Vs" L2113F 3% 1% 2-^4, 1- 3 ^6 

c73%"I.D. c7Powerforged 

Head recessed .165" x 2%" 

PI188 None Used 
c7Press fit in Rod 

T7725H TSRD378 

TX7725 

FP1172 

WS225 

26 

SL122F — Vs" L2089F 4 Vfa 1- 5 i4,1- 3 /fc, 

SL622F— 3 /b" c7 Powerforged 1- 3 /i6 

Recessed head .275" x 3.100" 

P1135 PB809(8) 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 


27 

SL120F— Vs" L2074F 3 7 /a 1% 2-Ha, 1- 3 ^6 

SL620F— W' cT Powerforged 

Head recessed .210" x 3 'As" 

P1188 None Used 
c7Press fit in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1172 

WS225 


*TA-Domestic; UF-Export — 185 — A Sleeved Engine 4 Superseded 



























Gm-Gm Engine Parts G 111 * G 111 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


28 

1958-59—(8 Cyl.)—350-8, F350-8, 370-8, F370-8, S3 
336-23920 to 336-35000) 

AS2289 V2266 None Used IS312H K017C 

AS2289+3 V2266+3 

AS2289A-« Assy, of Valve & Rotator Parts 

75-8, 450-8, MW500, W500, (336 1 

VS733 LK127 VL11 

cf Outer cflnt. cfHyd. VC218 

VS734 LK295 Stem Cupcf 

cflnner cfExh. 

VP2(lnt.) 

Engine from 

TM187 

29 

1956-59—(6 Cyl.)—100, 150, 250, 300, S305, 350, F3 

S2020 V2022 G758 G758 IS172 K012C 

AS2020 V2022X K08BT 

♦ 

50, 370, F370, S375, SM375 (270 En 

VS421 LK127 

cf Spr. only 

VS827 VP2(lnt.) 
cf Incls. Dmpr. 

gine) 

TM342 

AS2020 V2022X 

VS629 LK127 RC68A 

Exh. and Int.o' 

AS2021 V2022 

cf Rototype V2022X 

AS2021A 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 

VS421 LK127 SR218 

cfSpr.only cflnt. Spring Capcf 

VS827 LK218 VC218 

cf Incls. cfExh. Stem Cupcf 

Dmpr. 

30 

1956-59—(6 Cyl.)—450, F450, S450, SFM450, S456 (3 

AS2037 V1980X G758 G758 IS167 K013A 

KOIIR 

02 Engine) 

VS629 LK127 RC68A 

d Intake dint. 

VS558na(Exh.) RC3A^ 

TM342 

(Exh.) 

AS1979N VI980X G758 G758 IS167 

AS1979AN Sprg. oi 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 

Incls.t 

VS421 LK127 SR218 

nlyd cT Int. Spring Capo 1 

VS827 LK218 VC218 

Dmprd dExh. Stem Cupd 

31 

1958 —(8 Cyl.)—350-8, F350-8, 370-8, F370-8, S37 

336-23919) 

AS2265 V2266 None Used IS312H K017C 

AS2265+3 V2266+3 

AS2265A^j Assy, of Valve & Rotator Parts 

r 5-8, 450-8, MW500, W500, (336 En 

VS733 LK127 VL11 

d Outer dint. d'Hyd. VC218 

VS734 LK218 Stem Cupd 1 

dinner dExh. 

VP2(lnt.) 

gine to No. 

32 

1957-58—(8 Cyl.)—100-8, 150-8, 250-8 (347 Engine) 

S2255 V2221X None Used IS312H K017C 

S2255+3 V2221X+3 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cfHyd. 

VS734 VP2(16) 

cflnner 

TM187 

33 

1957-58—(8 Cyl.)—350-8, F350-8, 370-8, F370-8, S37 

AS2264 V2221X None Used IS274H K017C 

V2221+3 

AS2264A 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 

5, 450-8, F450-8, W500 (347 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

cf Outer cT’Int. d”Hyd. VC218 

VS734 LK295 Stem Cupd” 

d”lnner d”Exh. 

VP2(lnt.) 

i 

34 

1955-58—(8 Cyl.)—350-8, F350-8, M350-8, FM350-I 
SM370-8, 400-8, M400-8, 410-8, F 

AS2219 V2184 None Used IS104 K013B 

AS2219+3 V2184+3 KOIO 

AS2219A 

d Assy. of Valve & Rotator Parts 

B, 370-8, F370-8, M370-8, FM370 
410-8, M410-8, FM410-8, (288 Engii 

VS733 LK127 VL10 

cf Outer cf Int. d”Hyd. VC218 

VS734 LK218 Stem Cupd” 

cflnner cfExh. 

VP2(lnt.) 

-8, S370-8, 

ne) 

TM187 

35 

1955-58—(8 Cyl.)—100-8, 150-8, 250-8, 300-8, S300-I 

S2183 V2184 None Used IS104 K013B 

52183+3 V2184+3 KOIO 

B, M340-8, FM340-8, (316 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cfHyd. 

VS734 VP2(lnt.) 

cf Inner 

TM187 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


28 

SL120F— Vs" L2074F 3 7 /s 1 13 /4 2-Ha,1-Vi6 

SL620F— W' cf Powerforged 

Head recessed .210" x 3Vi6" 

PI188 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1172 

WS225 

29 

SL321F L2026F 3 3 % 2 2 % 3-%, 1-% 

(%" x 7 %") cf Powerforged—100 thru 300 Models, 

cf Cut to Length L105F 3% 2 2 % 3-%, 1-% 

cf Powergroove—350 thru 375 Models. 

P1190 PB845(6) 

T7547H TS7547H 

TA7547H* TSRD378 
UF7547H* 

TX7547 

370, 

For 100,150, 
250, 300, S305 
Use 

FP1162 

WS78 

cf wo/ Power Strg. 

WP1042N 

WS78 

cfwith Power Strg. 

For 350, F350, 
F370, S375, SM375 

WP1042N 

WS78 

cf wo/ Power Strg. 

FP1163 

WS78 

cfwith Power Strg. 

30 

SL122F—'/»" L104F 4 2 2 % 3-%, 1-% 

SL622F—%" cf Powergroove a 

P1189 PB845(6) 

71 1.052" Diam. 

T7513H TSRD400 

TA7513H* 

UF7513H* 

TX7513 

WP1042N 

WS78 

cf wo/Power Strg. 

FP1163 

WS78 

cf w/Power Strg. 

31 

SL120F— Vs" L2074F 3 7 /s V*/n 2- 5 Aa, I- 3 /* 

SL620F— 3 /k" cf 1 Powerforged 

Head recessed .210" x 3Vi6" 

PI188 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1172 

WS225 

32 

SL120F— Vs" L2073F 3% 1 ,3 /i6 2- 5 i4, J l-Vu 

cf378"I.D. cf Powerforged 

Recessed head .235" x 3" 

P1188 PB809 (8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1172 

WS225 

33 

SL120F— ] A" L2073F 3 15 /i6 VHe 2- 5 Aa, j \-Vu 

cf3y8"I.D. cf Powerforged 

Recessed head .235" x 3" 

P1188 PB809(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1172 

WS225 

34 

SL118F—'/«" L2001F 3% I 3 'A 2-144,1-% 

SL618F— V 32 " cf Powerforged 

PI 089 PB809(8) 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1172 

WS225 

35 

SL.120F—V4* L2003F 3'% 1 3 % 2-144,1-% 

cf 3 %" I.D. cf Powerforged 

P1188 P^809(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1172 

WS225 


*TA—Domestic; UF— Export - 1 87 - A Sleeved Engine ♦ Superseded 

































Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


36 

1955-58—(8 Cyl.)—350-8, F350-8, 370-8, F370-8, S37 

AS2219 V2184 None Used IS104 K013B 

AS2219+3 V2184+3 KOIO 

AS2219A 

cfAssy. of Valve & Rotator Parts 

0-8, (316 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

c? Outer cf Int. c?Hyd. VC218 

VS734 LK218 Stem Cup c? 

dinner c?Exh. 

VP2(lnt.) 

TM187 

37 

1957 —(8 Cyl.)—550-8, F550-8, W550, FW550, 600 

AS2272 V2210 G878 G821 IS312H 

-8, F600-8, (370 Engine) 

VS769 LK127 VL12 ♦RC88A 

d’Hyd. RC99A 

VP12(16) Around Guided 1 

TM319 

38 

1955-56—(8 Cyl.)—100-8, 150-8, PM 150-8, 250-8, PM 
(288 Engine) 

S2183 V2184 G753 G753 IS104 K013B 

KOIO 

250-8, 300-8, M300-8, S300-8, M340- 

VS733 LK127 VL10 

cfOuter d”Hyd. 

VS734 VP2(lnt.) 

cflnner 

■8, FM340-8 

TM187 

39 

1955-56—(8 Cyl.)—550-8, F550-8, FW550-8, W550-I 
Engine After No. 01763) 

♦AS2196 V2210 G878 G821 IS323 

AS2272 

1, MW550-8, FMW550-8, 600-8, F6 

VS769 LK127 VL40 RC99A 

VP12(16) d’Hyd. 

•00-8, (324 

TM318 

40 

1955 —(8 Cyl.)—550-8, F550-8, FM550-8, M550-8, 

M650-8, (324 Engine to No. 01762 

AS2102 V2103 G878 G821 IS102 IS113 

K016B 

W550-8, MW550-8, 650-8, F650-8 

) 

VS787 LK127 VL40 RC87A 

VP10(16) cfHyd. 

, FM650-8, 

TM317 

41 

1955 —(6 Cyl.)—600 (360 Engine) 

AS2223 V2224X G811 G759 IS291H KOI 6 

SC2223 

AS2223A G824 

SC2223A tf.006" o/s 

o'Assy, of Valve & Rotator Parts 

VS789 LK145 SR265 

c?Outer c?lnt. Spring Cape? 

VS790 LK231 VC231 

cflnner c?Exh. Stem Cupc? * 

VP2(ln.t.) 


42 

1954-55—(6 Cyl.)—100-24, 150-24, PM 150-24, 250-2' 
(248 Engine) 

S2020 V2022 G758 G758 IS172 K012C 

AS2020 V2022X K08BT 

AS2021 -ti-s Rototype 

AS2021A-® Assy, of Valve & Rotator Parts 

300-24, S300-24, 350-24, M350-2^ 

VS421 LK127 RC14B 

VS558 

c?Use with Rotocap 

VS421 LK218 SR218 

Spring Cape? 

VC218 
Stem Cupc? 

1, F350-24, 

TM342 

43 

1954-55—(6 Cyl.)—350, F350, M350, 370, F370, M37< 
F410, M410, FM410 (270 Engine) 

AS2021 V2022 G758 G758 IS172 K012C 

c? Rototype V2022X K08BT 

AS2021A 1 SI 84 

c?Assy. of Valve & Rotator Parts c? 'fa" o/s 

S2020 

AS2020^t Use with Rotocap 

), FM370, S370, SM370, 400, M400, 

VS421 LK127 SR218 

c?Spr.only c?lnt. VC218 

VS827 LK218 

c?lncls. c?Exh. 

Dmpr. 

VP2(lnt.) 

VS558 LK127 RC14B 

c?Use with Rotocap 

S400, 410, 

TM342 


▲ Sleeved Engine f Superseded — 188 — 
















































Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


36 

SL120F— 'A" L2003F 3% V'At 2-fa, 1 -Vi* 

cf3y«"I.D. cfPowerforged 

P1188 PB809(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1172 

WS225 

37 

SL122F— ’/a" L2089F 4 Vfa 1-^, l- 3 ^ 

SL622F —W cTPowerforged 1- 3 /s 

Recessed head .275" x 3.100" 

P1135 PB809(8) 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 

FP1160 

WS197 

cTLess hub 

38 

SL118F—'/»" L2001F 3% V'M 2-fa,1 

SL618F —W cfPowerforged 

PI 089 PB809(8) 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

FP1172 

WS225 

39 

SL120F— V»" L106F 3% Vfa 2-fa, 1-Ms 

SL620F— 3 /k" o' Powerg roove 

L2174F 3% Vfa 2-fa, 1 -Vis 

cfPowerforged 

P1135 PB809(8) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1182 

WS197 

cfLess Hub 

40 

SL120F— Vt" L106F 3% Vfa 2-fa, 1-% 

SL620F— 3 /n" a 1 Powerg roove 

L2174F 3V» Vfa 2-fa, Ufa 

cT Powerforged 

P1135 PB809(8) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1182 

WS197 

cTLess Hub 

41 

SL124F— Vt" L102F 4V, 2 3 fa 3- 3 M, 1-!4 

S L624F— 3 /n" c7 Powe rg roove 

PI 094 PB806(6) 

T7408H TSRD412 

TA7408H* 

UF7408H* 

WS201 

d’Less Brgs. 

42 

SL326F L2021F 3% 2™Aa 3- 3 /k, 1- 3 /6 

( 3 /k" x 7 %") cf Powerforged—Use in sets 

cTCut to Length 

3% 3-'/8,1- 3 ^6 

3 23 /k 1-^,2-'/8 

1-^6 

PI 007 PB764(12) 

T7545H TS7545H 

TA7545H* TSRD371 
UF7545H* 

T1086H TSR371 

TA1086* 

UFI086* 

T7478H TSRD371 

TA7478H* 

UF7478H* 

WP1042N 

WS78 

cf wo/Power Strg. 

FP1163 

WS78 

cTw/Power Strg. 
except 100-24 
thru PM250-24. 
For these Models 
use: 

FP1162 or WS78. 

43 

SL321F L998F 3% 2 3 /s 3- 3 /&, 1- 3 /i6 

W x 7 7a") c^Cam ground type 

cfCut to Length 

3% 3-l/s,1-Ms 

3% 1- 3 /42, 2-’/8 

1- 3 /l6 

PI 007 PB764(12) 

T7547H TS7547H 

TA7547H* TSR378 
UF7547H* 

TX7547 

T1175H TSR378 

TA1175* 

UFI175* 

T7485H TSRD378 

TA7485H* 

UF7485H* 

WP1042N 

WS78 

cf wo/Power Strg. 

FP1163 

WS78 

cfw/Power Strg. 


*TA—Domestic; UF—Export 
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▲ Sleeved Engine 4 Superseded 



































Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 



Year 




SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


44 


1954-55—(6 Cyl.)—W620-42, FW620-42, MW620-42, FMW620-42, 630-42, F630-42, M630 
42, (426 Engine) 


♦SCI 874 V2053X G811 G759 IS246 

♦SC1874B^j Assy, of Valve & Rotator Parts 
SC1874N G824^ .006" o/s 

SC1874BN 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 
Above are Rototype Exh. and Conv. Int. 

(“N” type valve is .018" smaller in lock section) 


KOI 7 


V2299X=^j Rototype 

V2299XA^j Assy, of Valve & Rotator Parts 


SC2249 

cf Use with Rotocap 


VS789 LK231 

cTOuter d”Exh. for SC1874 
VS790 LK302 SR265 

cflnner tfExh. VC231 

LK145(lnt.) 

VP2(lnt.) 


LK231 

cd 1 Int. 


SR265 

VC298 


VS800 LK201 

d Outer 

VS790(lnner) 


RC94A 


42, FM630- 

TM474 


45 


1952-55—(6 Cyl.)—450, F450, M450, FM450, S450, SM450, 500, F500, M500, FM500, W500, MW500, 
(302 Engine) 


AS2037 


AS1979N 

AS1979AN*=ibj Assy, of Valve & Rotator Parts 


V1980X 

G758 

G758 

IS167 

KOIIR 

K013A 

VS629 LK127 

d Intake 
VS558^(Exh.) 

V1980X 

G758 

G758 

1 SI 67 


VS421 LK127 


cfSpring d”lnt. 
only 

VS827 LK218 

Incl.Dmprd 1 dExh. 


RC68A TM342 

cf Int. 

RC3A-sa(Exh.) 
SR218 

Spring Capd 71 

VC218 

Stem Cupcf 


46 


1954 —(6 Cyl.)—620-36, (360 Engine) 

AS1873 V2052X G811 G642 IS173 K016 

SCI 873=® Rototype KOIOAU 

VS715 LK145 SR265 

d Outer c7lnt. VC231 

VS716 LK231 

dinner d’Exh. 

VP2(lnt.) 

1954 —(6 Cyl.)—630-50, W630-50, 660-50, F660-5C 

♦SCI 874 V2053X G811 G759 IS246 KOI 7 

♦SC1874B^j Assy, of Valve & Rotator Parts 

SC1874N G824^ .006" o/s 

SC1874BN 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

Above are Rototype Exh. and Conv. Int. 

(“N” type valve is .018" smaller in lock section) 

>, 670-50, (503 Engine) 

VS789 LK231 

cfOuter cfExh. for SC1874 

VS790 LK302 SR265 

cflnner cfExh. VC231 

LK145 
cf Int. 

VP2(lnt.) 

V2299X^t Rototype 

V2299XA^ Assy, of Valve & Rotator Parts 

LK231 SR265 

cf Int. VC298 

SC2249 

cTUse with Rotocap 

VS800 LK201 RC94A 

cfOuter 

VS790(lnner) 

1952-53—(6 Cyl.)—100-22, 150-22, 250-22, 280-22 (2 

SI 978 VI942 G758 G758 IS172 K012C 

AS1978 IS184 

cT30° Seat dVU r o/s 

Note: Above Valves used with K08BT 

Dome Head Piston L944F 

S2020 V2022 

AS2020 V2022X 

cf’Above Valves used with Flat Head Piston L986F 

28 Engine) 

VS421 LK127 RC14B 

VS558 VP2(lnt.) 
cfUse with Rotocap 


47 


TM474 


48 


49 


1952-53—(6 Cyl.)—300-24, S300-24, 350-24, F350-24, S400-24, (248 Engine) 


AS1939 VI942 G758 G758 I SI 72 

d Rototype—30° I SI 84 

AS1939A d ] /U" o/s 

cMssy. of Valve & Rotator Parts K08BT 

SI 655 

AS1663=^j Use with Rotocap 


K012C 


VS421 LK127 

d\nt. 
LK218 
dExh. 
VP2(lnt.) 
VS558 LK127 

cfUse with Rotocap 


SR218 

Spring Capd 1 
VC218 
Stem Cupcf 

RC3A 


TM342 


▲ Sleeved Engine ♦ Superseded 
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Gm-Gm Engine Parts Glfl‘GlH 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

orAOfc.no 

TSR-TSRD 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


44 

SL126F— Vs" L118F 4<A 3<K< 3- 3 /fc, 1-!4 

SL626F —W c' Powerg roove 

4V4 3- '/a, 1- 1-Vu 

4 !4 3-'/8,1-'/4 

PI 021 PB767(6) 

T7465H TSRD425 

TA7465H* 

UF7465H* 

T1878 TSR425 

Til 22 TSR425 

WS201 

c? Less Brgs. 

45 

SL122F— V»” L107F 4 3- 3 ,4,1 -*At 

SL622F— 3 hi' o’Powerg roove d 

P1121 PB764(12) 

.990" Diam. 

T7513H TSRD400 

TA7513H* 

UF7513H* 

TX7513 

WP1042N 

WS78 

cT’wo/Power Strg. 

FP1163 

WS78 

c^w/Power Strg. 

46 

SL124F—'/»" L915F 4'/e 3%. 3- 3 A, 1-'/ 4 

SL624F— 3 /k" o’Steel Belted 

PI 094 PB806(6) 

T7408H TSRD412 

TA7408H* 

UF7408H* 

WS201 

cfLess Brgs. 

47 

SL130F—'/«" 4% 3 4 U4 3-3/it, 1 - V4 

cf4 Vi" I.D. 

PI 060 PB767(6) 

T7412H TSRD456 

TA7412H* 

UF7412H* 

WS201 

cTLess Brgs. 

48 

SL115F— !/ 8 " # L944F 3 9 /i6 2 3 Vk 1- 3 /k,2-'/ 8 , 

SL615F— 3 /k" c^DomeHead—Steel Belted 1- 3 /i6 

3Vi6 3- Vs , 1 - 3 /l6 

•L986F 3 9 /s 2’% 3- 3 /k, 1- 3 A 

cTFIat Head 

•See Note in Valve Column. 

PI 008 PB764(12) 

T7460H TS7460H 

TSRD356 

T1083H TSR356 

T7546H TS7546H 

TSRD356 

WP1041N 

WS78 

49 

SL326F L796NF 3 23 4 2 3 Vfe 1- 3 /k, 2 -!/ 8j 1 

( 3 /k" x 7 %") cf Dome Head—Steel Belted 1 -Vu 

cfCut to Length 

3 23 /fe 3-te,1-H6 

3% 3- ’/8,1-^6 

PI 007 PB764(12) 

T7478H TSRD371 

TA7478H* 

UF7478H* 

T7545H TS7545H 

TA7545H* TSRD371 
UF7545H* 

T1086H TSR371 

TA1086* 

UFI086* 

WP1042N 

WS78 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 



Year 



SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


50 

1950-53—(6 Cyl.)—HC450, HFR450, HF450, HCS450, 

AS1876 VI877 G476 G476 IS252 K012C 

cf Rototype VI943 o’ For 45° Valve 

45 IS172 

AS1876A cf For 30° Valve 

o’Assy, of Valve & Rotator Parts i 

AS1939 AS1875 with RC3A may be 

cf Rototype—30° used to replace AS1876A 

AS1939A-^ Assy, of Valve & Rotator Parts 

HC470, HF470; Coach TGH3102, (2 

VS421 LK127 SR218 

cfSpring cf Int. Spring Capcf 

only 

VS827 LK218 VC218 

cfIncls. cfExh. Stem Cupcf 

Dmpr. VP2(lnt.) 

170 Engine) 

TM342 

51 

1950-53—(6 Cyl.)—HC620, HF620, HC700, HF700, HC 

SCI 873 V1865X G811 G642 IS173 KOI 6 

AS1873 KOIOAU 

SC1873A 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts 

:R620 f HFR620, HC770, HCW620, (C 

VS628 LK145 

cf Int. SR231 

LK231 Spring Capcf 

cfExh. VC231 

Stem Cupcf 

160 Engine) 

52 

1949-53—(6 Cyl.)—HC640, HF640, HC720, HF720, H 
HCW720, HFW720, HC870, (426 En< 

♦SCI 874 G811 G642 IS246 KOI 7 

♦SC1874A=^t Assy, of Valve & Rotator Parts 

SC1874N V1866X G824=^ .006" o/s 

SC1874AN 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts 
(“N” type valve is .018" smaller in lock section) 

ICR640, HFR640, HCR720, HFR720 
gine) 

VS628 LK231 SR231 

cfExh. Spring Capcf 

LK302 VC231 

cfExh. Stem Cupcf 

LK145 

cf Int. 

, HCW620, 

TM474 

53 

1949-53—(6 Cyl.)—HC740, HF740, HC750, HF750, HC8 
HCW850, HC890, (503 Engine) 

♦SCI 874 G811 G642 IS246 KOI 7 

♦SC1874A^s Assy, of Valve & Rotator Parts 

SC1874N V1866X G824 -ej .006" o/s 

SC1874AN 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts 
("N" type valve is .018" smaller in lock section) 

50, HF850, HCR740, HFR740, HCR75 

VS628 LK231 SR231 

cfFor SCI874 Spring Capcf 
LK302 VC231 

cfFor SC1874N Stem Cupcf 

LK145 

cf Int. 

0, HFR750, 

TM474 

54 

1951 —(6 Cyl.)—300-24, 350-24, F350-24, (248 Eng 

AS1939 VI044 G758 G758 IS172 K012C 

cf Rototype—30° IS184 

AS1Q3QA n/q 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts K08BT 

SI 655 

AS1663^ Use with Rotocap 

ine) 

VS421 LK127 SR218 

cflnt. Spring Capcf 

LK218 

cfExh. 

VP2(lnt.) 

VS558 LK127 RC3A 

cf Use with Rotocap 

TM342 

55 

1950-51—(6 Cyl.)—FC100, FC150, FC250, FC280, 100 

SI 655 VI044 G758 G758 IS172 K012C 

AS1663 IS184-® W o/s 

K08BT 

22, 150-22, 250-22, 280-22, (228 E 

VS421 LK127 RC3A 

VS558 Use with Rotocap 

Engine) 

56 

1949-51—(6 Cyl.)—HC520, HF520, HC600, HF600, HC* 

V1865X G642 G642 IS173 KOI 6 

KOIOAU 

>50, HF650, HCR520, HFR520, (318 1 

VS628 LK145=®(lnt.) 

LK218-sa(Exh.) 

Engine) 


▲ Sleeved Engine ♦ Superseded - 192 - 









































Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


50 

SL321F L125F 3% 2% 1- 3 /fe, 2-14, 

( 3 /k" x 7 %") c? Powerg roove 1 - 3 /6 

cfCutto Length 

3% 3- 3 /a, 1- 3 /i 6 

3% 3- 14, 1-3/ 16 

PI 007 PB764(12) 

T7485H TSRD378 

TA7485H* 

UF7485H* 

T7547H TS7547H 

TA7547H* TSR378 
UF7547H* 

TX7547 

T1175H TSR378 

TA1175* 

UFI175* 

WP1042N 

WS78 

51 

SL124F— ’/>" L915F 4'/s 3% 3-%,1-'/ 4 

SL624F— z /n" 

PI 094 PB806(6) 

T7408H TSRD412 

TA7408H* 

UF7408H* 

WS201 

c^Less Brgs. 

52 

SL126F— 14" L117F 414 3 4 fa 3-^,1-!4 

SL626F— 3 /k" c? Powe rg roove 

41/4 3-1/8,1-14, 

1- 3 /l6 

4/4 3-14, 1-/4 

PI 021 PB767(6) 

T7465H TSRD425 

TA7465H* 

UF7465H* 

T1878 TSR425 

Til 22 TSR425 

WS201 

cfLess Brgs. 

53 

SL130F— 4 % 3‘%4 3-Vi, l-'/x 

cM'/j" I.D. 

PI 060 PB767(6) 

T7412H TSRD456 

TA7412H* 

UF7412H* 

WS201 

cfLess Brgs. 

54 

SL326F L796NF 3 23 /k 2 3 Vk 1- 3 /o, 2-14 

( 3 /k" x 7 %") c^Dome Head—Steel Belted 1- 3 /i6 

cfCut to Length 

3% 3- 3 42,1- 3 / 6 

3 23 y4 3- 1/8, 1-3/16 

PI 007 P764(12) 

T7478H TSRD371 

TA7478H* 

UF7478H* 

T7545H TS7545H 

TA7545H* TSRD371 
UF7545H* 

T1086H TSR371 

TA1086* 

UFI 086* 

WP1042N 

WS78 

55 

SL115F—14" L944F 3V.6 2 3 Vk 1- 3 /b,2 -14, 

SL615F— 3 /k" & Dome Head—Steel Belted 1- 3 /6 

2PM 3-/8, 1- 3 /6 

2PM 3- 3 /t2,1- 3 /6 

PI 008 PB764(12) 

T7460H TS7460H 

TSRD356 

T1083H TSR356 

T7546H TS7546H 

TSRD356 

WP1041N 

WS78 

56 

SL120F—3 V, 3- 3 A, 1 - '/< 

SL620F— 3 /i" 

PI 093 PB806(6) 

T7410H TSRD387 

WS201 

cf’Less Brgs. 


*TA Domestic; UF—Export 193 A Sleeved Engine 4 Superseded 



































Gm-Gm Engine Parts G ITI- G ITI 






SEATS 


RETAINERS 

VALVE 

ROTATION 

CAMSHAFTS 


Year 




(LK) 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 

1950 —(6 Cyl.)—FC300, FCS300, FC350, FF350, FFR350 (248 Engine) 


58 


SI 875 
AS1875 


VI044 


G476 G476 


IS252 
K08BT 


K012C 


VS421 LK127 RC3A 

VS558^ Use with Rotocap 


TM342 


1940-50—(6 Cyl.)—AC750-850-890; ACR750, ACT850, ACW850, ACX850, AF750-800-850; AFR750- 
850; AFT850, AFW850, AY850, EY800-850; PG3301, PG3701, PGA3701-2; 
TG3206-7; TG3609-10; TGH3207-3610; TGM3207-3610 (477 Engine) 

SI 052 VI054X G505 G505 IS226 K017 VS529 LK145 

AS1053 K013BT 


59 


1939.50—(6 Cyl.)—AC750-850-890; ACK850, ACR750, ACW850, ACX890, AF750-800-850; AFN870, 
AFNX870, AFR750-850; AFRX870, AFW850, AY800-850; PG3301, PGA3701, 
TG3602-6-8-9, (451 Engine) 


SI 052 
AS1053 


VI054X G505 G505 IS226 KOI 7 

K013BT 


VS529 LK145 


60 


1 941 . 49 —(6 Cyl.)—CC100-150-250-260-300-350; CCK350; CCS300-350; CCT350; CCV100; CCW350; 

CF300-350; CFT350; CFW350; EC100-150-250-280; EF240; EFP240; FC100-150- 
250-280; (228 Engine) 


S988 VI044 G476 G476 IS172 K012C 

S1062 <vj Heavy Duty IS184-® \U" o/s 

AS989 K08BT 


VS421 LK127 

VS558^j Use with Rotocap 


RC3A 


61 


1941-49—(6 Cyl.)—CC300-350; CCS350, CCT350, CCW350, CF350, CFT350, CFW350, EC300, ECS300, 
EF300, TG2706, (236 Engine) 


SI 655 VI044 G476 G476 IS172 K012C 

AS1663 I SI 84 Ik" o/s 

K08BT 


VS421 LK127 

VS558^j Use with Rotocap 


RC3A 


62 


1941-49—(6 Cyl.)— CC400-450; CCS400-450; CCT400, CCW400, CF400-450; CFT400, CFW400, EC350- 
400; ECS370, EF350-400; FC300-350; FCS300-370; FF350, FFR350, (248 Engine) 


S988 VI044 G476 G476 I SI 72 K012C 

S1062^j Heavy Duty I SI 84^ Vk" o/s 

AS989 K08BT 


VS421 LK127 

VS558=^i Use with Rotocap 


RC3A 


TM342 


63 


1941-49—(6 Cyl.)— CCX453, CCX454, CC453, CC454 (2V 2 Ton 4x2); CCKWX353, CCKW352, CCKW353' 
(2Vi Ton 6 x 6 ); CCW353 (5 Ton 6x4); EC450, EC470, ECS450, EF450, EF470, FC450, 
FCS450, FF450, TG2706 (270 Engine) 


SI 655 VI044 

G476 G476 

IS172 

K012C 

VS421 LK127 

AS1663 


IS184 


cfSpring only 

<?VW Head—4 1 M6" 

Stem 

cTVfc" o/s 


VS827 

(See Note) 


K08BT 


c?lncls. Dmpr. 

S988 VI044 




VS558 

AS989 




c?Use with Rotocap 

d'VW' Head—4 1 U 4 " 

Stem 





RC3A 


Note: When replacing S988, AS989 (838717) by SI655, AS1663 (2135403) it is necessary 
that spacing shim 2135409 be used under each rocker arm shaft bracket and 2135404 
oil shield must be used with VI044 (6107385) intake valve. 

Spacing shim 2135409 is .062" thick. Two 2135408 shims .0315" thick may be used. 
The rocker arm shaft bracket numbers are front 6107395, rear 2135406, and four 
intermediates number 2136567. 


TM342 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Gm-Gm Engine Parts G 111 - G 111 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

SINGLE CYL 

RING 

SETS (TS) 

SETS 

GROOVE 

(T) T-Flex 

SPACERS 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


57 

SL326F L796NF 3 23 A 2"M 1-%, 2- Va, 

(W x 7 %") cfSteel Belted 1 -Ms 

cfCut to Length 

3% 3-Mj, 1-Ms 

3% 3-'/., 1-Ms 

PI 007 PB764(12) 

T7478H TSRD371 

TA7478H* 

UF7478H* 

T7545H TS7545H 

TA7545H* TSRD371 
UF7545H* 

T1086H TSR371 

TA1086* 

UFI086* 

WP1042N 

WS78 

58 

SL130F— Vi" 4 Vi 3'Ms 3-Me, 1-14 

SL630F—Vi" 1-Ms 

4 Vi 3- !/«, 1-14 

PI 060 PB767(6) 

T1209H TSR450 

Til 96 TSR450 


59 

S LI 28 F— Ma" 4 % 3- Vi, 1 - Vi 

SL628F— 3 /t" 4 % 3- Vi, 1 - Vi 

1-Ms 

PB767(6) 

Til 25 TSR437 

T1888 TSR437 


60 

SL115F— Vi" L944F 3Ms 2 3 Mj 1-Vfe, 2- Mb, 

SL615F—Mj" cfSteel Belted 1-Ms 

3Ms 3- Vi, 1-Ms 

3Ms 3-%, 1-Ms 

PI 008 PB764(12) 

T7460H TS7460H 

TSRD356 

T1083H TSR356 

T7546H TS7546H 

TSRD356 

WP1041N 

WS78 

61 

SL116F—Vi" L777F 3% 2»«At 3-Vi, 1-Ms 

S L616 F — Me" d 1 Ae roty pe 

PI 008 PB764(12) 

T1051 TSR362 

TX1051 

WP1041N 

WS78 

62 

SL326F L796NF 3 3 % 2 3l /k 1-V4,2-Vi, 

(W'x 7 Ms") 1-Ms 

cr’Cutto Length 

3% 3 -M 2 ,1 -Ms 

3% 3-Vi, 1 -Ms 

PI 007 PB764(12) 

T7478H TSRD371 

TA7478H* 

UF7478H* 

T7545H TS7545H 

TA7545H* TSRD371 
UF7545H* 

T1086H TSR371 

TA1086* 

UFI 086* 

WP1042N 

WS78 

63 

SL321F L125F 3% 2% 1- 3 ^,2 -’/ 8 , 

( 3 /&" x 7 ) cT Powe rg roove 1 - 3 /i6 

cfCut to Length 

3% 3-3,42,1-3^6 

3% 3- Va, 1-3/6 

PI 007 PB764(12) 

T7485H TSRD378 

TA7485H* 

UF7485H* 

T7547H TS7547H 

TA7547H* TSR378 
UF7547H* 

TX7547 

T1175H TSR378 

TA1175* 

UFI175* 

WP1042N 

WS78 


*TA—Domestic; UF—Export 


- 195 - 


A Sleeved Engine t Superseded 



























Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 



Year 




SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


64 

1939-49—(6 Cyl.) — AC520-600-650; ACR520, ACS52C 
AFN500, AFR500, AFT600, AFW6' 

SI 049 ^1051 G505 G505 IS173 K016C 

VI051X KOIOAU 

IS194-® Vi." o/s 

K ACT520, ACW600, AF520-600-65< 
00, 1207-9, PG2502-3-4, (308 Engir 

VS529 LK145 

0; AFK500, 
le) 

65 

1939-49—(6 Cyl.)—AC620-700-770; ACR620, ACW7 
ACT700, AFT700, (361 Engine) 

SI 052 VI054X G505 G505 IS226 K017 

AS1053 K013BT 

00, AF620-700; AFR620, AFW70 

VS529 LK145 

»0, AY700, 

66 

1939-48—(6 Cyl.)—AC500, AF500, AC550, AF550, A' 

SI 049 4V1051 G505 G505 IS173 K016C 

VI051X KOIOAU 

CS500, ACT500, AFT500, (278 Engir 

VS529 LK145 

\e) 

67 

1940-41—(6 Cyl.)—AC453, ACX453, (2V 2 Ton 4x2); i 

6x6), 256 Engine) 

SI 655 VI044 G476 G476 IS172 K012C 

AS1663 IS184 

Head—4’M6" Stem d 1 !*" o/s 

(See Note) K08BT 

S988 VI044 

AS989=^ VW Head— 4"Aa” Stem 

\FWX354 (2'/ 2 Ton 6x4); ACKWX35 

VS421 LK127 RC3A 

VS558 

cTUse with Rotocap 

13 (2Vi Ton 

TM342 

Note: When replacing S988, AS989 (838717) by S1655, AS1663 (2135403) it is necessary 
that spacing shim 2135409 be used under each rocker arm shaft bracket and 2135404 
oil shield must be used with VI044 (6107385) intake valve. 

Spacing shim 2135409 is .062" thick. Two 2135408 shims .0315" thick may be used. 

The rocker arm shaft bracket numbers are front 6107395, rear 2135406, and four 
intermediates number 2136567. 


68 

1939-41—(6 Cyl.)—AC 100-150-200-250-300-350; ACS 
300-310-350-360; AFP240, AFW3« 

S988 VI044 G476 G476 IS172 K012C 

SI 062 wi Heavy Duty IS184 xu ViV" o/s 

AS989^j 1 'W Head—4'V' Stem K08BT 

SI 655 

AS1663“ta V S M" Head-4 1 W Stem 

►300-350; ACT350, ACV100, ACW3 
>0, AFW410, 1212, (228 Engine) 

VS421 LK127 RC3A 

VS558=^j Use with Rotocap 

50, AF240- 

Note: When replacing S988, AS989 (838717) by S1655, AS1663 (2135403) it is necessary 
that spacing shim 2135409 be used under each rocker arm shaft bracket and 2135404 
oil shield must be used with VI044 (6107385) intake valve. 

Spacing shim 2135409 is .062" thick. Two 2135408 shims .0315" thick may be used. 

The rocker arm shaft bracket numbers are front 6107395, rear 2135406, and four 
intermediates number 2136567. 


69 

1939-41 —(6 Cyl.)—AC400-450; ACS400-450; ACW 

TG2701-5, (248 Engine) 

S988 VI044 G476 G476 IS172 K012C 

S1062-«i Heavy Duty IS184 ts Vi." o/s 

AS989 K08BT 

400, AF400-410-450-460; 4937, 

VS421 LK127 RC3A 

VS558^ Use with Rotocap 

PG2501-3; 

70 

—(6 Cyl.)—213 Eng. 



71 

—(6 Cyl.)—216 Eng. 



72 

—(6 Cyl.)—223 Eng. 
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Gm-Gm 


Engine Parts 


Gm-Gm 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


64 

SL119F—/e" 3'VU 3*4 3-'/8,1-'/4 

SL619F— z /n" 

PI 020 PB766(6) 

Til 18 TSR381 


65 

SL124F—4'/ 8 3-/8,1-/4 

SL624F —W 

PB767(6) 

Til 20 TSR412 


66 

SL116F— /," 3/8 3-'/e, 1-/4 

SL616F—Zi" 

PB766(6) 



67 

3% 3-/e, 1-Vu 

3 J %j 3- 3 /fe, 1-V,6 

PI 007 PB764(12) 

T1175H TSR378 

TA1175* 

UF1175* 

T7547H TS7547H 

TA7547H* TSR378 
UF7547H* 

TX7547 


68 

SL115F—/ 8 " 3^6 2% 3-/ 8> 1- 3 /i6 

SL615F— 3 /a" 

3 9 /l6 1- 3 /2,2-/ 8 , 

1- 3 /6 

3^6 3- 3 /k, 1-3/16 

PI 008 PB764(12) 

T1083H TSR356 

T7460H TS7460H 

TSRD356 
T7546H TS7546H 

TSRD356 

WP1041N 

WS78 

69 

SL326F 3% 3-/ 8 , 1- 3 / 6 

(W' x 7 Va") 
d”Cut to Length 

3% 1- 3 /4, 2- / 8 , 

1-^6 

3“ 3 /^2,1 _3 /i6 

PI 007 PB764(12) 

T1086H TSR371 

TA1086* 

UFI 086* 

T7478H TSRD371 

TA7478H* 

UF7478H* 

T7545H TS7545H 

TA7545H* TSRD371 
UF7545H* 

WP1042N 

WS78 

70 

3 5 /fe 2-14,2-3/16 


T1016 TSR331 


71 

3/2 2-/8, 1-3/6 


T1010H TS1010H 

TX1010 TSR350 


72 

3/6 2-/8, 1-/6 

3/6 2- 3 /$2, 1 -/6 


T1436 TSR343 

T1058 TSR343 
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ill - Ha Engine Parts Gltl'H3 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

CETA| Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


G. M. C. TRUCK & COACH—Continued 


73 

—(6 Cyl.)—230 Eng. 



74 

—(6 Cyl.)—257 Eng. 



75 

—(6 Cyl.)—286 Eng. 



76 

—(6 Cyl.)—331 Eng. 



77 

—(6 Cyl.)—292 Eng. 



78 

.... —(6 Cyl.)—316 Eng. (Race) 



79 

—(6 Cyl.)—400 Eng. 



80 

—(6 Cyl.)—468 Eng. 



81 

—(6 Cyl.)—450 Eng. 



82 

—(6 Cyl.)—616 Eng. 



83 

—(6 Cyl.)—707 Eng. 




GRAY MARINE ENGINES 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HALL SCOTT ENGINES 


1 

—(6 Cyl.)—146 



2 

—(6 Cyl.)—147 



3 

- —(6 Cyl.)—130, 160-1, 163, 164, 170, 171 



4 

—(6 Cyl.)—160, 163, 164, 166-1, 166-2, 166-3 

(, 170, 171 After 1935. 


5 

—(6 Cyl.)—135 



6 

—(6 Cyl.)—136 


* 
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Engine Parts 


Gm-Ha 


Gm-Ha 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SLA B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

KITS (WS) 

Stock No. Dia. Comp. Rings Used 

Stock No. 

G. 

M. C. TRUC 

K & COACH—Continued 

73 

3 Ms 2-'/«, 2-Ms 

3Ms 2-%, 2-Ms 


T1017 TSR343 

T1056 TSR343 


74 

3 Ms 3-Mi, 1-Ms 

3 Ms 2-'/., 1-Ms 


T1052 TSR343 

T1436 TSR343 


75 

3 V* 3- '/s ,1-% 


T1051 TSRD387 

TX1051 


76 

3% 3-14,1-** 


T1050 TSR375 


77 

3 M< 2-Ms, 1-Ms 


T7972H TSRD387 


78 

3 13 * 2- 3 *, 1 - 5 * 


T77S00H TSR393 


79 

4 ’/« 3-’/8,1- 3 /6 


Til 19 TSR412 


80 

4!4 3-’/ 8 ,1- 3 /i6 


Til 21 TSR425 


81 

4 3/8 3- Ve, I- 3 * 


T1123H TSR437 


82 

AVe 3-14, 2- 3 * 


T1095H TSR487 


83 

5 1- 3 * f 2-’/ 8| 

2- 3 * 


T7484H TSRD500 



GRAY MARINE ENGINES 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HALL SCOTT ENGINES 


1 

3 Va 3- Vs 9 2- 3 * 


T1132H TSR375 


2 

4 3- Vbj I- 3 * 


T1134H TSR400 


3 

AVa 3-14,1-14, 

I- 3 * 

4 Va 3-14,1-14 

d”130 (Late—4 Ring Piston) 

A 

T1878 TSR425 

,T1122 TSR425 


4 

4 '/4 3- 2-Ms • 


T1205H TSR425 


5 

AVi 3- Va, 1-'A 

A 

T1196H TSR450 


6 

4 Vi 1-%, 2-'/i, 

cfFor Piston 1-14 

No. 329405 

4'/j 1-Mo, 2-Mi, 

cfFor Piston 1-14 

No. 402458 

4 

T1915 TSRD450 

lT7448H TSR450 
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Ha-He Engine Parts Ha-He 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


HALL SCOTT ENGINES—Continued 


7 

—(6 Cyl.)—477 



8 

—(6 Cyl.)—504 



9 

—(6 Cyl.)—180 

AS1802 V1066N G737 G736 KO30 

d'45° Seat 



10 

—(6 Cyl.)—590 



11 

—(6 Cyl.)—190 

AS1802 V1066N G737 G736 KO30 

cf45 0 Seat 



12 

—(6 Cyl.)—379, 400, 440, 480 



13 

—(6 Cyl.)—1091G1, 6156G1-B1, 6182G1-B1 



14 

.... —(12 Cyl.)—Marine Engs. 3368, 3369 




HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HENRY J 


1 

1951-54—(4 Cyl.)—513, 523, 533, 543 

S803 V804 G342 G504 IS135 IS105 

For Rotocap Exh. use: , K ® 10 

AS1950 w/RC47A & LK127. K09 ^ 

VS514 LK71 

TM93 

2 

1951-54—(6 Cyl.)—514, 524, 534, 544 




SI 853 VI854 G639 G639 IS150 K08 

VS600 LK48 



K06 




HERCULES ENGINE FINDING INDEX 


Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

BXB 

. 5 

DFXHF 

.82 

DOOC 

.49 

G0339 

.50 

IXA-5 

. 6 

C-2-90D 

.47 

DIX4B 

.12 

DOOD 

.64 

GXA 

.86 

IXB 

.13 

C-V4-180 

.47 

DIX4D 

34 

DRX 

.71 

GXB 

.86 

IXB-3 

.13 

DD130 

.26 

DIX6 

.35 

DRXB 

.71 

GXC 

.86 

IXB-5 

. 13 

DD149 

.36 

DIX6D 

35 

DRXBC 

.71 

GXD 

.80 

IXF-3. 

. 4 

DD169 

.48 

DIXB. 

.37 

DWXD. 

.65 

GXE 

.83 

IXK 

. 8 

DD173 

.26 

DIXC 

49 

DWXLD 

66 

HXA 

.86 

IXK-3 

9 

DD198 

.36 

DIXD 

.63 

DWXLDF 

.66 

HXB 

86 

IXLB 

.14 

DD226 

.48 

DJXB 

.27 

GO130 . 

.28 

HXC 

.86 

JX 

.15 

DD260 

.26 

DJXBC 

.27 

G0149. 

.40 

HXD 

80 

JX4-C2 . 

.41 

DD298 

36 

DJXBL 

.27 

G0169. 

.50 

HXDW 

.86 

JX4-C3 

.41 

DD339 

.48 

DJXC 

.38 

G0173 

.28 

HXE. 

.83 

JX4-C5. 

.41 

DFXC 

.79 

DJXH 

.39 

G0198 

.40 

HXLE 

.84 

JX4-D2 

.51 

DFXE 

.81 

DJXHF 

.39 

G0226 

.50 

IX 

.. 2 

JX4-D3 

51 

DFXETS. 

.81 

DNX-6. 

.82 

GO260 

28 

IXA 

. 6 

JX4-D5 

51 

DFXH 

.82 

DOOB 

.37 

GQ298 

.40 

IXA-3. 

. 6 

JX4-E 

29 
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Ha-He 


Engine Parts 


Ha-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WAtER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HALL SCOTT ENGINES—Continued 


7 

4 'A 3-'/a, 1->/ 4 , 

l-’/U 


T1209H TSR450 


8 

4 Vs 1- 3 /h, 2-'A, 

1-V4 


T7705 TSRD462 


9 

S0132=^j 500 Brinnell 5 

RG132^ Gasket 




10 

5 2- ’/», 1- !4 


T7836H TSR500 


11 

SOI 33=^500 Brinnell 5% 1- 3 /k, 2-!/ 8 , 

RG133=^i Gasket 1 - !4 

5Va 1 m3 A2,2-V 8 , 

1- !4,1- 3 /w 

For Piston No. 3237l' 

For Piston No. 40435 

4T1530 TSRD525 

5 c? 

T7918H TSRD525 

3-9 c? 


12 

5% 1-V4i, 3 -</ 8 , 

1-’/4 

5% 4-'/«, l-’A 

1 

1T72S16 TSRD575 

i 

4T7917H TSR575 


13 

5% 3- ’A, 1- !4 


T7730H TSR575 


14 

5% 5-'/«, 1- V4 


T74S46 TSR575 



HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HENRY J 


1 

SL108F — Vb" 4L956F 3 Vs 2W 2-*/n, 1-Via 

SL608F — 3 /n" c?Cam ground type 

L2076F 3'/a 2 3 ^6 2- 3 ^, 1-Via 

c?Powerforged 

PI 013 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

2 

SL108F — Vb" L945F 3Vb I'Vfc 2- 3 /^, 1 

P1111 

T7432H TSR312 

FP1140 


SL608F — 3 /n" 


TX7432 

WS204 





cflncl. Fan Hub 


HERCULES ENGINE FINDING INDEX 


Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

Engine 

Line No. 

JXA 

18 

OOA. 

.31 

QXD-3 

19 

TDXC. .. . 

.74 

WXO 

.62 

JXA-2. 

18 

OOB 

.44 

QXD-5. 

.19 

TXO 

85 

WXR. 

.70 

JXB 

33 

OOC 

.57 

QXD-5MC 

23 

TXOC. 

.85 

WXRM 

.70 

JXC 

.42 

OHC 

.56 

QXD-5MM 

23 

WXA 

.21 

WXRT. 

.69 

JXCF. 

.43 

QXA 

.10 

QXDM 

23 

WXA-2 

.32 

WXT 

.67 

JXCT. 

.43 

QXA-2. 

.10 

QXLD 

.24 

WXB 

45 

WXU 

.62 

JXD 

.52 

QXA-3 

.11 

QXLD-3 . . 

25 

WXC 

58 

WXU-3 

.70 

JXDM . 

.54 

QXA-5 

.11 

RXB 

.73 

WXC-2 

61 

YXA 

46 

JXDT 

55 

QXB 

.15 

RXC 

.76 

WXC-3 

.67 

YXB 

60 

JXDTR. 

.55 

QXB-3. 

.17 

RXCM 

.77 

WXE 

43 

YXC 

.72 

JXE 

.18 

QXB-5. 

.17 

RXCT 

.77 

WXG 

55 

YXC-2. 

.75 

JXE-3 . . 

30 

QXC. 

.20 

RXLC 

.77 

WXH . 

55 

YXC-3. 

.76 

JXG 

18 

QXC-3 

.19 

RXLCT. 

.77 

WXLC. 

59 

YXC-4. 

.77 

JXLD 

53 

QXC-5. 

.19 

RXLD 

.78 

WXLC-3. 

. . .67 

ZXA 

. 1 

NXA 

. 7 

QXCM 

.20 

RXLDH 

.78 

WXLD 

.68 

ZXB 

. 3 

NXB 

.16 

QXD 

22 

RXLDT. 

.78 

WXLRT 

69 
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He-He Engine Parts H6"HB 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

QKTAI C 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


otALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


HERCULES ENGINE 


1 

—(4 Cyl.)—ZXA 

SI 632 VI633 G520 G520 K02BP K06 

VS509 


2 

—(4 Cyl.)—IX 



3 

—(4 Cyl.)—ZXB 

SI 632 VI633 G520 G520 K02BP K06 

VS509 


4 

—(4 Cyl.)—IXF-3 

S907 V908 G568 G568 IS157 IS146 

K06A K08A 

VS380 LK108 


5 

—(2 Cyl.)—BXB 

SI 632 VI633 G520 G520 K02B K06 

VS509 


6 

—(4 Cyl.)—IXA, IXA-3, IXA-5 

S907 V908 G429 G429 IS157 IS146 

cf.532" O.D. K06A K08A 

G568 G568 

cf .485" O.D. 

VS380 LK108 


7 

—(2 Cyl.)—NXA 

S907 V908 G429 G429 IS157 IS146 

cf.532" O.D. K06A K08A 

G568 G568 

d\485" O.D. 

VS380 LK108 


8 

—(4 Cyl.)—IXK 



9 

—(4 Cyl.)—IXK-3 

S907 V908 G568 G568 IS157 IS146 

K06A K08A 

VS380 LK108 


10 

—(6 Cyl.)—QXA, QXA-2 



11 

—(6 Cyl.)—QXA-3, QXA-5 

S967 V968 G429 G429 K06 K09 

cf Before 1949 cfl W Head 

SI 951 SI 951 G697 G697 IS101 IS101 

cflHead K08BR K08BR 

S2112 S2112 K09 K09 

cf1 3 U<" Head 

VS419 LK129 


12 

—(4 Cyl.)—DIX4B 



13 

—(4 Cyl.)—IXB, IXB-3, IXB-5 

S907 V908 G429 G429 IS157 IS146 

cf.532" O.D. K06A K08A 

G568 G568 

cf .485" O.D. 

VS380 LK108 


14 

—(4 Cyl.)—IXLB 



15 

—(6 Cyl.)—JX, QXB 



16 

—(2 Cyl.)—NXB 

S907 V908 G429 G429 IS157 IS146 

cf .532" O.D. K06A K08A 

G568 G568 

cf .485" O.D. 

VS380 LK108 
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He-He 


Engine Parts 


He-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE 


1 

2 '/> 2- '/a, 1-y,6 

2 'h 2-%, 1 -Vi* 


T1326 

T7599 


2 

2Vi 2-Vs, 1- 3 /i6 

2 Vl 2- 3 /a, 1 - 3 /l6 


T1326 

T7599 


3 

2 5 /a 2->/8,1- 3 ^6 

2 s / 8 2- 3 /k, 1- 3 /i6 


T1214 TSR262 

T1925H TS1925H 

TSR262 


4 

2 3 / 4 2-’/a ,1-^6 


T1335 TSR275 


5 

2% 2- 3 /&, 1 - 3 /i6 


T1344 TSR287 


6 

3 2-’/ 8 ,1- 3 /l6 

3 l-^l-'/s, 

1- 3 /l6 

P946 

T1225H TSR300 

T7598H TSRD300 


7 

3 

P946 



8 

3 '/a 2- Vi, 1 -Vi* 


T1229H TSR312 


9 

SL108F—'/•" C1082F(B) 3 '/a V/u 2- 'A, 1-Vi* 

SL608F— 3 /e" 

P946 

T1229H TSR312 


10 

314 3-1/8, 1- 3 /i6 


T1152H TSR312 


11 

31/8 3- l /8,1- 3 /6 


T1152H TSR312 


12 

3/4 3- 1/8, 2- 3 /,6 

d”Top Wedge Ring 

i 

LT7752H 


13 

SL110F—1/ 8 " L679F 3 !A 1 7 /k 2-!/ 8 ,1- 3 /6 

SL610F— W' cfAerotype 

3/4 1- 3 /42, 1 - 1 / 8 , 

1- 3 /6 

PI 010 

T1387H TS1387H 

TSR325 

T7431 TSRD325 


14 

3’/4 1- 3 /32, 1-1/8, 

2- 3 /6 


T7736H TSRD325 


15 

3'/* 3- '/a, 1 -VS* 


T1393 TSR325 


16 

SL110F—'/a" L679F 3'/a IHa 2-'/a, 1 -V* 

SL610F— 3 /i" o’ Aero type 

PI 010 

T1384 TSR325 



- 203 - 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
















































He-He Engine Parts He-He 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


HERCULES ENGINE—Continued 


17 

—(6 Cyl.)—QXB-3, QXB-5 

S967 V968 G429 G429 K06 K09 

cfBefore Head 

1949 

SI 951 SI 951 G697 G697 IS101 IS101 

d'1 ,3 Ai" Head K08BR K08BR 

S2112 S2112 K09 K09 

cf1 5, 44" Head 

VS419 LK129 


18 

—(6 Cyl.)—JXA, JXA-2, JXG, JXE 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772 KOIOA 

SI 893 VI894 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

cfFor late engines—have heads approximately W smaller 

VS739 LK89 


19 

—(6 Cyl.)—QXC-3, QXC-5, QXD-3, QXD-5 

S967 VI600 G429 G429 K06 KOI 2 

Head tfl *%," 
c? Before 1949 

SI 951 V1952X G697 G697 IS101 

dl Head K08BR 

S2112 S2112 K09 K09 

d'1 s, i4" Head 

VS419 LK129 


20 

—(6 Cyl.)—QXC, QXCM 



21 

—(6 Cyl.)—WXA 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

K013B 

VS530 LK90 


22 

- —(6 Cyl.)—QXD 



23 

—(6 Cyl.)—QXD-5MC, QXD5MM, QXDM 



24 

—(6 Cyl.)—QXLD 

S967 VI600 G429 G429 K06 KOI 2 

dl Hd. c?1 Hd. 

d Before 1949 

SI 951 V1952X G697 G697 IS101 

d1 l3 /k" Head K08BR 

S2112 S2112 K09 K09 

cf 1 3 ’^ 4 " Head 

VS419 LK129 


25 

—(6 Cyl.)—QXLD-3 



26 

- —(3-4-6 Cyls.—DD130 (3 Cyl.), DD173 (4 cyl.) 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

, DD260 (6 Cyl.) (Diesel) 

VS858 LK145 

cTOuter 

VS859 

cTlnner 


27 

—(6 Cyl.)—DJXB, DJXBC, DJXBL 

SI 629 VI630 G525 G525 IS157 KOI 6 

K06A 

VS507 LK82 

cfOuter 

VS419 

cflnner 


28 

—(3-4-6 Cyls.)—GO-130 (3 Cyl.), GO-173 (4 C 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

yl.)r go- 260 (6 Cyl.) (Gasoline) 

VS858 LK145 

cfOuter \ 

VS859 

cflnner 
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He-He 


Engine Parts 


He-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE—Continued 


17 

SL110F — '/a" L717F 3!4 1% 3-'/., 1-V, 6 

SL610F — 3 /a" o” Aerotype 


T1393 TSR325 


18 

SL112F—’/a" »L738F 3% 2% 3-'/a, 1-Vu 

SL612F— 3 /5a" cMerotype—*For JXA 

P812 

T1794 TSR337 


SL114F— V»" *L711F 3 'h 2 3 At 3- '/a, 1-V, 6 

SL614F— 3 /n" a Aero type—*For JXA-2, JXG, JXE 

P812 

T1192H TSR350 


19 

SL112F—'/•" L716F 3% 1% 3-'/a, \- 3 At 

SL612F — 3 /a" cMerotype—For QXC-3 and QXC-5 

P997 

T1794 TSR337 


SL113F — Vb" 4L887F 3 7 Ae 1% 3-14,1-tt 

SL613F — 3 /n" c^Aerotype — For QXD-3 and QXD-5 

L2124F 3 7 /i6 1 % 3- Vi, 1-VU 

c^Powerforged — For QXD-3 and QXD-5 
L1145F 3 7 /i6 1 3 /4 1- 3 /^2, 1- I/b, 

d 71 Replacement for 2-Vk 

1 ron Piston w/1.000 Pin 

P997 

T1052 TSR343 

T1052 TSR343 

T7016H TSRD343 


20 

3% 3-'/e, 1 - 3 Ai 


T1794 TSR337 


21 

3 Vs 




22 

VAt 3-'/a, 1-Vk 


T1052 TSR343 


23 

3 7 ^6 2- 3 Ai, ‘\~V\6 


T7223 TSRD343 


24 

3 7 A6 1- 3 /&, 1-14, 

1- 3 /l6 

3 7 /* 1-14,1-14, 

2- 3 As 

P997 

T1960H TSRD343 

T7016H TSRD343 


25 

3 7 /i6 1 m3 /n, 1 - Vs, 

1- 3 /l6 


T1960H TSRD343 


26 

314 2-3/it, 

2-Vu 

PB813 1 

(3-4-6) 

•Set services 1 Cyl. < 
3 Cyl., 4 sets for 4 

►T7785H 

Dnly. Order 3 sets for 
Cyl., 6 sets for 6 Cyl. 


27 

3Vi 4- Vs, 2-V\6 

PB770(6) 



28 

3 Vi 1- 3 A, 1-'/a, 

2-Vu 

PB813 « 

(3-4-6) 

•Set services 1 Cyl. < 
3 Cyl., 4 sets for 4 

>T7780H TSRD350 

Dnly. Order 3 sets for 
Cyl., 6 sets for 6 Cyl. 
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He-He Engine Parts He-He 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Ex h. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


HERCULES ENGINE—Continued 


29 

—(4 Cyl.)—JX4-E 

SI 893 VI894 G618 G618 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

VS739 LK89 


30 

—(6 Cyl.)—JXE-3 



31 

—(4 Cyl.)—OOA 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772^sg Slotted Stem IS188-^j ’At” o/s 

KOIO 

VS739 LK89 


32 

—(6 Cyl.)—WXA-2 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

cTI Vt" Hd. cfl 7s" Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 


33 

—(6 Cyl.)—JXB 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772-® 1.625" Head KOIOR 

SI 893 VI894 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

cfFor late engines—1.570" Head 

VS739 LK89 


34 

.... . —(4 Cyl.)—DIX4D (Diesel) 



35 

—(6 Cyl.)—DIX6, DIX6D, (Diesel) 



36 

—(3-4-6 Cyls.) DD149 (3 Cyl.) ,DD198 (4 Cyl.) 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

, DD298 (6 Cyl.), (Diesel) 

VS858 LK145 

cf Outer 

VS859 

dinner 


37 

—(2-4 Cyls.)—DIXB (2 Cyl.), DOOB (4 Cyl.) 

SI 629 VI630 G525 G525 IS157 KOI 6 

K06A 

VS507 LK82 

cf Outer 

VS419 

cf Inner 


38 

—(6 Cyl.)—DJXC 

SI 629 VI630 G525 G525 IS157 KOI 6 

K06A 

VS507 LK82 

cf Outer 

VS419 
cf Inner 


39 

—(6 Cyl.)—DJXH, DJXHF, (Diesel) 



40 

—(3-4-6 Cyls.)—GO-149 (3 Cyl.), GO-198 (4 C 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

yl«), GO-298 (6 Cyl.), (Gasoline) 

VS858 LK145 

cf Outer 

VS859 
cf Inner 


41 

—(4 Cyl.)—JX4-C2, JX4-C3, JX4-C5 

SI 893 VI894 G618 G618 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

VS739 LK89 
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He-He 


Engine Parts 


He-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE—Continued 


29 

SL114F—Vi" L711F 3V4 2 Via 3-Vi, 1-Via 

SL614F— 3 /n" ;f Aero type 

P812 

•Set services 

•T1192H TSR350 

! 6 Cyls. Use as required. 


30 

3 Vi 3- l/s, 1- 3 /i6 


T1192H TSR350 


31 

SL114F— Vi" L711F 3'/j 2% 3- '/a, 1-Via 

SL614F— 3 /a" o 1 Aero type 

P812 

•Set services 

•T1192H TSR350 

s 6 Cyls. Use as required. 


32 

31/2 3- l/s, 1-V.6 


T1192H TSR350 


33 

SL116F—Vi" L817F 3 5 /a 2% 3-Vi, 1-Via 

SL616F—cfSteel Belted 

3 Vi 3-Vi ,1-Via 

P845 

T1051 TSR362 

TX1051 

^For Alum. Piston 
T1567H TSR362 

d 'For Cast Iron Piston 


34 

3 5 /a 3-’/a, 2-3A 

3 5 /s 3- Vs, 2 - 3/6 

cfTop Wedge Ring 


AT1952 TSR362 

AT7454 


35 

3y 8 3- 1/8, 2- 3 /6 

3 Vs 3-’/s, 2 - 3/6 

d”Top Wedge Ring 


AT1945 TSR362 

AT7455 


36 

3% 1- Vi, 2-V4 j, 

2-Via 

PB813 

(3-4-6) 

•Set services 1 Cyl. 
3 Cyl., 4 sets for A 

•T7919H 

only. Order 3 sets for 
[ Cyl., 6 sets for 6 Cyl. 


37 

L754F 3 3 /4 3.051 4-i/ 8 ,2-3/ 6 

cMerotype 

/ 

PB770 

(2-4) 

•Set services 6 Cyls 

•T1493 TSR375 

. Use as required. 


38 

L754F 3% 3.051 4-Vi,2-V1a 

cfAe retype 

PB770(6) 

AT1493 TSR375 


39 

3 3/4 3- 1/8, 2-3/6 

3 3/4 4- 1/s, 2-3/6 

cfTop Wedge Ring 


AT7732H 

AT7930H 


40 

3% 1-Vb, 1-Vi, 

2-Vla 

PB813 

(3-4-6) 

•Set services 1 Cyl. 
3 Cyl., 4 sets for 4 

•T7781H TSRD375 

only. Order 3 sets for 
Cyl., 6 sets for 6 Cyl. 


41 

SL118F—'/«" L820F 3% 2 '/a 3-Vi, 1-Via 

SL618F—Vfa" d 1 Steel Belted 

P813 

T1467H TSR375 
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He-He Engine Parts He-He 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


HERCULES ENGINE—Continued 


42 

—(6 Cyl.)—JXC 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772 KOI OR 

<? 1.625" Head 

SI 893 VI894 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

cfFor late engines—1.570" Head 

VS739 LK89 


43 

.... —(6 Cyl.)—JXCF, JXCT, WXE 



44 

—(4 Cyl.)—OOB 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772-® Slotted Stem IS188-®> lit" o/s 

KOIO 

VS739 LK89 


45 

—(6 Cyl.)—WXB 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

cTI %" Hd. d"1 7 /«" Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 


46 

—(6 Cyl.)—YXA 

S659 S659 G267 G266 IS130 IS130 

cfSIotted Stem IS203 K018 

& lit" o/s 

KOI 8 

VS530 LK90 


47 

-(2-4 Cyl.)—C-2-90D (2 Cyl.), C-V4-180 (4 Cy 

-i.) 


48 

—(3-4-6 Cyls.)—DD169 (3 Cyl.), DD226 (4 Cyl 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

.), DD339 (6 Cyl.) (Diesel) 

VS858 LK145 

cfOuter 

VS859 

cflnner 


49 

—(2-4 Cyls.)—DIXC, DOOC (Diesel) 

SI 629 VI630 G525 G525 IS157 K016 

K06A 

VS507 LK82 

cfOuter 

VS419 

dinner 


50 

—(3-4-6 Cyls.)—GO-169, (3 Cyl.), GO-226 (4 ( 

S2379 V2380X G842 G843 IS166 K012B 

K08A 

Cyl.), GO-339 (6 Cyl.) (Gasoline) 

VS858 LK145 

c^Outer 

VS859 

d’lnner 


51 

—(4 Cyl.)—JX4-D2, JX4-D3, JX4-D5 

SI 893 VI894 G618 G618 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

VS739 LK89 


52 

—(6 Cyl.)—JXD 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772 KOI OR 

c? 1.625" Head 

SI 893 V1894 IS104 K013C 

AS1893 KOIO 

cfFor late engines—1.570" Head 

VS739 LK89 


53 

—(6 Cyl.)—JXLD 

AS1896 V1897X G618 G618 K013T K016C 

cf Rototype 

AS1896A 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

VS739 LK82 SR242 

cflnt. (Exc. Roto) Spring Capd” 
LK218 VC219 

d'For Rototype Stem Cupd 1 

Exh. & Int. For Exh. & 

Int. Rototype 
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He-He 


Engine Parts 


He-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE—Continued 


42 

SL118F—Vi" L820F 3% 2 Vi 3- '/s. 1-Ms 

SL618F— 3 At" cf Steel Belted 

3% 3- 'A, 1 - 3 /w 

P813 

T1050 TSR375 

cfFor Alum. Piston 

T1489H TSR375 

d”For Cast Iron Piston 


43 

3% 3- 'A, 1-Vw 


T1050 TSR375 

cMIum. Piston only 


44 

SL118F— ’A" L820F 3% 2 Vi 3-Vi, 1-% 

SL618F —cTSteel Belted 

P813 

T1467H TSR375 


45 

3% 3-Va,1- 3 /6 


T1050 TSR375 


46 

3Va 




47 

4 2- 2 /n, 1 - 3 / 6 

•T7798H services 2 
and 2 sets for 4 C> 

•T7798H 

Cyl. Order 1 set for 2 Cyl 
f\. 


48 

4 1-'/8,2-»A, 

2 -W« 

PB813 

(3-4-6) 

•Set services 1 Cyl. 
3 Cyl., 4 sets for A 

•T7786 

only. Order 3 sets for 

I- Cyl., 6 sets for 6 Cyl. 


49 

4 4-’/a, 2-3/6 

PB770 

(2-4) 

AT1534 TSR400 

/'For DOOC 

4 Cyl. 


50 

4 1-3/2, 1 -’/a, 

2-3/, 6 

PB813 

(3-4-6) 

•Set services 1 Cyl. 
3 Cyl., 4 sets for A 

•T7782H TSRD400 

only. Order 3 sets for 
- Cyl., 6 sets for 6 Cyl. 


51 

SL122F—Vs" L792NF 4 2% 3-'/a, 1 -Vis 

SL622F—cTSteel Belted 

P937 

T1522H TSR400 


52 

SL122F— 'A" L792NF 4 2% 3-'/», 1-Vi» 

SL622F—cf Steel Belted 

4 ^- 3 /n,^-'A, 

2 -V» 

P937 

T1134H TSR400 

T1923H TSRD400 


53 

SL122F— W L936F 4 2Via 1- 3 /2, 1-Va, 

SL622F—3^" cf Aerotype 2- 3 /6 

4 1-3/2, 2-Vs, 

1-3/6 

P1109 PB813(6) 

T1923H TSRD400 

T7055 TSRD400 
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HB-HB Engine Parts HB-HB 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

cr A| Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


HERCULES ENGINE—Continued 


54 

—(6 Cyl.)—JXDM 



55 

—(6 Cyl.)—JXDT, JXDTR, WXG, WXH 



56 

—(4 Cyl.)—OHC 



57 

—(4 Cyl.)—OOC 

S701 V702 G618 G618 IS106 K013C 

AS772 I SI 88 

cfSlotted Stem <?'£*" o/s 

KOIO 

VS739 LK89 


58 

—(6 Cyl.)—WXC 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

c?1 W Hd. d*1 Vt" Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 


59 

—(6 Cyl.)—WXLC 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

c?1 %" Hd. cTI 7 /»" Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 


60 

—(6 Cyl.)—YXB 

S659 S659 G267 G266 IS130 IS130 

d*Slotted Stem IS203 KOI 8 

cfVk" o/s 

KOI 8 

VS530 LK90 


61 

—(6 Cyl.)—WXC-2 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

cfl Hd. dM 7 /." Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 


62 

—(6 Cyl.)—WXO, WXU 



63 

—(2 Cyl.)—DIXD, (Diesel) 

SI $29 VI630 G525 G525 IS157 K016 

K06A 

VS507 LK82 

cTOuter 

VS419 

cflnner 


64 

—(4 Cyl.)—DOOD 

SI 629 • VI630 G525 G525 IS157 K016 

K06A 

VS507 LK82 

cfOuter 

VS419 

cflnner 


65 

—(6 Cyl.)—DWXD 



66 

—(6 Cyl.)—DWXLD, DWXLDF, (Diesel) 



67 

—(6 Cyl.)—WXC-3, WXLC-3, WXT 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

d”1 V* Hd. cfl 7 /«" Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 
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He-He 


Engine Parts 


He-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE—Continued 


54 

4 1 - 3 /$ 2 , 1 - ’/&, 

1- 3 /l6 

4 3- !/s, 1- 3 /fe 


T7099 TSRD400 

T1134H TSR400 


55 

4 3- ’/a, 1-3/16 


T1134H TSR400 


56 

4 3-'/», 1 -VI* 


T1521 TSR400 


57 

4 3- 1 / 8 , 1- 3 /l6 

4 3- /s, 1- 3 /i6 

4 3-3/6 


T1521 TSR400 

T1522H TSR400 
T1518 


58 

4 3-i/s.l-^6 


T1134H TSR400 


59 

4 3-/ 8 ,1- 3 / 6 


T1134H TSR400 


60 

4 




61 

4 '/« 3- 'A, 1-Ms 


T1119 TSR412 


62 

4/8 3-/8,1- 3 /6 


T1119 TSR412 


63 

4/4 

PB770(2) 



64 

414 4-'/», 2-Ms 

PB770(4) j 

lT1605 TSR425 


65 

4/4 4- 1 / 8 , 2 - 3/6 


T1627 TSR425 


66 

4 !4 3- i/8, 2- 3 /6 

cfTop Wedge Ring 

i 

T7424H 


67 

SL126F— /b" L823F 4/ 4 2 3 /, 6 3-/a, 1- 3 / 6 

SL626F— 3 / 2 " cfSteel Belted 

4/4 1- 3 /2, 1-/8, 

2-/4 

4/4 1 - 3 / 2 , 1 -/ 8 , 

1- 3/6 

4/4 1- 3 /2, 1-/8, 

2- 3/6 


Til 21 TSR425 

T7003 TSRD425 

T1932 TSRD425 

T7004 TSRD425 
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HB-HB Engine Parts HB-HB 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


HERCULES ENGINE—Continued 


68 

—(6 Cyl.)—WXLD 



69 

—(6 Cyl.) — WXLRT, WXRT 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

cfl 3 /4" Hd. cfl 7 /a" Hd. K013B 

(Slotted Stems) 

VS530 LK90 


70 

—(6 Cyl.)—WXU-3, WXR, WXRM 



71 

—(6 Cyl.)—DRX, DRXB, DRXBC, (Diesel) 



72 

—(6 Cyl.)—YXC 

S659 S659 G267 G266 IS130 IS130 

d”Slotted Stem IS203 KOI 8 

d’Vi*" o/s 

KOI 8 

VS530 LK90 


73 

—(6 Cyl.)—RXB 

S659 S659 G267 G266 IS130 IS130 

IS203 KOI 8 

cTlii" o/s 

KOI 8 

VS530 LK90 


74 

—(6 Cyl.)—TDXC 



75 

—(6 Cyl.)—YXC-2 

S659 S659 G267 G266 IS130 IS130 

c? Slotted Stem IS203 KOI 8 

c? Vtt" o/s 

KOI 8 

VS530 LK90 


76 

—(6 Cyl.)—RXC, YXC-3 

S659 S659 G267 G266 IS130 IS130 

IS203 KOI 8 

d’M." o/s 

KOI 8 

VS530 LK90 


77 

—(6 Cyl.)—RXCM, RXCT, RXLC, RXLCT, YXC-4 



78 

—(6 Cyl.)—RXLD, RXLDT, RXLDH 



79 

—(6 Cyl.)—DFXC, (Diesel) 



80 

—(6 Cyl.)—GXD, HXD 

SI 028 VI029 G667 G667 K022 K025 

cf Vi" Stem 



81 

—(6 Cyl.)—DFXE, DFXETS, (Diesel) 



82 

—(6 Cyl.)—DFXH, DFXHF, DNX-6, (Diesel) 




▲ Sleeved Engine 4 Superseded 


- 212 - 




































He-He 


Engine Parts 


He-He 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE—Continued 


68 

4 Vi 1- 3 /*2, 1-I/b, 

2-1/4 

4/4 1-1/8, 

1 - 3 /l6 

4/4 1- 3 /^2, 1-1/8, 

2-3/ 6 


T7003 TSRD425 

T1932 TSRD425 

T7004 TSRD425 


69 

4 14 3-'/a, 1-VU 


Til 21 TSR425 


70 

414 3-'/a,1-% 


Til 21 TSR425 


71 

4 3 / 8 4-1/8, 2- 1/4 


AT1647 TSR437 


72 

4% 3-'/a,1 -%s 


T1123H TSR437 


73 

4'/2 




74 

4’/2 1-3/2, 1-1/ 8| 

2-1/4 


T7579 TSR450 


75 

4/2 




76 

SL132F— i/s" L768F 4 5 / 8 2 5 /s 4-i/a, 1- 3 A 

SL632F—3^" cMerotype 

4y 8 3-’/8, 2-3/ 6 


Til 94 TSR462 

T1980 TSR462 


77 

4y 8 3-1/8, 1-3/6, 

1-3/6 

4% 4-1/8, 1-3/6 


T1980 TSR462 

Til 94 TSR462 


78 

4 3/ 3-1/8, 2-3/6 

4 3/4 1-3/2, 1-1/a, 

2-3/6 


T1740H TSR475 

T7037 TSRD475 


79 

t 

5 14 4- '/a, 2- 14 

i 

T77S84 TSR525 


80 

514 3-%, 1-14 


T1820 TSR550 


81 

514 4- 14, 2- 14 

i 

T19S90 TSR562 


82 

5 3 / 3-’/8,2-l/4 

A 

T1958 
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He*HU Engine Parts He*HU 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


HERCULES ENGINE—Continued 


83 

—(6 Cyl.)—GXE, HXE 

SI 028 VI029 G667 G667 K022 K025 

cf Vi" Stem 



84 

—(6 Cyl.)—HXLE 



85 

—(4 Cyl.)—TXO, TXOC 



86 

—(6 Cyl.)—GXA, GXB, GXC, HXA, HXB, HXC 

SI 028 VI029 G667 G667 K022 K025 

c? V 2 " Stem 

, HXDW 



HILLMAN—ENGLISH 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HOMELITE ENGINES 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HUDSON 


1 

1957 —(6 Cyl.)—35710, Rambler 

S2199 V2200 G819 G819 IS100 K012C 

K07 

VS775 LK215 

VP18(12) 


2 

1957 —(8 Cyl.)—35720, Rambler 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS134 

K08 KOI 4 

VS781 LK215 

VP19(16) 


3 

1957 —(8 Cyl.)—35780, Super and Custom Hornet 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS134 

K08 KOI 4 

VS781 LK215 VL13 

VP19(16) cfHyd. 


4 

1956 —(6 Cyl.)—35610, Rambler 

S2199 V2200 G805 G805 IS100 K012C 

K07 

VS775 LK215 

VP18(12) 


5 

1956 —(8 Cyl.)—35680, Custom Hornet 

S2113 V2198 None Used K012B K016A 

S2113+3 

VS772 LK145 VL13 

d’Hyd. 


6 

1955-56—(6 Cyl.)—35540, 35640, Super Wasp, Custorr 

S2029 V2030 G724 G724 K09 K012C 

i Wasp 

VS703 LK215 

VP18(12) 


7 

1951-56—(6 Cyl.)—7A, 7B, 7C, 7D, Hornet; 6D, Horne 
Hornet 

SI 822 VI823 G616 G617 IS104 K017D 

KOIO 

it Special; 35560, 35660, Super Hori 

VS568 LK215 

let. Custom 


▲ Sleeved Engine ^ Superseded 
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Engine Parts 


He-Hu 


He-Hu 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HERCULES ENGINE—Continued 


83 

5% 3-%j, 1- !4 


T1845 TSR575 


84 

5% l-’/fe, 1-'/., 

2-A 

d 

T72S25 TSR575 

’’Alum. Piston Only 


85 

6% 3- 5 /U,1-% 


T72S26 


86 






HILLMAN—ENGLISH 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HOMELITE ENGINES 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


HUDSON 


1 

SL108F— Vs" L2042F 3’/a 2Vk 1-Vj 6 

SL608F— W f c^Powerforged 

PI195 None Used 
cfPress fit in rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1197 

2 

SL114F—'/«" L2016F 3'/j V'M 2-%,, 1 -At 

SL614F— 3 /n" cTPowerforged 

PI186 None Used 
cf Press fit in rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1199 

3 

L2093F 4 1% 2-fa, 1-Vu 

d’Powerforged 

PI186 None Used 
cf Press fit in rod 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1199 

4 

SL108F—'/»" L2019F 3'/. 1% 2- 3 A, 2-% 

SL608F— 3 Aa" cf Powerforged 

PI195 None Used 
cf Press fit in rod 

T1968H TS1968H 

TX1968 TSRD312 

4WS199 

d” Barrel type 

WS216 

cfOil Wick type 

5 

SL122F—'/»" L2057F 4 2'At 2-fa, 1-Vi« 

SL622F— 3 Az" cT Powerforged 

PI 208 None Used 
cfPress fit in rod 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1202 

6 

SL106F—'/»" L997F 3 1'Vfa 2-fa, Ufa 

SL606F—1-% 

P724 PB829(6) 

T7536H 

TX7536 


7 

SL119F—!/a" L961F 3% 2 2-^, 1-^6 

SL619F— 3 /n" 1- 5 ^ 

PI 081 PB795(6) 

T7453H 

TX7453 

FP1107 

WS187 

cT1951-54 w/o 
Power Strg. 

FP1147 

d”1954 w/Power 
Steering 

See Note 

Pump or Kit not available 
for 35560, 35660 
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A Sleeved Engine 


4 Superseded 












































Engine Parts 



Hu-ln 



Year 




SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


HUDSON—Continued 


8 

1955 —(6 Cyl.)—35510, Rambler 

S2015 V2016 G719 G719 IS100 K012C 

K07 

VS655 LK48 


9 

1955 —(8 Cyl.)—35580, Super & Custom Hornet 

S2113 V2114X None Used K012B K016A 

S2113+3 

VS735 LK145 VL13 

d'Hyd. 


10 

1953-54—(6 Cyl.)—1C, ID, Jet; 2C, 2D, Super Jet; 3D, 

S2029 V2030 G724 G724 IS100 K09 

K07 

Jet Liner 

VS703 LK215 


11 

1950-54—(6 Cyl.)—500; Pacemaker 50A, 4A, 4B; Was| 

SI 822 VI823 G616 G617 IS104 K017D 

KOIO 

p 4C, 4D 

VS568 LK215 


12 

1948-54—(6 Cyl.)—5A, Super Six; 5B, 5C, Wasp; 5D S 
482, 492, 502, Commodore Six 

SI 822 VI823 G616 G617 IS104 K017D 

KOIO 

uper Wasp, 6A, 6B, 481, 491, 501 

VS568 LK215 

Super Six; 

13 

1938-52—(8 Cyl.)—14, 15, 17, 24, 25, 27, 44, 47, 84, 
Eight; 54, 174, 484, 494, 504, 8A, 1 

S993 V994 G556 G478 IS102 KOIO 

K08 

85, 87, 95, 97; 53, 173, 483, 493, 
BB, Commodore Eight 

LK39 

503, Super 

14 

1938-47—(6 Cyl.)—IOC, 10P, 10T, 11, 12, 18C, 18P, 2C 
83, 89 (112) 90, 92, 93, 98; 51, 
Business Car 

S995 V996 G556 G478 IS102 

K08 

1C, 20P, 20T, 21, 22, 28C, 40C, 40P, ' 
171, Super Six; 172, Commodore Si 

LK39 

10T, 41, 43, 
x; 58, 178, 

15 

1935-39—(8 Cyl.)—HT, HU, HTL, HUL, 64, 65, 66, 67, > 
95-97 (To Eng. No. 28658) 

r 4, 75, 76, 77, 84, 85, 86; Country C 

Hub Eight— 

16 

1935-39—(6 Cyl.)—GH, 63, 73, 83, 90, 91, 92, 93, ^ 
6-93 (To Eng. No. 24501) 

>8, 112, 112-90, 112-98, Six-92; C< 

>untry Club 


IMPERIAL 


(Refer to Chrysler) 


INGERSOLL RAND COMPRESSORS 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


INTERNATIONAL TRACTORS 


For Tractors, Industrial Engines & Power Units—See McCormick Deering 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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Hu-ln 


Engine Parts 



Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

SINGLE CYL 

RING 

SETS (TS) 

SETS 

GROOVE 

(T) T-Flex 

SPACERS 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


HUDSON—Continued 


8 

SL108F— Vb" 
SL608F— 3 /a" 

L2019AF 3 Vb 

c^Powerforged 

1 Va 

2-i/a, 2-s/n 

PI 085 

T1968H 

TX1968 

TS1968H 

TSRD312 

FP1218 

♦WS199 

WS216 

9 


3% 


2- s Aa, 1- 3 A 

PI 208 

T1974H 

TX1974 

TS1974H 

TSRD381 

FP1202 

10 

SL106F — Vb" 
SL606F— 3 /n" 

L997F 3 

I’Vfc 

2-^4,1 - 3 A 

P724 

PB829(6) 

T7536H 

TX7536 

FP1154 

11 

SL115F— Vb" 
SL615F— 

L929NF 3%s 

2Vi6 

2- s Aa, 1 - 3 A 
1- 5 /^2 

PI 081 

PB795(6) 

T1934H 

TX1934 

FP1107 

WS187 

cTl 950-54 w/o 
Power Strg. 

FP1147 

d'1954 w/Power 
Steering 

12 

SL115F— ’/a" 
SL615F— 3 /n" 

L932NF 3^6 

2V>6 

2-%4, 1- 3 /fe 
1-te 

PI 081 

PB795(6) 

T1934H 

TX1934 

FP1107 

WS187 

6*1948-54 w/o 
Power Strg. 

FP1147 

6*1954 w/Power 
Steering 

13 

SL106F — Vb" 
SL606F— 3 /a" 

L697F 3 

cfCam ground type 

V'A6 

2-i/n, 1- 3 /i6 

P724 

PB505(8) 

T1216 

WS187 

d 1 1948-52 

14 

SL106F— l/s" 
SL606F— 3 /&" 

L697F 3 

d’Cam ground type 

1 

2- 3 Al, I- 3 /*, 

1-% 

P724 

PB505(6) 

T1062 


15 


3 


2-i/n, 2-VU 


T1089 


16 


3 


2-1/31, 2-1/6 


T1044 



IMPERIAL 

(Refer to Chrysler) 


INGERSOLL RAND COMPRESSORS 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


INTERNATIONAL TRACTORS 

For Tractors, Industrial Engines & Power Units—See McCormick Peering 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 



































Ill-Ill Engine Parts Itl'lh 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


INTERNATIONAL TRUCK FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

ENGINES 

4-152. 

. 4 

BD220. 

.8-18 

BD240 

.9-19 

BD264 

10-20 

BD269 

.21-24 

BD282 

.11-22-27 

BD308 

.. 12-23 

BG241 

. 9 

BG265 

.10 

BLD250 

.36 

BLD269 

.31 

BLD269A 

.31 

D301. 

. 5 

FAB241 . 

.50 

FAB259 

52 

FAB259A 

.52 

FAC241 

.42-50 

FAC259. 

. 42-50 

FAC259A 

50 

FBB3 

.53 

FBB223 

.53 

FBB279 

.54 

FBB298 

.49 

FBB298A 

.49 

FBB361 

.55 

FBB401 

.55 

FBB401A 

.55 

FBB401B 

.55 

FBB450 . 

.47 

FBC318 

.43 

FBC361 .... 

.44 

FBC401 

.45 

FBC450 

.46 

GRD175 

.41 

GRD175A 

.41 

GRD214. 

.38 

GRD214A 

.38 

GRD233 

40 

GRD233A 

40 

HD 

.51 

HD2 

51 

HD3 

.37 


Model 

Line No. 

HD174 

.48 

HD213 

.37 

HD232 

39 

HD232A 

.39 

HD232C 

.39 

RD372 

.14-28 

RD406 

.16-29 

RD450 

.17-30 

RD501. 

.15 

RED318 

32 

RED318A 

.32 

RED361 

.33 

RED361A 

.33 

RED401 

34 

RED401A 

.34 

RED401B 

.34 

RED450 

.35 

RED450A 

.35 

SD220 

25 

SD240 

.26 

V266. 

. 6 

V304. 

. 7 

V345 

. 7 

V401. 

. 2 

V461. 

. 2 

V549 

. 3 


MODELS 

80. 

. 4 

1600. . 

. ..5-6-7-10 

1603. . 

..5-6-7-10 

1700 .. 

.6-11-12 

1703 . 

6-7-11-12 

1800. . 

. ..6-7-11-12 

1803 

.6-7-11-12 

1890 

..6-7-11-12 

A100. 

.8-9 

A110. . 

8-9-10 

A120... 

.8-9-10 

A130. . 

.8-9-10 

A140. 

.9-10 

A150... 

9-10 


Model 

Line No. 

A160. 

.10 

A170 

.11 

A180 

.11-12 

AB120 . 

.8-9 

AB140 

.8-9 

AC160 

.10 

AC170 

.11 

AC180 

.12 

AC1890 

.12 

AM80. 

.13 

AM 120. 

.8-9 

AM 130. 

.8-9 

AM150. . 

.8-9 

AM 160. . 

.9-10 

AMC150 

.8-9 

AMC160 

.9-10 

B100 

.6-8-9 

B110 

6-9-10 

B120 

.6-9-10 

B130 

6-9-10 

B140 

9-10 

B150 

. .6-9-10 

B160 

5-6-7-10 

B170. 

. . 5-7-11 

B180 

5-7-12 

BC150 

. .6-9-10 

BC160 

5-6-7-10 

BC170. 

5-7-11 

BC180 

. 5-7-12 

BC1890 

.7-12 

BCF170. . 

. 7 

BCF180 

. 7 

Cl 

.37 

Cl 2. 

.37 

Cl 5. 

.37 

C30 

.37 

Cl 00 

6-7-8-9 

C110. 

6-7-9 

Cl 20. 

.6-7-9 

Cl 30. 

.6-7-9 

Cl 40. 

. 9 

Cl 50. 

. 9 

C300 

.37 


Model 

Line No. 

C900. 

. 4 

CM75. 

8-9 

CM80 

4-8-9 

CM110. 

.4-8-9 

CMU85 

.8-9 

CO180 

22 

C01600 

.6-7 

C01700 

.6-7 

C01800. 

. 6-7-10- 

11-12 

CS30 

.37 

D2 

.37-48 

D15. 

.37-48 

D30 

39-48 

D50 

.49 

D186T 

.39 

D246F 

.49 

D246T 

.49 

D300 

.39 

D500 

49 

DR426F. 

.47 

DR500 

.49 

DS30 

.39 

DS50 

.49 

DS186T 

39 

DS300 

39 

DS500 

.49 

FI 700 

6-7-11-12 

FI 800 

6-7-11-12 

K1 

38-41 

KIM 

38-41 

K2 

38-41 

K3 

38-41 

K3M 

38-41 

K4 

.38-41 

K5 

40-41 

K5B 

.40 

K5M 

40 

K6 

.36-42 

K6S 

36 

K7. 

31-42 

K8 

32-33-34- 


35-43-44-45 


Model Line No. 


K8F.32-33-43 

K8T 32-33-43 

K10 33-34-44-45 

K11F.34 

K12F 46 

KB1.38 

KB1M 38 

KB2 38 

KB3 38 

KB3M 38 

KB6 36 

KB6F 36 

KB7 31 

KB8 33 

KB8F 33 

KB10 34 

KB11F 35 

KBR11 35 

KR8 32-33-35- 

43-44-45 

KR8T 32-33-43 

KR10 33-44-45 

KR11 34-35-45-46 

KR11T 34-35 

KS4.38-41 

KS5.40-41 

KS6 42 

KS7.31-42 

KS8.32-33-35- 

43-44-45 

KS8T 32-33-43 

KS10.33-44-45 

KS11 34-35-45-46 

L110.25 

L111.25 

L112.25 

LI 20 25 

LI 21.25 

LI 22.25 

LI 30 25 

LI 31.25 

LI 32 25 

LI 50 26 


INTERNATIONAL TRUCK 


1 (For Tractors, Industrial Engines & Power Units—See McCormick Peering 


2 


1956-64—(8 Cyl.)—V195, VC0195, VCOF190, VF190, V200, VCO200, (V401 Engine); VCOF195, VF195 
V205, V206, VCO205, VCOF200, VF200, V210, VF210, V220, V225, VCO220 
VC0225 (V461 Engine) 


AS2215 

SC2215 


V2216X G816 G817 

cf 2.074" Hd.-45° Seat 

V2248X 

0*2.157" Hd.-15° Seat 


IS294H 

IS294Hh 


K021DR I VS783 

15cM5° Seat d* Outer 


IS294H+30 IS295H 

d*15° Seat 


VS784 

d* Inner 


LK201 VL14 
♦VP14(lnt.) VL47 

VP28(lnt.) cfSee Note 
Below 


•Rotocap RC86A is used on Exh. 
Valve and with V2248X intake. 
It can not be used with V2216X 
Intake Valve. 

Note: VL14 for steel camshaft before Serial 
No. 20709. Can also be used with Iron 
shaft. VL47 for Iron shaft only originally 
installed after Serial No. 20709. 


RC86A TM218 

Note: When 
installing TM218 
(Proferal Iron), a 
Proferal Iron oil 
pump drive gear 
must also be used. 
DO NOT use a 
steel oil pump gear 
with TM218. 


A Sleeved Engine ^ Superseded 
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Engine Parts 



Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


INTERNATIONAL TRUCK FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

LI 51 

.26 

LI 52_ 

.26 

LI 53. . . 

.26 

LI 60. . . 

.26 

LI 61. . . . 

.26 

LI 62. 

.26 

LI 63.. . . 

.26 

LI 64. . 

.26 

LI 65.. . 

.26 

LI 70.. . . 

.24 

L171. . . . 

.24 

LI 72.. . . 

24 

LI 73_ 

.24 

LI 74.. . . 

.24 

LI 75.. . . 

.24 

LI80.. . . 

.24 

LI 81_ 

.24 

LI82. . . 

.24 

LI83. . . 

24 

LI 84. . . 

.24 

LI 85. . 

.28 

LI 90. . . 

.28 

LI 91. . 

.28 

LI 92. . 

.28 

LI 93. . . 

.28 

LI 94. . 

.28 

LI 95.. . . 

28 

L200 

.29-30 

L201 

.29-30 

L202 

.29-30 

L203. 

.29-30 

L204. 

29-30 

L205 

29-30 

L210 

.. 30 

L211_ 

30 

L212. . 

.30 

LI 853. 

.28 

LB140 . 

.26 

LC160 . 

.26 

LC161 . 

26 

LC162 

26 

LC180 

.24 

LC181 . 

.24 


Model 

Line No. 

LC182 

.24 

LF174. 

24 

LF190 

.29 

LF191. 

28-29 

LF192 

28-29 

LF194 

28-29 

LF195. 

28-29 

LF196 

28 

LF210 

.30 

LF211. 

30 

LF212 

.30 

LM120 

25 

LM121 

25 

LM122 

25 

LM150 

25 

LM151 

25 

LM152 

25 

MetroMite 

.13 

R100 

25 

R102. 

.25 

R110 

.25 

R111. 

25 

R112. 

25 

R120 

.25 

R121. 

25 

R122 

.25 

R130. 

.25 

R131. 

.25 

R132 

.25 

R150. 

.26 

R151. 

.26 

R152 

26 

R153. 

26 

R160. 

20-26 

R161. 

.26 

R162. 

26 

R163 

26 

R164. 

.26 

R165. 

26 

R170. 

.24 

R171. 

.24 

R172. 

.24 

R173. 

.24 


Model Line No. 


R174.24 

R175.24 

R180 23-27 

R181 23-27 

R182 23-27 

R183.23-27 

R184.23-27 

R185 14-28 

R190.14-28 

R191 14-28 

R192.14-28 

R194.14-28 

R195 16-28 

R200 15-16-29-30 

R201.16 

R202 16 

R204 16 

R205.16-17 

R206 17 

R210 15-17-30 

R211 17-30 

R212.17-30 

R220.15 

R225 15 

R230 15 

R1700.20 

R1701.20 

R1702 20 

R1704 20 

R1705.20 

R1853 28 

RC160 26 

RC161.26 

RC162 26 

RC180.27 

RC181.27 

RC182 27 

RC190 14 

RC200 17 

RF170 23-27 

RF171.23-27 

RF172 23 

RF174 23-27 


Model 

Line No. 

RF190 

15-16-29 

RF191 . 

16-29 

RF192 

.16-29 

RF194 

16-29 

RF195 

17-29 

RF200 

16 

RF201 

.16 

RF202 . 

16 

RF205 

.17 

RF210 

.15-17-30 

RF211 

.17-30 

RF212. 

.17-30 

RF214 . 

.17-30 

RF230 

.15 

RM120. 

25 

RM121. 

25 

RM122 

25 

RM150. 

.25 

RM151 

25 

RM152 

25 

SI 00 

.18 

SI 02. 

.18 

S110 

.19 

S112 

.19 

SI 20 

.19 

SI 22 

.19 

SI 30. 

.19 

SI 32. 

.19 

SI 40. 

.19 

SI 50 

.19 

SI 52 

.19 

SI 60 

.20 

SI 70 

.21 

SI 72 

21 

SI 74. 

.21 

SI 75. 

.21-22 

SI 80 

22-23 

SI 82 

.22-23 

SI 84. 

22-23 

SI 700.... 

20 

SI 701 

20 

SI 702 

20 

SI 704 

.20 


Model 

Line No. 

SI 705 

.20 

SI840. 

.23 

SA120. 

.18-19 

SA140 

18-19 

SCI 80. 

22 

Scout 80 

4 

SF170. 

21 

SF175. . . 

23 

SF180. 

23 

SM120 

.18-19 

SM122 . 

18 

SM130 

.18 

SM150 

.18 

SM152 

.18 

SMI 60 

19-20 

SM162 . 

19 

VI95. 

. 2 

V200. 

. 2 

V205 

2 

V206. 

. 2 

V210. 

.2-3 

V220 

. 2 

V225 

. 2 

VC0195 

. 2 

VC0200 

. 2 

VCO205 

. 2 

VCO220 

.2-3 

VC0225 

. 2 

VCOF195 

. 2 

VCOF200 

.2-3 

VCOF205 

3 

VF190 

. 2 

VF195 

2 

VF200 

2-3 

VF205 

. 3 

VF210. 

2-3 


For Tractors, Power 
Units and Industrial 
Engines—See 
McCormick Deering 


INTERNATIONAL TRUCK 


1 

(For Tractors, Industrial Engines & Power Units—See McCormick Deering) 


2 

SL5403F +L100F 4 Vs 2”M 2- 3 /fe, 1- 3 /6 

(Xa" x 7 2 */n" FI.) d”Powergroove—Has horizontal slot 
in bottom ring groove. 

L100NF 4 Ve 2 2 % 2- 3 /b, 1-Vk 

cfPowergroove—Has horizontal slot at top 
of skirt, below ring groove. 

P1192 PB841 (8) 

T7668H TSRD412 

TA7668H* 

UF7668H* 

T7668H 

TA7668H* 

UF7668H* 

FP1205 

WS246 


*TA—Domestic; UF—Export 
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A Sleeved Engine 4 Superseded 

















































































































































































































































III-III Engine Parts | H'l 11 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


3 

1956-64—(8 Cyl.)—VF200, VCOF200, VF205, VCOF20« 
AS2215 V2216X G816 G817 IS294H K021DR 

cf2.074" Hd.-45° Seat IS294H+15 f45° Seat 

SC2215 V2248X IS294H+30 IS295H 

cf 2.157" Hd.-15° Seat <?15° Seat 

Note: V 

No. 2 
shaft, 
install 

>, VF210, V220, VCO220 (V549 Engi 
VS783 LK201 VL14 *RC86A 

c?Outer ♦VP14(lnt.) VL47 

VS784 VP28(lnt.) a’See Note insta 

cf Inner Below (Pro 

•Rotocap RC86A is used on Exh. ^ 

Valve and with V2248X Intake. 

It cannot be used with V2216X 

Intake Valve. £el 

LI 4 for steel camshaft before Serial with 
0709 can also be used with Iron 

VL47 for Iron shaft only, originally 
ed after Serial No. 20709. 

ine) 

TM218 

1 Note: When 
illing TM218 
feral Iron) a 
sral Iron oil 
p drive gear 
t also be used. 
NOT use a 
oil pump gear 
TM218. 

4 

1961-63— (4 Cyl.)—Scout 80; Scout 80 4x4; CM80; CM 
AS2302 V2303X G836 G836 IS303H K019E 

1 

110; C900 (4-152 Engine) 

| VS826 LK145 VL32 RC103A 

find. VP1 (8) <f Hyd. 

Dmpr. 


5 

1960-63—(6 Cyl.)—B160 Thru B180; BC160 Thru BC18 
S2366 V2367 G881 G881 IS100 IS107 

K07 

0; 1600; 1603; 1600-4x4 (Diesel D' 
VS845 LK145 VL26 RC107A 

VP35 cfMech. 

f Int. 

101 Engine) 

6 

1959-63—(8 Cyl.)—B100, 110, 120, 130, 150, 160; BC 
130, 120-4x4; 1600, 1700, 1800, 1 
C01600-1700-1800 (V266 Engine) 
AS2300 V2301X G836 G836 IS302 K017E 

150, 160; B 120-4x4, B 160-4x4; C10( 
890, 1603, 1703, 1803, 1600-4x4; F 

VS826 LK145 VL32 RC103A 

find. VP1 (16) if Hyd. 

Dmpr. 

), 110, 120, 
1700-1800; 

TM415 

7 

1959-63—(8 Cyl.)—B160, B170, BC160, BC170, BCFli 
BC180, BC1890, BCF180, BC180-4x 
1600, 1700, 1800, 1890, 1603, 170 
1800 (V304 or V345 Engine) 

AS2302 V2303X G836 G836 IS303H K019E 

70, B 160-4x4, BC 170-4x4, BCF170- 
4, BCF 180-6x6, Cl00, 110, 120, 12 
3, 1803, 1600-4x4; FI700-1800; CO 

VS826 LK145 VL32 RC103A 

find. VP1 (16) fHyd. 

Dmpr. 

6x6, B180, 
0-4x4, 130; 
1600-1700- 

TM415 

8 

1957-63—(6 Cyl.)—A100, 110, 120, 130; B100, CIO 
AMC150, CM75-80-110-CMU85 (BI 
AS2392 V1886X G746 G747 IS248H K012C 

IS248H+15 

AS2392A IS248 

c? Assy. of Valve & Rotator Parts K09 

AS2393 aj Used w/Rotocap 

>0, AB120, AM 120, AM 130, AB14 
>220 Engine) 

VS638 LK145 VL26 SR253 

cT’Int. cTMech. cT’Spr.Cap 

LK253 

cf Exh. VC241 

VP35(lnt.) Stem Cupd’’ 

VS692 LK145 RC62A 

io, AM 150, 

9 

1957-63—(6 Cyl.)—A100 thru A150; B100 thru B150; B 
AB140; AM 150; AMC150; AM 160 
BG241 Engines) 

AS2392 V2092X G746 G747 IS248H K012C 

AS2392A IS248H+15 

cMssy. of Valve & Rotator Parts IS248 

K09 

AS2393=tsi Used w/Rotocap 

Cl50; C100 thru C150; AB120; AMI 
>; AMC160; CM75-80-110; CMU85 

VS638 LK145 VL26 SR253 

cflnt. cfMech. cfSpr.Cap 

LK253 VC241 

cfExh. tfStem Cup 

VP35(lnt.) 

VS692 LK145 RC62A 

cTUsed w/Rotocap 

20; AM 130; 
(BD240 and 

TM371 

i 

10 

1957-63—(6 Cyl.)—A110 thru A160; Bl 10 thru B160; t 
1603, 1600-4x4, 1603-4x4; CO 180 

AS2392 V2092X G746 G747 IS248H K012C 

AS2392A IS248H+15 

f Assy. of Valve & Rotator Parts IS248 

K09 

AS2393'<bj Used w/Rotocap 

\C160; AM 160; AMC160; BC150; B< 
0 (BD264 and BG265 Engines) 

VS638 LK145 VL26 SR253 

cTlnt. cfIVIech. cfSpr.Cap 

LK253 VC241 

cfExh. eastern Ci 

VP35(lnt.) 

VS692 LK145 RC62A 

cfUsed w/Rotocap 

Z 160; 1600, 

Jp 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


In-In 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


SL5404F LI 01F 4 l / 2 2% 3- 3 /fe, 1-Vw P1191 PB841(8) 

(%a" x 7 23 /fe" FI.) cfPowergroove—Has horizontal slot in 
bottom ring groove. Four ring piston— 
to Eng. No. 22574 

LI 01 IMF 4'/ 2 2'% 2->/n, 1- 3 /« 

cTPowergroove—Has horizontal slot at top 
of skirt, below ring groove. Three ring 
piston—aft. Eng. No. 22575 • 


SL120F — Vb" LI 61F 3% 1% 2- 3 /k l 1- 3 ^6 

SL620F — W' cr’Powergroove—Comp, measured to 

median line of head surface contour. Highest 
point on head is 2.285" from pin center. 


PI 228 None Used 
d”Press fit in Rod 


T7669H TSRD450 
TA7669H* 

UF7669H* 

T7759H TSRD450 
TA7759H* 

UF7759H* 


T7921H TSRD387 


FP1205 

WS246 


FP1258 


SL619F— */n" L2141F 3% 2Vfc 2-’/ 8 j 1->/4 

d’Powerforged—Top Groove is tapered. 
Supplied finished to Std. or .020" O.S. only. 


PI 239 PB863(6) 


T7968H 


SL116F — Vb" 
SL616F— 2 /n" 


L2107F 3 Vb 

d”Powerforged 


1 % 2 - 3 ^, 1-^6 


PI 228 None Used 
cf Press fit in Rod 


T7757H TSRD362 


FP1258 


SL120F— ’/a" 
SL620F— 3 /k" 


LI 61F 3 Vb 1% 2- 3 /fc, 1- 3 ^ 6 

cTPowergroove—Comp, measured by 
median line of head surface contour. 

Highest point on head is 2.285" from pin center. 


PI228 None Used 
& Press fit in Rod 


T7756H TSRD387 


FP1258 

cf’For V304 Eng. 
only 


SL115F — Vb" 
SL615F— 3 /fe" 


L2039F 3^6 2“A4 ^- 3 /n, I-’/b, 

& Powerforged 1 - 3 /j« 


SL115F — Vb" *L2040F 3 % 2 s7 Aa 

SL615F —W' cf* Powerforged 

•Note: If O.E. Piston has top groove insert, 
replace in sets only. 


1- 3 /fc, I-’/b, 

1 - 3 7>6 


P1108 PB811 (6) 


T7601H 


TS7601H 
TSRD356 


FP1200 

WS205 


P1108 PB811 (6) 


T7601H 


TS7601H 

TSRD356 


FP1200 

WS205 


10 


SL116F— >/ 8 " •L2056F 3 "M 2% 

d’ , 3y 8 "I.D. cf Powerforged 

3’^6 

•Note: If O.E. Piston has top groove insert, 
replace in sets only. 


1- 3 /*2, 1-'/ 8 , 

1- 3 ^6 

2-3/fc, 1-3^6 


P1108 PB811 (6) 


T7745H TS7745H 

TSRD368 
T7602H TS7602H 

TX7602H TSRD368 


FP1200 

crExc.w/37 or 52 
Amp. Gener¬ 
ators 

WS205 


*TA—Domestic; UF—Export 
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A Sleeved Engine 


4 Superseded 




































Engine Parts 


In-In 


In-In 



Year 




SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


11 


1957-63—(6 Cyl.)—A170, A180, AC170, B170, BC170, BC170-4x4, 1700, 1800, 1890, 1703, 1803, 
FI700, FI800, CO 1800 (BD282 Engine) 

V2111X G749 G749 


AS2110 
AS2110A 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 


IS274H K016B 
IS274H+15 


For Power Units, Ind. Engines & Tractors- 
See McCormick Deering. 


VS700 LK145 VL26 SR263 

cflnt. cfMech. cfSpr.Cap 

LK253(Exh.) 

VP1 (Int.) VC241 

cfStem Cup 


TM373 


12 


1957-63—(6 Cyl.)- 


-A180, AC 180, AC 1890, B180, BC180, BC1890, BC180-4x4, 1700, 1800, 1890, 
1703, 1803, FI700, FI800, CO 1800 (BD308 Engine) 


AS2110 V2111X G749 G749 IS274H K016B 

AS2110A IS274H+15 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 


VS700 LK145 VL26 SR263 

cflnt. cfMech. cfSpr.Cap 

LK253(Exh.) 

VP1 (Int.) VC241 

cfStem Cup 


TM373 


13 


—(4 Cyl.)—Metro Mite AM80 (73mm) 


14 


1954-61—(6 Cyl.)—R185, 190, 191, 192, 194; RC190 (RD372 Aft. No. 24669) 


SC2202 V1703X G695 G696 IS270H K022R 

SC2202A IS270H+15 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts 


AS2067N 

AS2067NA 


SC2202 and SC2203 Valves are 
thicker under the Head. 


VS307 

cf Outer 

VS306 

cf Inner 


SC2203^ Used w/Rotocap 


LK205 

cf Int. 
LK216 
cf Exh. 
VP1 
cf Int. 


VL25 

cf Mech. 


VS696 LK205 

VS697 


SR216 

cfSpr. Cap 
VC216 
cfStem Cup 


RC67A 


TM125 


15 


1954-61—(6 Cyl.)—R200, 210, 220, 225, 230; RF190, 210, 230 (RD501 Engine) 


SC2202 V1703X G695 G696 IS270H K022R 

SC2202A IS270H+15 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts 


AS2067N 

AS2067NA 


SC2202 and SC2203 Valves are 
thicker under the Head. 


VS307 

cf Outer 
VS306 
cf Inner 


SC2203^ Used w/Rotocap 


LK205 

cf Int. 
LK216 
cf Exh. 

VP1 
cf Int. 


VL25 

cf Mech. 


VS696 LK205 

VS697 


SR216 

cfSpr. Cap 
VC216 
cfStem Cup 


RC67A 


TM125 


16 


1954-60—(6 Cyl.)—RF190, 191, 192, 200, 201, 202; R195, 200, 201, 202, 204, 205 (RD406 Aft. No. 
42781) 

SC2202 V1703X G695 G696 IS270H K022R 

SC2202A IS270H+15 

cf Assy, of Valve & Rotator Parts 


AS2067N 

AS2067NA 


SC2202 and SC2203 Valves are 
thicker under the Head. 


SC2203-^i Used w/Rotocap 


LK205 

VL25 

SR216 

cf Int. 

cf Mech. 

cfSpr. Cap 

LK216 


VC216 

cf Exh. 


cfStem Cup 

VP1 



cf Int. 



LK205 


RC67A 


TM125 


VS697 


▲ Sleeved Engine ^ Superseded 
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In-In 


Engine Parts 


In-In 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

SPACERS 

TSR-TSRD 

KITS (WS) 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


11 

SL119F—*L141F 3'VU VU 2-»/fe, 1-% 

SL619F — 3 /i" cfPowergroove 

•To Serial 196833 

3'% 1-%, 2-i/ 8 , 

1-% 

P1131 PB781 (6) 

T7758H TS7758H 

TA7758H* TSRD381 
UF7758H* 

T7533H TSRD381 

TA7533H* 

UF7533H* 

FP1201 

WS226A 

cflncls. Brgs. 

WS226 
cf Less Brgs. 

12 

SL119F— Vi" *L142F 3% 2*A 6 2-3/fe, 1-3/j 6 

S L619 F — 3 /a" cf Po we rg roove 

•To Serial 196414 

3% 1 2- y 8 , 

P1131 PB781 (6) 

T7758H TS7758H 

TA7758H* TSRD381 
UF7758H* 

T7533H TSRD381 

TA7533H* 

UF7533H* 

FP1201 
WS226A 
cf Incl. Brg. 
WS226 

cf Less Brg. 

13 

2.874 3- s /it, 1 -%2 


T0211 


14 

♦SL316B -® 200-250 Brinnell 

♦SL5316B 

SL7000A L108F 4% 2% 1-VSa, 2 

cf 500 Brinnell cfPowergroove—Four Ring type 1-Vfe 

SL7007A L162F 4% 2% 2- 3 /a, \-Vu 

cf500 Brinnell cfPowergroove—Three Ring type 

SL5316F (Vi*" x 8'Vfe" FI.) 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S 
SL316F (M«"x8'VU"FI.) 

Oversizes SL316F+5; SL330F is .030" O.S. 

PI 048 PB825(6) 

PB825+10 

cf.010" O.S. 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 
AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

AUF7822H* 

Note: Abo> 
to Serial 

12891 

FP1120 

cf Exc. C.O.E. 

FP1246 
cf For C.O.E. 

WS153A 
cf Incl. Brgs. 

WS153 
cf Less Brgs. 

✓e Pumps & Kits 
128919 only. 
FP1259 

WS253 
cf Aft. Serial 
9Conv. or C.O.E. 

15 

SL5394F 4L119F 414 2% 2-Vfc,1 

OAt" x 8 1 W FI.) 

♦L140F 4 14 2% 2- 3 M, 1- 3 /U 

L140NF 414 2% 2-^,1-% 

cfPowergroove—Has horizontal slot at 
top of skirt, below bottom groove. 

PI 048 PB825(6) 
PB825+10 

cf.010" O.S. 

T7614H TSR450 

TA7614H* 

UF7614H* 

T7760H TSRD450 

TA7760H* Note: Abo\ 
UF7760H* to Serial 

FP1120 

cf Exc. C.O.E. 

FP1246 
cf For C.O.E. 

WS153A 
cf Incl. Brgs. 

WS153 
cf Less Brgs. 

^e Pumps & Kits 
128909 only. 

FP1259 

WS253 
cf Aft. Serial 

For Ind. Engines, Tractors & Power Units—See McCormick Deering 



128909 Uonv. or C.O.E. 

16 

♦SL316C 

cf200-250 Brinnell 

♦SL5316C 

SL7001A L109F 4% 2% 1- 3 /fe, 2-14, 

cf500 Brinnell cfPowergroove i -y, 6 

SL7001A+10 

SL7008A L163F 4% 2% 2-%, 1-M« 

cf500 Brinnell cfPowergroove 

SL5316F ('At" x 8 1 Vie" FI.) 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S 
SL316F (14" x 8’’As" FI.) 

Oversizes SL316F+5; SL330F is .030" O.S. 

PI 048 PB825(6) , 

PB825+10 , 

cf.010" O.S. , 

AT1979H TS1979H 

4TA1979H* TSA1979H 
4UF1979H* TSRD437 

4T7822H TSRD437 

4TA7822H* Note: Abov 
4UF7822H* to Serial 1 

128801 

FP1120 

cf Exc. C.O.E. 
FP1246 

For C.O.E. 
WS153A 
cf Incl. Brgs. 

WS153 
cf Less Brgs. 
e Pumps & Kits 
28801 only. 

FP1259 

WS253 
cf Aft. Serial 

1 Conv. or C.O.E. 


*TA Domestic; UF Export “ 223 A Sleeved Engine f Superseded 















































Engine Parts 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


17 


1954-60—(6 Cyl.)—R205, 206, 210, 211, 212; RC200; 
No. 36670) 

SC2202 V1703X G695 G696 IS270H K022R 

SC2202A IS270H+15 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 


; RF195, 205, 210, 211, 212, 214 (RD450 Aft. 

TM125 


AS2067N 

AS2067NA 


SC2202 and SC2203 Valves are 
thicker under the Head. 


VS306 LK216 

cflnner cfExh. 

VP1 
cf Int. 


SC2203*^ Used w/Rotocap 


VS307 LK205 VL25 SR216 

cfOuter cflnt. cfMech. cf Spr. Cap 

VC216 
cfStem Cup 


VS696 LK205 

VS697 


RC67A 


18 


19 


20 


21 


1956-57—(6 Cyl.)—S100, S102, SA120, SM120, SM122, SM130, SA140, SM150, SM152 (BD220 Engine) 


AS1964 V1886X G746 G747 

AS1964A 

cf Assy. of Valve <£, Rotator Parts 


AS1885^j Used w/Rotocap 


IS248H K012C 

IS248H+15 

IS248 

K09 


VS638 LK145 

d'lnt. 
LK253 

cfExh. 

VS692 LK145 

cf Used w/ VP1 (Int.) 
Rotocap 


VL26 

cf Mech. 


SR253 I 

cfSpr. Cap 
VC241 
cfStem Cup 

RC62A 


TM371 


1956-57—(6 Cyl.)—S110, S112, S120, S122, S130, S132, S140, S150, S152, SM160, SM162, SA120, 
* SMI20, SA140 (BD240 Engine) 

V2092X G746 G747 


AS1964 
AS1964A 

cf Assy. of Valve <£, Rotator Parts 
AS1885^ Used w/Rotocap 


IS248H K012C 

IS248H+15 

IS248 

K09 


VS638 LK145 

cflnt. 

LK253 

cfExh. 

VS692 LK145 

VP1 (Int.) 


VL26 

cfMech. 


SR253 
cfSpr. Cap 
VC241 

cfStem Cup 

RC62A 


TM371 


1955-57—(6 Cyl.)—R160, R1700, R1701, R1702, R1704, R1705, S160, S1700, S1701, S1702, S1704, 
S1705, SMI60 (BD264 Engine) 

V2092X G746 G747 


AS1964 
AS1964A 

cf Assy. of Valve & Rotator Parts 
AS1885=^1 Used w/Rotocap 


IS248H K012C 

IS248H+15 

IS248 

K09 


VS638 LK145 

cflnt. 

LK253 

cf Exh. 

VS692 LK145 

VP1 (Int.) 


VL26 

cf Mech. 


SR253 

cf Spr. Cap 
VC241 
cfStem Cup 

RC62A 


TM371 


1955-57—(6 Cyl.)—S170, SI 72, S174, S175, SF170 Seri 
AS761 V2034 G808 G807 IS214H K013C 

IS214 

IS183 

d\010" o.s. 

K09 

ies (BD269 Engine) 

VS339 LK83 RC10A 

VP1 (Int.) 

VS573 

cf Used w/Rotocap 

1955-57*— (6 Cyl.)—S175, S180, S182, S184, SC180, CC 
AS2110 V2111X +G748 G749 IS274H K016B 

AS2110A G749 IS274H+15 

c? Assy, of Valve & Rotator Parts 

>180 (BD282 Engine) 

VS700 LK145 VL26 SR263 

cflnt. cfMech. cf Spr. Cap 

LK253(Exh.) 

VP1 (Int.) VC241 

cfStem Cup 


TM372 


22 


TM373 


▲ Sleeved Engine f Superseded 
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In-In 


Engine Parts 


In-In 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


17 

4SL316A—Also supplied .005" oversize 

4SL5316A—Also supplied .005" oversize 

SL7002A L110F 4 % 1- 3 /k, 2-'/ 8 , 

cF500 Brinnell cFPowergroove 1- 3 /i 6 

Oversizes SL7002A+5, +10, +30 

SL7009A L164F 4 3 /s 2Vm 2-%,1-a '/u 

cF500 Brinnell cFPowergroove 

Oversizes SL7009A+5, +20 

4SL5316AH 

SL7003A L111F 4 3 / 8 2 23 i4 1- 3 /&, 2- i/ s> 

cF500 Brinnell—5000' Alt.—Powergroove Piston 1- 3 /6 

SL7010A L165F 4 3 / 8 2 23 i4 2- 3 /fe, 1 - 3 ^ 6 

cF500 Brinnell—5000' Alt.—Powergroove Piston 

SL5316F (Ms" x 8"A 6 " FI.) 500 Brinnell 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 
SL316F (W' x 8'W' FI.) 200-250 Brinnell 

Oversizes SL316F+5; SL330F is .030" O.S. 

PI 048 PB825(6) 

PB825+10 

cf. 010" O/S 
O.D. 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 

AT7822H TSRD437 

ATA7822H * Note: Abo 
AUF7822H* to Serial 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 

AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

AUF7822H* 

FP1120 

cFExc. C.O.E. 
FP1246 

1 For C.O.E. 
WS153A 
cFlncl. Brgs. 

WS153 
cFLess Brgs. 
ve Pumps & Kits 
128827 only. 
FP1259 

WS253 
cFAft. Serial 
128827 Conv. 
or C.O.E. 

18 

SL115F— Vs" L124F 3M« 2 2 l& 1- 3 /fe, 1- Vb, 

SL615F— W cF Powergroove 1- 3 ^ 6 

For Tractors, Power Units and Ind. Engines— 
See McCormick Deering 

P1108 PB811 (6) 

T7601 H TS7601 H 

TSRD356 

FP1200 

WS205 

19 

SL115F— '/«" ♦L1094F 3 % 2% 

SL615F— */fe* 1 

L2055F 3>At 2%, 

■:? Powerforged 1-»/fe 

P1108 PB811 (6) 

T1201H TS1201H 

TA1201H* TSRD356 
UF1201H* 

TX1201 

FP1200 

WS205 

20 

SL116F— ’/ 8 " L122F 3 "A* 2M* 2- 3 ^, 1 

cF3%"I.D. cFPowergroove 

V'M l-^l-’/s, 

1-^6 

P1108 PB811 (6) 

T7602H TS7602H 

TX7602 TSRD368 

T7745H TS7745H 

TSRD368 

FP1200 

WS205 

21 

SL5328A L825NF 3 ’At 2% ^-*/a,2 

SL328A cfSteel Belted— 1-Vfc 

cf200-250 Brinnell Std. Altitude 

SL328A+5 

P838 PB781 (6) 

AT1201H TS1201H 

ATA1201H* TSRD356 
AUF1201H* 

ATX1201 

AT1201H TS1201H 

aTA1201H * TSRD356 
AUF1201H* 

ATX1201 

FP1201 

WS226A 

cFlncl. Brg. 

WS226 
cFLess Brg. 

SL5328B L826NF 3 'At 2%j 1- 3 /fc, 2- 

SL328B d’Steel Belted— 1-% 

cfFOr 5000' Alt. 5000'Altitude 

SL5328F x 8'Vfc" FI.) 500 Brinnell 

SL328F=® 200-250 Brinnell 

SL328F+5 

SL329F-® .030- O/S O.D. 

22 

SL119F—L982F 3'% 2”^ 1-Vfa, 2-'/,, 1 

SL619F—Aero type 1 - 3 /i 6 

3'*/f» 2-»A,1-»A 

P1131 PB781 (6) 

T7533H TSRD381 

TA7533H* 

UF7533H* 

T7758H TS7758H 

TA7758H* TSRD381 
UF7758H* 

FP1201 

WS226A 

cFlncl. Brg. 

WS226 
cFLess Brg. 


*TA Domestic; UF—Export " 225 A Sleeved Engine 4 Superseded 





































Ill-In Engine Parts IIn 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

T P — Porirm 


Model 

Exh. Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


(VP) 

Mechanical 

i r—ndcmy 
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1954-57)—6 Cyl.)—RF170, 171, 172, 174; 

180 (BD308 Engine) 


R180, 181, 182, 183, 184; S180, 182, 184; S1840; SF175, 


AS2110 V2111X tG748 G749 IS274H K016B 

AS2110A G749 IS274H+15 

d 1 Assy, of Valve & Rotator Parts 


VS700 LK145 VL26 SR263 

cflnt. cfMech. cFSpr. Cap 

LK253(Exh.) VC241 

VP1 (Int.) cfStem Cup 


TM373 


24 


1950-57—(6 Cyl.)—L170, 171, 172, 180, 181, 182, R170, 171, 172 Std. Trucks; L173, 183, R173 School 
Bus; L174, 184, R174 Loadstar; LF174 Loadstar Wheel; L175, R175 Roadliner; 
LC180, 181, 182 C.O.E. (BD269 Engine) 


S720 

AS761 


V987X G808 G807 

cf45° to Eng. 75037 

V2034 

dM5° aft. Eng. 75037 


IS214 K013C 

IS214H 
I SI 83 

cf.010" o.s. 

K09 


VS339 LK83 

VP1 (Int.) 

VS573 

cf’Used w/Rotocap 


TM372 


RC10A 


For Tractors, Ind. Engines & Power Units— 
See McCormick Peering. 


25 


1950-55—(6 Cyl.)—LI 10, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132; R100, 102, 110, 111, 112, 120, 121, 
122, 130, 131, 132; Standard Trucks; LM120, 121, 122, 150, 151, 152; RM120, 
121, 122, 150, 151, 152; Metro Bodies (SD220 Engine) 


SI 885 tV1886 G668 G668 IS248H K012C 

AS1885 V1886X IS248H+15 

d” Above Valves to Eng. 118142 IS248 

K09 

AS1964 V1886X G746 G747 

AS1964A 

cf Aft. Eng. 118143 


VS638 LK145 VL26 

VP1(lnt.) cf’Mech. 


TM371 


VS638 LK145(lnt.) SR253 

LK253(Exh.) tfSpr. Cap 

Stem Cuptsr VC241 


AS1 885=^j Used w/Rotocap 


VS692 


RC62A 


26 


1950-55—(6 Cyl.)—Ll 50, 151, 152, 160, 161, 162, R150, 151, 152, 160, 161, 162 Standard Trucks; 

LI53, 163, R153, 163 School Bus; L164, R164 Loadstar; L165, R165 Roadliner; 
LB140 Bakery & Milk; LC160, 161, 162, RC160, 161, 162 C.O.E.; R160-4x4 (SD240 
Engine) 


SI 885 4V1886 G668 G668 IS248H K012C 

AS1885 V1886X IS248H+15 

cfAbove Exh. Valve to Eng. 52490 and IS248 
from 52511 to 52565; Int. Valve to K09 
118158. 


VS638 LK145 VL26 

VP1(lnt.) cfMech. 


TM371 


AS1964 V2092X G746 G747 

AS1964A 

cf Exh. Valve from 52491 to 52510 and 
aft. 52566; Int. Valve aft. 118159. 


VS638 LK145 

cf Int. 

LK253(Exh.) 


SR253 

cf Spr. Cap 
VC241 
d^Stern Cup 


AS1885^j Used w/Rotocap 


VS692 


RC62A 


27 


1953-54—(6 Cyl.)—RF 170, 171, 172, 174 Six Wheel; R180, 181, 182, Std. Truck; R183 School Bus; 
R184 Loadstar; RC180, 181, 182 C.O.E. (BD282 Engine) 


AS2017 4V2018 4G748 G749 IS248H K016B 

AS2017A V2111X G749 IS248H+15 

cf Above Exh. Valve has 30° seat, is K09 
used to Ser. 18926 exc. 18068, 

18480, 18775, and 18776. 


VS700 LK145(lnt.) 

LK253(Exh.) 
VP1 (Int.) 


SR263 

cf Spr. Cap 
VC241 
cfStem Cup 


TM373 


AS2110 IS274H 

AS2110A IS274H+15 

cf45° seat aft. Ser. 18926 and in 18068, 

18480, 18775, and 18776. 


A Sleeved Engine 


4 Superseded 
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Engine Parts 



Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 
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SL119F — Vs" 

L123F 3 ,3 / 6 2 3 /k 

l- 3 /^, 2-/«, 

P1131 

PB781 (6) 

T7533H 

TSRD381 

FP1201 


SL619F— 3 /a" 

cTPowergroove 

1- 3 /l6 


TA7533H* 


WS226A 







UF7533H* 


cflncls. Brgs. 



3 ,3 />6 

2- 3 /fe, I- 3 /,6 



T7758H 

TS7758H 

WS226 







TA7758H* 

UF7758H* 

TSRD381 

cf Less Brgs. 

24 

SL5328A 

L825NF 3%> 2 3 /k 

1- 3 /&, 2- Ye, 

P838 

PB781 (6) 

aT 1201H 

TS1201H 

FP1201 


SL328A 

d” Steel Belted 

1- 3 /l6 


ATA1201 H* 

TSRD356 

♦WS152A 


SL328A+5 





AUF1201H* 


cflncl. Brgs. 


c?.005 O.S. O.D. 




ATX1201 


♦WS152 

cfLess Brgs. 


SL5328B 

L826NF 3>At 2 7 /n 

1- 3 ^, 2-i/ 8j 



AT1201H 

TS1201H 


SL328B 

cfSteel Belted—5000' Alt. 

1- 3 /6 



ATA1201H* 

TSRD356 

WS226A 


<?5000' Alt. 





AUF1201 H* 


cflncl. Brgs. 


SL5328F P/ 8 " 

x 8"A 6 " Fl.)^ 500 Brinnell 




ATX1201 


WS226 


SL328F ( V,” x8"V FI.ha200/250 Brinnell 
SL328F+5 is .005" O.S. 






cf Less Brgs. 


SL329F^ .030" O.S. on O.D. 







25 

SL115F—’/a" 

L933F 3?/i6 2% 

l- 3 /^, 2-/8, 

P1108 

PB811 (6) 

T1201H 

TS1201H 

FP1200 


SL615F — 3 /n" 

cfSteel Belted—Flat Head to 

1- 3 /6 


TA1201H* 

TSRD356 

WS205 



Eng. 261931. 




U FI 201H * 
TX1201 





L124F 3% 2»/n 

1- 3 ^,1-/8, 



T7601H 

TS7601H 




cTPowergroove—STEP HEAD I- 3 /* 




TSRD356 




aft. Eng. 261932 







26 

SL115F— 

L2054F 3 Vu 2.133 

1- 3 ^,2-/ 8 , 

1- 3 /6 

P1108 

PB811 (6) 

T1201H 

TS1201H 

F PI 200 


SL615F— 

cT Powerforged—to 


TA1201H* 

TSRD356 

WS205 



Eng. 118158 




UF1201H* 
TX1201 





♦L1094F 3V.6 2%j 

1- 3 ^,2-/ 8 , 

Services All 3 Pistons c? 





c^Steel Belted—after Eng. 118158 1 - 3 A& 








L2055F 3% 2% 

1 - 3 /fc, 2-/8, 








rf 1 Powerforged—after 

1- 3 /6 








Eng. 118158 









3>Ai 

1 - 3 /a, 1-/8, 



T7601H 

TS7601 H 



Note: L1094F & L2055F are also 5000' Alt. 

1- 3 /6 




TSRD356 



Pistons to Eng. 118158 







27 

SL119F— Vb" 

L982F 3 'Ms 2»4t 

1- 3 ^, 2-/8, 

P1131 

PB781 (6) 

T7533H 

TSRD381 

FP1201 


SL619F — */n" 

o’ Ae retype 

1- 3 /6 


TA7533H* 


♦WS152A 







UF7533H* 


WS226A 

d”lncl. Brgs. 

WS226 
cfLess Brgs. 


*TA—Domestic; UF—Export 
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In-In 


Engine Parts 


In-In 



Year 




SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 
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1950-54—(6 Cyl.)—LI85, 190, 191, 192, R185, 190, 191, 192 Std. Trucks; L193, L1853, R193, R1853 
School Bus; L194, R194 Loadstar; L195, R195 Roadliner; LF190, 191, 192, 194, 
195, 6 Wheel (RD372 Engine) 


SCI 852 V1703N G695 G696 

SC1852A V1703X 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

AS1852 

AS1852A 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 


IS249H 
IS249 

d 1.753" O.D. 

IS209H 

IS209 

d 1.760" O.D. 

IS224 

d 1.790" O.D. 


K022R 


AS1 743^ Used w/Rotocap 

SCI 789 


VS307 LK205 

cfOuter cflnt. 

VS306 LK216 

cf’lnner cfExh. 

VP1 

d Int. 


VL25 

c^Mech. 


SR216 

d Spr. Cap 
VC216 
cTStem Cup 


TM125 


VS696 LK205 

VS697 


RC67A 


Note: To convert to the larger head diameter (1.777") exhaust valves, use IS270H Seat and SC2202A Valve Assy. 


29 


1950-54—(6 Cyl.)—LF190, 191, 192, RF190, 191, 192 Six Wheel; LF194, RF194 Loadstar 6 Wheel; 

LF195, RF195 Roadliner 6 Wheel; L200, 201, 202, R200, 201, 202 Std. Truck; L204, 
R204 Loadstar; L205, R205 Roadliner (RD406 Engine) 


SCI 852 V1703N G695 G696 

SC1852A V1703X 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 
AS1852 

AS1852A 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

IS249H K022R 

IS249 

c? 1.753" O.D. 

IS209H 

IS209-« 1.760" O.D. 
IS224-® 1.790" O.D. 

VS307 

cTOuter 

VS306 

d Inner 

LK205 

d Int. 
LK216 
d Exh. 
VP1 
cflnt. 

VL25 

cTMech. 

SR216 

cfSpr. Cap 
VC216 
cfStem Cup 

AS1743^t Used w/Rotocap 

SCI 789 

VS696 

VS697 

LK205 


RC67A 


TM125 


Note: To convert to the larger head diameter (1.777") exhaust valves, use IS270H Seat and SC2202A Valve Assy. 


30 


31 


1950-54—(6 Cyl.)—L200, 201, 202, 210, 211, 212, R200, 201, 202, 210, 211, 212 Std. Truck; L204, 
R204 Loadstar; L205, R205 Roadliner; LF210, 211, 212, RF210, 211, 212 Six Wheel 


TM125 


(RD450 Engine) 






SCI 852 V1703N G695 G696 

IS249H K022R 

VS307 

LK205 

VL25 SR216 

SC1852A V1703X 

IS249 


d Outer 

cf’lnt. 

cfSpr. Cap 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

d 1.753" O.D. 


VS306 

LK216 

VC216 

IS209H 


dinner 

cTExh. 

cfStem Cup 

AS1852 

IS209^i 1.760" 

O.D. 


VP1 


AS1852A 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

IS224^t 1.790" 

O.D. 


cf’lnt. 


AS1743^ Used w/Rotocap 



VS696 

LK205 

RC67A 

SCI 789 



VS697 




Note: To convert to the larger head diameter (1.777") exhaust valves, use IS270H Seat and SC2202A Valve Assy. 


1942-49—(6 Cyl.)—K7 aft. Serial 9100; KS7 aft. Serial 3036; KB7 (BLD269, BLD269A Engines) 


S720 V987X G808 G807 IS214H K013C 

AS761 IS214 

IS183^ej .010" O.S. 

K09 


VS339 LK83 
VP1 

cflnt. 

VS573^si Used w/Rotocap 


RC10A 


TM372 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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In-In 


Engine Parts 


In-In 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


INTERNATIONAL TRUCK—Continued 


PISTON 
PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


28 

♦SL316B-® 200/250 Brinnell 

♦SL5316B 

SL7000A L108F 4% 2% 1- 3 /4j, 2- 'A, 

£^500 Brinnell cf Powergroove — 1-Vfo 

Four Ring Type 

SL7007A L162F 4% 2% 2-%, 1-VU 

r S 500 Brinnell cfPowergroove—Three Ring Type 

SL5316F ('At." x 8"At" FI.) 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 
SL316F ('At" x 8"At" FI.) 

Oversizes SL316F+5; SL330F is .030" O.S. 

PI 048 PB825(6) 

PB825+10 

d\010"O.S. 

O.D. 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
aUFI979H* TSR437 

AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

AUF7822H* 

FP1120 

(d’Exc. C.O.E. 

FP1246 
d”For C.O.E. 

WS153A 
d”lncl. Brgs. 

WS153 
cTLess Brgs. 

29 

♦SL316C 

♦SL5316C 

SL7001A L109F 4 3 / 8 2?A<> 1-^,2- ’/a, 

SL7001A+10 cf Powergroove— 1 -Vi* 

cf500 Brinnell Four Ring Type 

SL7008A L163F 4 3 /a 2^6 2- 3 /k, 1- 3 /i 6 

d^OO Brinnell c^Powergroove— 

Three Ring Type 

SL5316F (Vk" x 8'W' FI.) 500 Brinnell 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 
SL316F (Vfe" x 8'W' FI.) 200/250 Brinnell 

Oversizes SL316F+5; SL330F is .030" O.S. 

PI 048 PB825(6) 

PB825+10 

d , .010"O.S. 

O.D. 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 

AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

AUF7822H* 

FP1120 

d^Exc. C.O.E. 

FP1246 
cf For C.O.E. 

WS153A 
cflncl. Brgs. 

WS153 
cfLess Brgs. 

30 

4SL5316A 

SL7002A L110F 4 3 / 8 2 s Ae l- 3 /^, 2- 'A, 

d 71 500 Brinnell cTPowergroove—Four Ring Type 1- 3 ^6 
Oversizes SL7002A+5, +10, +30 

+SL316A 

SL7009A L164F 4 3 /a 2% 2- 3 /n, 1- 3 ^« 

SL7009A+5 cfPowergroove— 

♦SL5316AH Three Ring Type 

SL7003A L111F 4 3 / 8 2™Aa 1 2- Vi, 

cTSOOO'Alt. cf Powergroove— ^-V\6 

Four Ring Type—5000 1 Alt. 

SL7010A L165F 4% 2 23 £i 2- 3 /k f 1- 3 ^6 

d”5000' Alt. cfPowergroove—Three Ring Type—5000' 

SL5316F (Vfe" x 8 u A6 f/ FI.) 500 Brinnell 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 
SL316F (Vi6"x8 n /i6" FI.) 200/250 Brinnell 

Oversizes SL316F+5; SL330F is .030" O.S. 

PI 048 PB825(6) 

PB825+10 

d\010"O.S. 

O.D. 

Alt. 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 

AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

aUF7822H* 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 
AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

AUF7822H* 

FP1120 

d”Exc. C.O.E. 

FP1246 
d”For C.O.E. 

WS153A 
cflncl. Brgs. 

WS153 
cfLess Brgs. 

31 

SL5328A L825NF 3% 2% 1- 3 A,2-'/„, 

SL328A (fSteel Belted 1-M« 

SL328A+5 

SL5328B L826NF 3% 2%, 

SL328B cfSteel Belted— 1 -Vk 

cf5000' Alt. 5000' Alt. 

SL5328F x 8"At" FI.)-® 500 Brinnell 

SL328F ( Vi" x 8 1 'At" FI.)-® 200/250 Brinnell 

SL328F+5 

SL329F-® .030" O.D. 

P838 PB781 (6) 

i 

i 

i 

1 

4 T 1201 H TS 1201 H 

4TA1201H* TSRD356 
4UF1201H* 

4TX1201 

1T1201H TS1201H 

1TA1201H* TSRD356 
iUF1201H* 

1TX1201 

FP1201 

♦WS152A 

cMncl. Brgs. 

WS226A 
cflncl. Brgs. 
♦WS152 
d”Less Brgs. 

WS226 
c? Less Brgs. 
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Engine Parts 









SEATS 


RETAINERS 

VALVE 

ROTATION 

CAMSHAFTS 


Year 






(LK) 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 
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1942-49—(6 Cyl.)—K8, KR8, KS8, K8T, KR8T, KS8T (Rl 
K8F (RED318A Engine) 

SI 702 V1703N G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 V1703X IS249 

SCI 789 cf 1.753" O.D. 

IS209H 

SC1852=^j Rototype 15209'=^ 1.760" O.D. 

AS1852 

SC1852A IS224=^ 1.790" O.D. 

AS1852A 

cfAssy. of Valve & Rotator Parts 

ED318 Engine); K8, KR8, KS8, K8T, H 

VS307 LK205 RC67A 

cTOuter VP1 

VS306 cfInt. 

cf Inner 

LK216 SR216 

cfSpr. Cap 
VC216 
cfStem Cup 

VS696-VS697=^j Used w/Rotocap 

:R8T, KS8T, 

TM125 

) 

33 

1942-49—(6 Cyl.)—K10, KR10, KS10, Special K8, KR8 
Special K8, KR8, KS8, KB8, KB8F (1 
SI 702 V1703N G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 V1703X IS249 

SCI789 cf 1.753" O.D. 

IS209H 

SCI852^i Rototype IS209=^j 1.760" O.D. 

AS1852 

SCI852A IS224=^« 1.790" O.D. 

AS1852A 

cfAssy. of Valve & Rotator Parts 

i, KS8, K8T, KR8T, KS8T, K8F (RED3 
RED361A Engine) 

VS307 LK205 RC67A 

cf Outer VP1 

VS306 cf’lht. 
cflnner 

LK216 SR216 

cTSpr. Cap 
VC216 
cistern Cup 

VS696-VS697=^s Used w/Rotocap. 

61 Engine); 

TM125 

) 

34 

1942-49—(6 Cyl.)—KR11, KS11; Special K8, K10 (RED 
(RED401A Engine); KR11T, KS11T, 

SI 702 V1703N G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 V1703X IS249 

SCI789 d" 1.753" O.D. 

IS209H 

SCI852^a Rototype IS209^a 1.760" O.D. 

AS1852 

SC1852A IS224-§ai 1.790" O.D. 

AS1852A 

a 71 Assy, of Valve & Rotator Parts 

•401 Engine); KR11, KS11, KR11T, K 
. K11F, KBIO (RED401B Engine) 
VS307 LK205 RC67A 

cf’Outer VP1 

VS306 cT’Int. 
cflnner 

LK216 SR216 

cfSpr. Ca* 
VC216 
eastern Cup 

VS696-VS697^ Used w/Rotocap 

SI IT, K11F 

TM125 

35 

1942-49—(6 Cyl.)—Special K8, ICR8, KS8, KR11, KS11 
KS11, KBR11, KB11F (RED450, RE[ 

SI 702 V1703N G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 V1703X IS249 

SCI789 cf 1.753" O.D. 

IS209H 

SCI852^£i Rototype IS209^ 1.760" O.D. 

AS1852 

SC1852A IS224^j 1.790" O.D. 

AS1852A 

c?Assy, of Valve & Rotator Parts 

, KR11T (RED450 Engine); Special C 
)450A Engines) 

VS307 LK205 VL25 RC67A 

cfOuter VP1 cfMech. 

VS306 cflnt. 
dinner 

LK216 SR216 

cfSpr. Caj 
VC216 

cfStem Cup 

VS696-VS697‘=^t Used w/Rotocap 

.O.E. KR11, 

TM125 

3 

l 

36 

1941-49—(6 Cyl.)—K6 aft. Serial 112242; K6S aft. Seri 
S720 V987X G808 G807 IS214H K013C 

AS761 IS214 

IS183-fa .010" O.S. 

K09 

ial 7126; KB6, KB6F (BLD250 Engine] 
VS339 LK83 RC10A 

VP1 

cTlnt. 

VS573=^t Used w/Rotocap 

I 

TM372 

37 

1937-49—(6 Cyl.)—D2, D15 (HD213 Engine) 
1935-37—(6 Cyl.)—Cl, C12, C15, C30, CS30, C300 (H 

SI 614 V788 G571 G570 IS213 KOI 3 

AS1687 K08B 

IS146^ .058" O.S. 

D3 Engine) 

VS286 LK82 RC9A 

VS572=^s Used w/Rotocap 
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Engine Parts 


In-In 


In-In 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 
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3% 1 - 2 /n, 2- Vs, 

1- 3 /l6 

For Tractors, Power Units & Ind. Engines— 

See McCormick Deering 

PB825(6) 

PB825+10 

d\010"O.S. 


FP1120 

WS153A 

<f Incl. Brgs. 

WS153 
cfLess Brgs. 

33 

SL5311A L891F 4'A 2%, 

cf Steel Belted 1- 3 /ia 

SL5311F 

( 3 /fe" x 8 n /fe" FI.) 500 Brinnell 

414 3- Ve, 1-Ma 

P969 PB825(6) 

PB825+10 

AT1977H TSRD412 

AT1119 TSR412 

FP1120 

WS153A 

cflncl. Brgs. 
WS153 

d”Less Brgs. 

34 

SL5311B L892NF 4 V. 2Vu 1- 3 A, 2-'/s, 

SL5311F o’Steel Belted 1 - 3 /.« 

{W x FI.) 500 Brinnell 

4'/s 3-%, 1- 3 /| 4 

P969 PB825(6) 

PB825+10 

AT1977H TSRD412 

AT1119 TSR412 

FP1120 

WS153A 

cf 1 ncl. Brgs. 
WS153 

cfLess Brgs. 

35 

♦SL5316A-^>500 Brinnell—Also supplied .005" O.S. 
SL7002A L110F 4 3 /s 2% 1-%, 2-'/ 8 , 

0*500 Brinnell d’Powergroove—Four Ring Type 1 -Via 

Oversizes SL7002A+5, +10, +30 
♦SL316A 200/250 Brinnell—Also supplied .005" O.S. 

SL7009A L164F 4 3 /s 2>M 2-%, 1-V, 6 

0*500 Brinnell cTPowergroove—Three Ring Type 

Oversizes SL7009A+5, +20 
♦SL5316 AHtq 500 Brinnell—5000' Alt. 

SL7003A L111F 4% 2 33 ^ 1-%, 2-Vi, 

0*500 Brinnell cfPowergroove—5000'Alt. 1 -Vk 

SL5316F (VI*" x 8«VS*" FI.) 500 Brinnell 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 
SL316F (Vi*" x 8> Vi*" FI.) 200/250 Brinnell 

Oversizes SL316F+5 

4% 3-'/«, 1 -Vi* 

PI 048 PB825(6) 

PB825+10 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
AUF1979H* TSRD437 

AT7822H TSRD437 

ATA7822H* 

AUF7822H* 

AT1979H TS1979H 

ATA1979H* TSA1979H 
aUF1979H* TSRD437 

AT1123H TSR437 

FP1120 

WS153A 

cf 1 ncl. Brgs. 

WS153 
cfLess Brgs. 

36 

SL320A L784F 3Vu 2*4* 1- 3 /fc, 2 

SL320F 1-Vi* 

(M*"x8%"FI.) 

P838 PB781 (6) 

aTI 434H TSRD343 

FP1201 

4WS152A 

cflncl. Brgs. 

WS226A 
cf 1 ncl. Brgs. 
♦WS152 
d”Less Brgs. 

WS226 
cfLess Brgs. 

37 

SL111F— '/»" 3 M* 2 Vt 3- 3 /h, 1 -Vu 

SL611F— W 

L852F 3%s 2!4 3- 3 A, 1-M* 

cfSteel Belted 

P824 PB727(6) 

AT1031H TSR331 

TX1031 

T1920H TSRD331 

FP1088 

<f Brg. Type 

WS162 


*TA—Domestic; UF—Export 


- 231 


A Sleeved Engine 4. Superseded 





























In-In 


Engine Parts 


In-In 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 
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1937-49—(6 Cyl.)—Kl, 2, 3, 4, KS4, KIM, K3M, KB1, 

SI 614 V788 G571 G570 IS213 KOI 3 

AS1687 1 SI 46 

cf .058" O.S. 

SI 895 <ii Rototype K08B 

S1895A'ii Assy, of Valve & Rotator Parts 

2, 3, KB1M, KB3M (GRD214, 214A I 

VS286 LK82 RC9A 

VS572 LK253 VC241 

cfUsed w/Rotocap cfStem Cup 

Engine) 

) 

39 

1937-49—(6 Cyl.)—D30, DS30, D186T, DS186T, D300 

SI 614 V788 G571 G570 IS213 K013 

AS1687 K08B 

IS146-® .058" O.S. 

, DS300 (HD232-232A-232C Engine 

VS286 LK82 RC9A 

VS572-® Used w/Rotocap 

s) 

40 

1937-49—(6 Cyl.)—K5, K5B, K5M, KS5, K5 C.O.E. (GR 

SI 614 V788 G571 G570 IS213 K013 

AS1687 1 SI 46 

d .058" O.D. 

S1895-® Rototype K08B 

S1895A-® Assy, of Valve & Rotator Parts 

D233, 233A Engines) 

VS286 LK82 RC9A 

VS572 LK253 VC241 

d Used w/Rotocap cfStem Cup 

) 

41 

1937-48—(6 Cyl.)—Kl, 2, 3, 4, 5, KS4, 5, KIM, K3M E 

SI 614 V788 G571 G570 IS213 K013 

AS1687 1 SI 46 

d .058" O.S. 

SI 895 <aj Rototype K08B 

S1895A-® Assy, of Valve & Rotator Parts 

conomy Six (GRD175, 175A Engine; 

VS286 LK82 RC9A 

VS572 LK253 VC241 

d Used w/Rotocap c? Stem Cup 

0 

1 

42 

1941-42—(6 Cyl.)—K6 to Serial 11242; KS6 to Serial 7 
to Serial 3036 (FAC259 Eng. 3 Vi") 

S720 V987X G808 G807 IS214H K013C 

AS761 IS214 

1 SI 83 

cf.OlO" O.S. 

K09 

126 (FAC241 Eng. 3V 8 "); K 7 to Seria 

VS339 LK83 RC10A 

VP1 (Int.) 

VS573 

cf Used w/Rotocap 

1 9100; KS7 

43 

1941-42—(6 Cyl.)—K8, KR8, KS8, K8T, KR8T, KS8T, K 

SI 702 VI665 G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 d’45° IS249 

SCI789 V1703X cf 1.753" O.D. 

oMS 0 IS209H 

IS209-S 1.760" O.D. 

IS224-«a 1.790" O.D. 

8F (FBC318 Engine) 

VS307 LK205 RC67A 

cf Outer VP1 (Int.) 

VS306 
cf Inner 

VS696-VS697^ Used w/Rotocap 


44 

1941-42—(6 Cyl.)—K10, KR10, KS10, Special K8, KR8, 

SI 702 VI665 G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 c745° IS249 

SCI789 V1703X a 1 !.753" O.D. 

<f15° IS209H 

IS209 ® 1.760" O.D. 

IS224«sa 1.790" O.D. 

KS8 (FBC361 Engine) 

VS307 LK205 RC67A 

cf Outer VP1 (Int.) 

VS306 

dinner 

VS696-VS697^ Used w/Rotocap 


45 

1941-42—(6 Cyl.)—KR11, KS11; Special K8, KR8, KS8, 

SI 702 VI665 G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 c?45° IS249 

SCI789 V1703X cfl .753" O.D. 

cf15° IS209H 

IS209-® 1.760" O.D. 
IS224-S3 1.790" O.D. 

K10, KR10, KS10 (FBC401 Engine) 

VS307 LK205 RC67A 

cf Outer VP1 (Int.) 

VS306 
cf Inner 

VS696-VS697^ Used w/Rotocap 
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In-In 


Engine Parts 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 
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SL111F— W 

SL611F—W' L852F 3% 

c^Steel Belted 

3 5 /i6 


2*4 3- 3 /k, 1- 3 /i6 
2*4 3- 3 *2, 1- 3 /i6 


P824 PB727(6) 


T1920H 

AT1031H 

TX1031 


TSRD331 

TSR331 


FP1088 

cf’Bearing Type 

WS162 


39 


SL111F— Vi" 
SL611 F— 3 /n" 


L853F 3*6 

cfSteel Belted 

3*6 


2*6 3- 3 /k, 1-*6 

2*6 3- 3 ^,1-*6 


P824 PB727 (6) 


T1920H 

AT1031H 

TX1031 


TSRD331 

TSR331 


FP1088 

cf’Brg. Type 

WS162 


40 


SL111F— ] A" 
SL611F— 3 /&" 


L853F 3*6 

d”Steel Belted 

3*6 

3*6 


2*6 


3- 3 /*2, 1-*6 
3- 3 /$2, 1-*6 
3- 3 /k, 1-*6 


P824 PB727(6) 


T1920H 


TSRD331 

TSR331 


AT1031H 
TX1031 

T7475H TSRD331 


FP1088 

d Bearing Type 

WS162 


41 


SL106F — } A" 
SL606F— 3 /n" 


3-*8, 1-*6 


PB727(6) 


Til 68 


TSR300 


For Power Units, Ind. Engines & Tractors— 
See McCormick Deering 


FP1088 

cTBearing Type 

WS162 


42 


3*8 

3*2 


Note: To convert these Engines to 269 Cu. In., use the 
Sleeve Assy, and/or Pistons listed below. 

SA125 L825NF 3*6 2*M 1- 3 /k, 2-* 8> 

d”Steel Belted 1-*6 

L826NF 3*6 2% 1- 3 ^,2-* 8j 

c^Steel Belted—for 5000 1 Alt. 1-*6 


AT1158 

AT1079 


TSRD337 

TSRD356 


P838 PB718(6) 

d Early Rod 
W/.977" Hole 
PB781 (6) 
d Late Rod 
w/1.030" Hole 

Note: 1201 Ring Sets will service both L825NF & L826NF Pistons. 


AT1201H TS1201H 

ATA1201H* TSRD356 
AUF1201H* 

ATX1201 

(See Note) 


WS226A 

cflncls. Brgs. 

WS226 
cTLess Brgs. 


43 


3*8 


1- 3 /k, 2-*8, 

1-*6 


PB755(6) 


For Tractors, Ind. Engines & Power Units- 
See McCormick Deering 


WS153A 

d Incl. Brgs. 
WS153 

cTLess Brgs. 


44 


SL5311F 

(*6 ,, x8 1 *6"FI.) 


4*8 


3-*8,1.*6 


P969 PB755(6) 


AT1119 


TSR412 


WS153A 

cflncl. Brgs. 
WS153 

cfLess Brgs. 


45 


SL5311F 

L892NF 

4*8 

2*6 1- 3 / k , 2-*8 

(*6 ,/ x8 i *6"FI.) 

cfSteel Belted 


1-*6 



4*8 

3-*8, 1-*6 


P969 PB755(6) 


AT1977H 
aTI 119 


TSRD412 

TSR412 


WS153A 

cMncl. Brgs. 

WS153 
cfLess Brgs. 
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Engine Parts 




Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

or A| Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


otALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 
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1941-42—(6 Cyl.)—K12F; Special KR11; KS11 (FBC45< 

SI 702 VI665 G695 G696 IS249H K022R 

AS1743 c?45° IS249 

SCI789 V1703X d’1.753" O.D. 

c715° IS209H 

IS209-® 1.760" O.D. 
IS224-® 1.790" O.D. 

) Engine) 

VS307 LK205 RC67A 

cf Outer VP1 (Int.) 

VS306 

cflnner 

VS696-VS697^ Used w/Rotocap 


47 

1937-41—(6 Cyl.)—DR426F (FBB450 Engine) 

SI 702 VI665 G695 G696 IS249H K022R 

SCI 789 IS249 

Stems—Original Valves had 3 /a" Stems 

VS307 LK205 

c? Outer 

VS306^e« Inner 


48 

1938-40—(6 Cyl.)—Economy Six; D2, D15, D30 (HD17 

SI 614 V788 G571 G570 IS213 KOI 3 

AS1687 K08B 

IS146-® .058" O.S. 

4 Engine) 

VS286 LK82 RC9A 

VS572^ Used w/Rotocap 


49 

1938-40—(6 Cyl.)—D50, DS50, D246F, D246T, D500, 1 

V658 K013B K016A 

3S500, DR500 (FBB298 and FBB298/ 

VS307 LK74 

cTOuter 

VS306*=^j Inner 

k Engines) 

50 

—(6 Cyl.)—FAB241, FAC241 3 3 /s" Eng. oft. N. 
259A, 3'/ 2 " Eng. oft. 751 

o. 2401; FAC259 3Vi" Eng. aft. No. 

VS339 

3301; FAC- 

TM372 

51 

—(6 Cyl.)—HD, HD2 Engines 



52 

1937-41—(6 Cyl.)—FAB259, FAB259A 



53 

—(6 Cyl.)—FBB3, FBB223 Engines 



54 

1930-37—(6 Cyl.)—FBB279 Engine 



55 

1937-42—(6 Cyl.)—FBB361, FBB401, FBB401A, FBB401B Engines 
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Engine Parts 



Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 
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SL5316F 4% 3- Vs, 1 -Via 

(W x 8 "AS FI.) 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 

PI 048 PB755(6) 

AT1123H TSR437 

WS153A 

cf 1 1 ncl. Brgs. 

WS153 
d”Less Brgs. 

47 

SL5316F 4% 3-Vs, 1-Vk 

(W'x8"/k"FI.) 

Oversizes SL5316F+5, +10, +20, +60; SL5330F is .030" O.S. 

PI 048 PB755(6) 

AT1123H TSR437 

FP1120 

WS153A 

oMncl. Brgs. 

WS153 
cTLess Brgs. 

48 

3 3- 'A, 1-Ms 

PB727 (6) 

Til 68 TSR300 

FP1088 

cfBrg. Type 

WS162 

49 

3% 2 V> 3-Vs^-Vu, 

For Tractors, Power Units & Ind. Engines— 

See McCormick Deering 

PB688(6) 

AT1050 TSR375 



50 

3 Vs 1-%,2-Ve, 

1- 3 /l6 

3 3 /b 3- Vb, 1 - 3 /i6 

3/2 1- 3 ^,2-/ 8| 

'l-Vu 


aTI 158 TSRD337 

aTI 794 TSR337 

AT1097 TSRD350 


51 

VA& 3- 3 /n, 1- 3 /i6 


T1920H TSRD331 


52 

3/2 1- 3 /42,2-/ 8> 

1-^6 

3/2 3-/ 8> 1-Vi6 


T1097 TSRD350 

T1192H TSR350 


53 

3% 3- Vs, l-Vu 


aTI 050 TSR375 


54 

3 Vs 3- / 8> 1 m V\6 


T1567H TSR362 


55 

A Vs 3-/ 8 , 1- 3 /i6 


aTI 119 TSR412 
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Ja-Jo Engine Parts Jfl-Jo 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

QETAI Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


JAGUAR—ENGLISH 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


JEEP (See Willys) 

(See Willys) 


JOHN DEERE 


1 

.... —(4 Cyl.)“V4 Starting Eng. 



2 

—(4 Cyl.)—25 Combine, Industrial TB92G, (EA 

92, HA92 Eng.) 


3 

—(2 Cyl.)—L 



4 

—(4-6 Cyl.)—33, 35, 36, 36A, 36B 



5 

• • • • —(2 Cyl.)—LA, LU, Combines; 12A, Power Unit 

1 


6 

—(4 Cyl.)—1010, 2010, 3010 (Gasoline & L.P. 

S2452 V2453 G860 G860 IS158 

K07 

Gas) 

VS880 LK83 RC120A 

VP26(lnt.) 


7 

- —(2 Cyl.)—H, HN, HNH 



8 

• • • • —(4-6 Cyl.)—45 Series (4 Cyl.); Combines 55, ! 

(4 Cyl.); 6 Cyl. 217 Eng. 

>5R, 95 Series (6 Cyl.); 1010 Diesel, 2 

2010 Gas 

9 

.... —(4 Cyl.)—5, 5A, Combines 



10 

- —(4-6 Cyl.)—45 Combine (4 Cyl. 155 Eng.); 55 

1 Combine (6 Cyl. 232D Eng.) 


11 

- —(2 Cyl.)—435D, 4401 CD (GM 2-53 Engine) 

S2373 G832 IS307 

VS848 LK238 


12 

—(2 Cyl.)—M, MC, MT (M Eng.) 



13 

.... —(2 Cyl.)—40 Series 



14 

- —(2 Cyl.)—320, 330 Series 




A Sleeved Engine 4 Superseded 


- 236 - 




























































Ja-Jo 


Engine Parts 


Ja-Jo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


JAGUAR—ENGLISH 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


JEEP 


(See Willys) 


JOHN DEERE 


1 

2 

•T1321 services 1 C 

•T1321 

yl. Order 4 sets 


2 

3'/. 3- 3 /a, 1- 3 /i6 


T7862H TSRD312 


3 

3'A 2-'A, 1-Mj 


T1385H TSR325 


4 

3 A 2-'A, 1-Tfc 

cMCyl. 

3'A 3-'/ 8 ,1-Vi6 

c?6 Cyl. 


T1154H TSR325 

T1393 TSR325 


5 

31/2 2-1/s, 1-34 


T1429H TSR350 


6 

For 1010 »■ 3'A 3- 3 /i, 1-% 

For 201 Otar 3 7. 3-^,1-% 

For 3010®- 4 3-%, 1 -A 

•T7941H & T7949H 
Order 2 sets. 

T7940H TSRD350 

•T7941H TSRD387 

•T7949H TSRD400 

services 2 Cyls. only. 


7 

3M6 3-/8, 1-/4 


T1442H TSR356 


8 

3 S A 3-»/fe, 1-7U 

• 

•T7861H services 2 
for 4 Cyl. and 3 sel 

AT7861H TSRD362 

Cyls. only. Order 2 sets 
ts for 6 Cyl. 


9 

3% 3-%, 1-Mi 


T1079H 


10 

3% 3- 3 A2, 1-Vi. 

•T7931H services 2 
for 4 Cyl. and 3 set 

•T7931H TSRD375 

Cyl. only. Order 2 sets 
s for 6 Cyl. 


11 

3% 1-.081,3-5/i, 

2-% 

•Set services 1 Cyl. 
(Sleeved Engine) 

•T7815H 

only. Order 2 sets. 


12 

4 2-^2,1-/8, 

1-/4 


T7234 TS7234 

TSR400 


13 

4 3- 3 /&,1-/4 


T7566H TSRD400 


14 

4 3- 3 ^2,1-V4 


T7566H TSRD400 
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Jo-Jo Engine Parts JO'JO 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Mode! 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


JOHN DEERE—Continued 


15 

—(6 Cyl.)—4010 Gas (201, 301 Engs.) 



16 

—(4-6 Cyl.)—3010, 4010, Diesel 

S2454 V2455 G898 G898 IS136 IS134 

KOIO KOI 4 

VS881 LK82 RC121A 


17 

—(2 Cyl.)—B, BN, BNH, BW, BWH to Serial 95/ 

S930 IS136 

?99; BO, BR to Serial 152,374 

LK82 


18 

- —(2 Cyl.)—B, BN, BNH, BW, BWH, Serial 96,00 

SI 987 V1988X G600 G600 IS230 IS267 

KOII 

)0 to 152,373 

VS678 LK205 

K015 


19 

- —(2 Cyl.)—420, 430, 440 



20 

—(2 Cyl.)—B, BN, BW (Gas) 



21 

.... —(2 Cyl.)—50 after Serial 5,000,000 

SI 987 V1988X G600 G600 IS230 IS267 

KO11 KOI 5 

VS678 LK205 


22 

—(2 Cyl.)—520, 530 Series (Gas) 



23 

—(6 Cyl.)—5010 (531 Eng.) 



24 

- —(2 Cyl.)—A, Al, AN, ANH, AO, AR, AW, AV 

SI 985 VI986 G644 G644 IS219 IS140 

K018U KOI 6 

VH 

VS679 LK252 RC52A 


25 

—(2 Cyl.)—GP 



26 

- —(2 Cyl.)—60 after Serial 6,000,000 

SI 985 G644 G644 IS219 K021 

K018U 

VS679 LK252 RC52A 

cfUsed w/Rotocap 


27 

—(2 Cyl.)—620, 630 Series 



28 

.... —(2 Cyl.)—R, Diesel (R Eng.) 



29 

.... —(2 Cyl.)—70, 70 Hi-Crop (Gasoline or L.P. Gc 

is) 


30 

—(2 Cyl.)—720, 730 Series (Gas) 



31 

—(2 Cyl.)—G, GH, GM, GN, GW (G Eng.) 



32 

.... —(2 Cyl.)—70, 70 Hi-Crop (Diesel) 
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Jo-Jo 


Engine Parts 


Jo-Jo 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


JOHN DEERE—Continued 


15 

4 3-%, 2- Vi 

1 

• 

•T7949H services 2 

AT7949H TSRD400 

Cyl. only. Order 3 sets 


16 

4Vi 3- 3 /n, 2- Vi 

•Set services 2 Cyli 
4 Cyl. or 3 sets for 

•T7942H TSRD412 

s. only. Order 2 sets for 
6 Cyl. (Sleeved Engine) 


17 

4 Va 4- 3 /i6 

4 Vi 4- 3 /i6 


Til 51 

AT1187 

ATA1187* 

AUF1187* 


18 

4 Vi 4- 3 /U 

4 Vi 4-V,6 


Til 51 

AT1187 

ATA1187* 
aUFI 187* 


19 

4 Vi 3-V4,1- Vi 


T7737H TSRD425 


20 

A"At 3-%,1-Vfc, 

1-Vn 


AT1929H 


21 

A" At 2-Vi, 1-Vi 

4' 'At A-Vu, 1 - s At 


T7550H TSR468 

T1929H 


22 

A"At A- Vi, 2- Vi 


T7764H TSR468 


23 

4% 3-%, 2-Vi 


AT7985H TSRD475 


24 

5 Vi 5- Vi 

5 Vi 5-V4 


AT1186 

ATA1186* 

AUF1186* 

AT1994 TS1994 


25 

51/2 4-/ 4 ,1-/ 4 


Til 86 

TA1186* 

UFI186* 


26 

5/2 2-3/16, 1- 5 /6 


• 

T1994 TS1994 


27 

5 Vi 4-Vi, 2-Vi 


T7765H TSR550 


28 

SVt 5-Vi, 2-Vi 


T75S69H TSR575 


29 

5/8 4-/8, 1-/4 


T75S68H TSR587 


30 

6 4-/8,2-/4 


T7766H TSR600 


31 

6/8 4-/4, 1-/4 

6/8 5-/4, 1-/4 


AT1687 

AT75S70 


32 

6/8 4-/8, 1-/4 


T75S67H TSR612 
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Engine Parts 


JO"Lfl 


Jo-La 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 

(RC) 


CAMSHAFTS 


Release TM—Regular 

type as TP—Racing 

indicated 


JOHN DEERE—Continued 


33 

—(2 Cyl.)—70, 80, Diesel 



34 

—(2 Cyl.)—720, 820 Diesel 



35 

• • • • —(2 Cyl.)—730, 830 Series (Diesel) 



36 

—(2 Cyl.)—D, Dl (D Eng.) 



37 

- —(2 Cyl.)—Industrial W, Stationary 111-13; 15, 27 

1 



KAISER-FRAZER 


1 

JEEP—Refer to Willys 



2 

1951-55—(6 Cyl.)—K511, 521, 531, Deluxe; K512, 52 
F515, 516 

SI 824 VI825 G515 G515 IS100 KOIO 

K07 

c 

2, 532 Manhattan; K530 Dragon; K5 

VS541 LK215 VL45 RC23A 

VS602 cfMech. 

FUsed w/Rotocap VL45+5 

cF .005" o/s 

42, 545; 

TM417 

3 

1948-50—(6 Cyl.)—K481, 482, 491, 492, 501, 502; F4 

SI 824 VI825 G515 G515 IS100 KOIO 

K07 

85, 486, 495, 496, 505, 506 

VS541 LK215 VL45 RC23A 

VS602 o' Mech. 

c? Used w/Rotocap V L45+5 

d’.OOS" o/s 

TM417 

4 

1946-47—(6 Cyl.)—K85, K100, F47 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 KOIO 

K07 

SI 824-® Used w/Rotocap 

VS541 LK210 

VS602 LK215 RC23A 

cFUsed w/Rotocap 



KENWORTH TRUCK & BUS 

(Identify Engine Used & Refer to Engine Listing.) 


KOHLER ENGINES 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


LA FRANCE-REPUBLIC TRUCK 

(Identify Engine Used & Refer to Engine Listing.) 


LAUSON ENGINES 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 
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J 0 " L 3 Engine Parts J 0 “ L 3 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

KITS (WS) 

Stock No. Dia. Comp. Rings Used 

Stock No. 

JOHN DEERE—Continued 

33 

SVs 4- Vb, 2- !4 


T76S86H TSR612 


34 

6 Vs 4- Vs, 2- Va 


T76S86H 


35 

6 '/a 1 -% 2 , 3-'/a, 

2- 'A 


T78S37H 


36 

evi 4-^6, i-^ 6 

6 3 /4 4- !4,1 - !4 


T1569 

T1487 


37 

6 Va 4- , /4 j 1- , /4 


T1487 



KAISER-FRAZER 


1 

JEEP—Refer to Willys 

2 

SL111F—’/a" L939F 3%s 2 2-^,2 

SL611F— 3 /n" Steel Belted 

PI 068 PB778(6) 

T1916H TSRD331 

TX1916 

FP1125 

WS202 

c^lncl. Fan Hub 

3 

SL111F—’/a" L939F 3% 2 2-%, 2-% 

SL611F — 3 /a” cf Steel Belted 

PI 068 PB778(6) 

T1916H TSRD331 

TX1916 


4 

SL111F — V»” L939F 3 Mt 2 2-*M, 2-*M 

SL611F— 3 /4i" cTSteel Belted 

PI 068 PB778(6) 

T1916H TSRD331 

TX1916 



KENWORTH TRUCK & BUS 


(Identify Engine Used & Refer to Engine Listing.) 


KOHLER ENGINES 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


LA FRANCE-REPUBLIC TRUCK 

(Identify Engine Used & Refer to Engine Listing.) 


LAUSON ENGINES 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


- 241 - 


A Sleeved Engine 4 Superseded 











































Le-Le Engine Parts Le-Le 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


LE ROI 


1 

—(4 Cyl.)—K, KF, KP, W, WC, WCP, WCW, WF 
YF, YP, YR, YRF, YRP, P2677D (Pis 

, WP, WR, WRF, WRP, WRW, WW, Y, 
iton No. 8-122) 

YC, YCP, 

2 

- —(2 Cyl.)—B45 



3 

—(4 Cyl.)—D91 



4 

—(4 Cyl.)—E, X, XF, XP, XR, XRF, XRP (Piston 

i No. 8-123) 


5 

—(2 Cyl.)—V, VR, VRP (Piston No. 8-171) 



6 

—(4 Cyl.)—2C, CR, CRP, D123W, P2577D, P27 

77D (Piston No. 8-193) 


7 

- —(4 Cyl.)—D140 



8 

- —(1 Cyl.)—F, FHR, FHRP, FR, FRP 



9 

- —(4 Cyl.)—D176 

SI 627 VI628 G534 G421 IS103 IS165 

AS1627 K09BR KOI 3 

Note: Valves above have narrow (.100") lock groove. 
Valves below have wide (.4395") lock groove. 

S917 V918 G534 G421 IS103 IS165 

K09BR KOI 3 

VS513 LK203 RC21A 

VS526 LK41 


10 

—(4 Cyl.)—D201, D226 

SI 627 VI628 G534 G421 IS103 IS165 

AS1627 K09BR KOI 3 

Note: Above Valves have narrow (.100") lock groove. 
Valves below have wide (.4395") lock groove. 

S917 V918 G534 G421 IS103 IS165 

K09BR KOI 3 

VS513 LK203 RC21A 

VS526 LK41 


11 

- —(4 Cyl.)—D318, D382 



12 

- —(8 Cyl.)—H540, TH540 



13 

.... —(2 Cyl.)—Air Compressor 60G1 (Piston No. 

1A8-241) 


14 

- —(4 Cyl.)—D471 



15 

- —(1 Cyl.)—Air Compressors 105D2-1, 105G2- 

2 (High Pressure) Piston No. IAI-142 

(5" Diam.) 

16 

- —(8 Cyl.)—H844, TH844 



17 

.... —(2 Cyl.)—Air Compressor 85G (Piston No. A8-258-1) 


18 

—(12 Cyl.)—RX-1SV, RX-1SVP, RX-1SVW, L30i 

00 (V4 B Rings) 
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Le-Le 


Engine Parts 


Le-Le 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 
RING 
SETS 
(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


LE ROI 


1 

2% 2-'/b,1 -Vk 


T1335 TSR275 


2 

2% 2- 3 /42, 1-3/16 


T1344 TSR287 


3 

2% 2- 3 /42,1-% 


T7260 TSR287 


4 

2V» 2-'/a, 1-3/, 6 


T1342 TSR287 


5 

2 Vs 2- Vs, 1- 3 / 6 


T1345 TSR287 


6 

3’/a 2-'/8,1-3/i 6 


T1229H TSR312 


7 

3'/ 2 2-'/a, 1-3/„ 


AT1991 TSR350 


8 

3 Vi 2-3/u, 1-3/, 6 


T1427 


9 

3 3 / 4 3- l / 8 ,1- 3 /6 


AT1467H TSR375 


10 

SA32 C913F 4 2Vu 3->/ 8 , 1 - 3 / 6 

d” Concave head piston 

SA56 Cl006F 4 2 3 / 6 3- Vs, 1- 3 /»6 

cfFlat head piston 

SA150 L909F 4 2 5 /fc 3-’/a, 1- 3 / 6 

c^To Ser. 25X27418. Flat head piston 5.5 to 1 Compression 

SA198 4 2 ’/ 2 3- Vs, 

cMft. Ser. 25X27418. Has 1.000" Floating Pin for Bushed 
Rod. Flat head piston (D201 6.6 Comp., D226 5.94 Comp.' 

SA165 4 Vs 2 Vs 2-Vs,U*/a, 

cf To convert to 4 Vs" Bore. 4" Stroke. 1- 3 /6 

5.5:1 to 6.1 :1 

P913 

PI 225 

) 

AT1522H TSR400 

AT1522H TSR400 

AT1522H TSR400 

AT1522H TSR400 

AT7622H TSRD412 


11 

4'/i 3- '/a, 1-’/i6 


T1657 TSR450 


12 

4>/ 2 3-'/a,1-’/4 


AT7425 TSR450 


13 

5 2-^,1 - 3 / 6 


T74S36 TSR500 


14 

5 3- s /n, 1- 3 /6 

5 2-^,1- 3 /,6 

5 2-3/6, 1- 3 / 6 


AT1754 TSR500 

AT1753 TSR500 

AT1735 


15 

5 2-3/6, 2-3/6 


T74S39 


16 

5'A 3-'/a,1-'/4 


T7729H TSR525 


17 

53/4 2-'/a, 1-3/14 


T74S37 TSR575 


18 

63/4 3- !4,1-14 


T72S76 
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Le-Li 


Engine Parts 


Le-Li 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


LE ROI—Continued 


19 

.... —(8 Cyl.)—RX-1V, RX-1 VC, RX-1 VP, H2000 ('A" Rings) 

1 


20 

- —(2 Cyl.)—Air Compressor 160G (Low Pressu 

Piston No. A8-260 

re), 500D, 600D (High Pressure), 


21 

- —(1 Cyl.)—Air Compressor 210G (High Pressu 

re) Piston No. A8-260 

1 


22 

- —(1 Cyl.)—Air Compressor T05D2-1, 105G2-2 (Low Pressure) Piston No. A8-259) 

| 


23 

• • • • —(4 Cyl.)—Air Compressor 500D, 600D (Low Pressure) Piston No. A8-259 



LINCOLN 


1 

1963-64—(8 Cyl.)—Continental 53A, 74A (430 Engine 

S2419 V2420 None Used IS169 IS324 

S2419+3 V2420+3 K013C K019C 

) 

VS872 LK145 VL44 RC110A 

VP29 cf Hyd. 

cf Exh. 

VP17(lnt.) 


2 

1961-62—(8 Cyl.)—Continental 53A, 57C, 74A (430 Ei 

S2332 V2333X None Used IS315H IS324 

S2332+3 V2333X+3 K013C K019C 

ngine) 

VS839 LK145 VL9 RC110A 

VP17 cf Hyd. 

cf Int. 

VP29(Exh.) 


3 

1960 —(8 Cyl.)—All, Premier, Continental Mark V 

S2261 V2293X None Used IS113 K021DF 

S2261+3 V2293X+3 

cf 1.780" hd. cf 2.090" hd. For engs. with B9ME Cyl. Head 
S2332 V2333X IS315H IS324 

S2332+3 V2333X+3 K013C K019C 

cf 1.650" hd. cf 1.960" hd. For engs. with COME Cyl. Head 

1 VS809 LK145 VL9 

VP16 d'Hyd. 
o' Int. 

VP22(Exh.) 


4 

1959 —(8 Cyl.)—Capri, Premier, Continental Mark IN 

S2261 V2293X None Used IS113 K021DR 

S2261+3 V2293X+3 

f 

! VS809 LK145 VL9 

cf Hyd. 

VP16(lnt.) 

VP22(Exh.) 


5 

1958 —(8 Cyl.)—L, Capri, Premier, Continental Mark 

S2261 V2263X None Used IS113 K021DR 

S2261+3 V2263X+3 

Ill 

! VS808 LK145 VL9 

cf Hyd. 

VP16(16) 


6 

1956-57—(8 Cyl.)—LD, Capri, Premier, Continental Mai 

S2201 V2107X None Used IS315H IS324 

V2107X+3 K013C K019C 

V2107X+15 

rk II 

VS795 LK127 VL9 

cf Hyd. 

VP11 (16) 


7 

1955 —(8 Cyl.)—60A, 60C, 73A, 73B, 76A 

S2106 V2107X None Used IS104 IS324 

V2107X+3 K09BTH K019C 

V2107X+15 

VS736 LK127 VL9 

cf Hyd. 

♦VP9(16) 

VP11 (16) 


8 

1953-54—(8 Cyl.)—60A, 60C, 73A, 73B, 76A, Cosmop 

S2011 V2012X None Used IS104 IS324 

K09BTH K019C 

lolitan, Capri, LA 

VS673 LK127 VL9 RC77A 

VP2(16) cf Hyd. 

VS721^ Used with Rotocap 
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Le-Li 

Engine Parts Le-Li 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

KITS (WS) 

Stock No. | Dia. | Comp. Rings Used 

Stock No. 

LE ROI—Continued 

19 

6 3 /4 3-14, 1-/4 


T72S75 


20 

VAt 2-'A, 2-'A 


T74S35 


21 

7 'At 2- '4, 2- A 


T74S45 


22 

8'A 2- 'A, 2- >A 


T74S43 


23 

8 Ve 2-'A, 2-'A 


T74S34 



LINCOLN 


1 

SL126F— 'A" L2182F 4.3 2>4* 1- 5 /m, 1-Vi, 

cMW'I.D. c? Powerforged—Right Hand ^-Vu 

L2183F 4.3 2Vu 1-%4,1-Vi, 

c? Powerforged—Left Hand 1 - 3 /i« 

PI 209 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 


2 

SL126F—'/»" L2120F 4.3 2 U’/a, 

c? l 4 , /4"I.D. ct’Powerforged—Right Hand l-’/fo 

L2121F 4.3 2 1-%, 1-Vi, 

cfPowerforged—Left Hand 1 -VW 

PI 209 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1274 

3 

SL126F— Ve" L2120F 4.3 2 1- 5 i4, l- 3 ^, 

cf4!4"I.D. cf Powerforged—Right Hand 1- 3 /6 

L2121F 4.3 2 l- 3 ^, 

cf Powerforged—Left Hand 1- 3 /i6 

Note: Slanted step .144" high on top of f 

PI 209 None Used 

cf Press fit in Rod 

leads 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1262 

4 

SL126F— V L2067F 4.3 2 1- 5 ,*4, 1- 3 /k, 

cf4!4" I.D. cf Powerforged—Right Hand 1-Zi6 

L2068F 4.3 2 l- 5 /^, 1- 3 /$2, 

cf Powerforged—Left Hand 1- 3 /k 

Note: Slanted step .144" high on top of h 

PI 209 None Used 
cf Press fit in Rod 

leads 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1262 

5 

SL126F— Ye n L2067F 4.3 2 1- 5 ^, 1- 3 Ai, 

cf4l4"I.D. cf Powerforged—Right Hand l-Vis 

L2068F 4.3 2 1-%4, l- 3 /^, 

cf Powerforged—Left Hand 1- 3 /i6 

Note: Slanted step .144" high on top of h 

PI 209 None Used 

cf Press fit in Rod 

leads 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1204 

6 

SL122F—'/»" L2102F 4 21 U 1 -54., 1 -Vi, 

SL622F—Vi" c? Powerforged 1 -Vu, 

P1187 PB819(8) 

T7676H TS7676H 

TX7676 TSR400 

FP1168 

7 

SL120F—L1038F 3% 2.087 2-Ha, 1-Yu 

<?3V»” I.D. 

P1124 PB819(8) 

T7588H TSRD393 

FP1168 

8 

SL118F— 'A" L968NF 3.8 2Vi 2->/U, 1-% 

c?3 %" I.D. 

P1124 PB819(8) 

T7496H TSRD380 

FP1151 

WS217 
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Engine Parts 


Li-Ma 


Li-Ma 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


LINCOLN—Continued 


9 

1952 —(8 Cyl.)—60A, 60C, 73A, 73B, 76A 

SI971 None Used IS210 IS267 

SI 971+3 KOIOC K014A 

AS1971 

VS673 LK127 VL9 RC77A 

VP2(16) cfHyd. 

VS721^ Used with Rotocap 


10 

1949-51—(8 Cyl.)—9L, 9H, OL, OH, 1L, 1H 

SI 835 VI836 G627 G627 IS258 K014A 

AS1835 KO11R 

VS581 LK127 RC24A 


11 

1947-48—(12 Cyl.)—76H, 876H 

S950 S950 G950 G488 IS131 IS131 

1 SI 88 IS188 

d"/U" o/s 

KOIO KOIO 

VS487 LK85 

LK147 

cfGuide Retainer 


12 

1942-46—(12 Cyl.)—26H Zephyr and Continental; 268 

S950 S950 G950 G488 IS131 IS131 

1 SI 88 IS188 

c fVU' o/s 

KOIO KOIO 

H Custom; 66H 

VS487 LK85 

LK147 

cfGuide Retainer 



LYCOMING ENGINES 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


MACK FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

Model Line No. 

Model Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

ENGINES 

EN354A 

21 

EN707 

25 

FW 

.48 

320P 



EN376 

.40 

EN707A 

25 

FX 

.49 

B30P 

BG 

35 

EN377 

11 

END405 

41 

MR140 

.37 

B30S 

BJ 

43 

EN401 

. 6 

END457 

42 

3W Diam. 

38-50 

B30T 

CE 

.44 

EN402 

6 



3'/2 n Diam.. 

36 

B30X 

CF 

45 



END510 

12 




CT 

.43 

EN405 

22 

END510A 

.13 



B41S . 



EN431 

22 

END519 

14 



B41X 

ED 

29 

EN431A 

18 

END605 

16 

MODELS 

B42P 

EJ 

.46 

EN438 

1 

END672 

.17 



B42S 

EN11 

.27 

EN457 

23 



A20H 

10 

B42ST 

EN12 

28 



END673 

. 7 

A30H 

.11 


EN253 

.32 

EN464 

9 

END711 

. 4 

A40H 

.11 

B42T 



EN464A 

5 

ENDT673 

8 

A40S 

.11 

B42X 

EN271 

.33 

EN471. 

23 

ENVD864 

3 

A40T 

11 

B43S 

EN290 

34 

EN510 

20 

EP611 

24 



B43X 

EN291 

10 

EN510A 

20 



A40X 

.11 

B60S 

EN310 

.31 



EY707 

26 

A50S 

18 


EN330 

39 

EN525 

15 

FK 

34 

A50T 

.18 

B60ST 



EN540 

2 

FM 

33 

A51 H 

.12 

B60T 

EN331 

.11 

EN611. 

24 

FO 

32 

A51T 

.12 

B61S . 

EN354 

.30 

EN672 

.19 

FU 

.47 

A55T 

.17 

B61ST 


Line No. 


10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

6 

6 

6 


5- 


5- 

5- 
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Li-Ma 



Engine Parts 



Li-Ma 

Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 


Stock No. 

Dia. 

Comp. | Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


LINCOLN—Continued 


9 

SL118F—'/»" L968NF 3.8 2Vh 2-%., 1-M* 

<f3 %" I.D. 

P1124 PB819(8) 

T7496H TSRD380 


10 

SL114F — Vs" L946F 3Vi 2"Aa 2-^,1-^ 

SL614F —W cTThree ring type 

L899F 3 Vi 2"Aa 2-*/n,2-Vu 

cTFour ring type 

PI 084 PB775(8) 

PB775+10 
PB775+20 

T7401H TSRD350 

T1935H TSRD350 

FP1117 

cfRight Hand 

FP1118 

d Left Hand 

WS178 

11 

SL604F— 3 /k M 2 7a 2-14, 1 

PI 018 

c^For Aluminum Pist 

PI 041 

d”For Steel Piston 

T1094 TSR287 

on 


12 

2% v*a 2-%, i-y,6 

PI 018 

PI 041 

cfFor original steel pi 

T1230 TSR293 

ston 

i 



LYCOMING ENGINES 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


MACK FINDING INDEX 


Model 

Line No. 

B61T 

. 7 

B67 

. 7 

C33 

.17-20 

C33D 

.7-12 

C37 

17-20 

C37D 

.7-12 

C41 

.17-19 

C41D 

. 7 

C45 

17-19 

C49D 

. 7 

CBE 

32 

CBF 

.33 

CBG 

.34 

CBH 

.31 

CBK 

.21-30 

CBL 

.21-30 

CM 

.24 

CO 

.24 

ED 

.27-28 


Model 

Line No. 

EE 

.32 

EEU 

.32 

EEX 

32 

EF 

.33 

EFT 

34 

EFU 

33 

EFUT 

.33 

EFX 

33 

EG 

34 

EGU 

.34 

EGX 

.34 

EH 

.21-31-35 

EHD 

.31 

EHDT 

.31 

EHS 

21 

EHT 

21-31 

EHU 

31-35 

EHUT 

21-31 

EHX 

.21-31 


Model 

Line No. 

EM 

31-35 

EMD 

.21-30 

EMDT 

30 

EMT 

.21-30 

EMU 

31-35 

EMUT 

.30 

EQ 

.21-30 

EQSW 

.21 

EOT 

12-18 

EQU 

21-30 

EQUSW 

.21 

ER 

35 

FJ 

24 

FK 

24-26 

FP 

.21-30 

FT 

.20-22-23 

H60ST. 

. 9 

H60T 

. 9 

H61ST. 

. 7 


Model 

Line No. 

H61T 

. 7 

H62S 

. 5 

H62T 

. 5 

LC 

20 

LD 

.20 

LF 

12-20-22-23 

LFSW 

20 

LFSW-D 

.17 

LFT 

12-20-22-23 

LFT-D 

.17 

LFX 

22-23 

LH 

22-23-24 

LHT 

26 

LJ 

20-22-23-26 

LJSW 

26 

LJSW-D 

.17 

LJT 

22-23 

LJT-D 

.17 

LJU 

20 


Model Line No. 


LJUT 20 

LJX 20-22-23 

LM 22-23-24 

LMT 22-23-24-26 

LMU 20-24 

LMUT 24-26 

LMX 22-23-24 

Milkar 27 

MR 27-28 

RB.21-30 

RC.21-30 

SE 32 

SF 33 

SG 34 

SH 31 
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Engine Parts 


Ma-M^ 


Ma-Ma 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MACK 


1 

1962-64—(6 Cyl.)—EN438 Engine 

SC2462 V2269X G831 G831 IS216H K019 

VS785 LK208 RC97A 

& Outer VP15 

VS786 

cTlnner 

TM131 

2 

1962-64—(6 Cyl.)—EN540 Engine 

SC2461 V2218X G757 G757 IS216H KOI 9 

cfType 1 Cyl. Hd. 

SC2462 V2269X 

cfType 1A Cyl. Hd. 

VS785 LK208 RC97A 

cf Outer 

VS786 VP15(lnt.) 

cflnner 

TM152 

3 

1962-64—(8 Cyl.)—Diesel ENVD864 Engine 

IS329H IS330H 

VS544 LK208 

cf Outer 

VS545 

cflnner 


4 

1962-63—(6 Cyl.)—Diesel END711 Engine 

AS2213 V2214XS G810 G809 IS329H IS330H 

K023 

VS544 LK209 RC13A 

cf Outer 

VS545 VP13(lnt.) 

cflnner 

TM132 

5 

1957-63—(6 Cyl.)—B60T, B60ST, B60S, H62S, H62T (El 

SC2268 V2269X G831 G831 IS290H 

sl464A Engine—With Side Draft Carbi 

VS785 LK208 RC97A 

cf Outer 

VS786 VP15(lnt.) 

cflnner 

uretor) 

TM152 

6 

1953-63—(6 Cyl.)—B42S, B42ST, B42T, B42P, B42X (El 

. V1945X G589 G589 KOI 8 

SCI 899 G586 

4401 or EN402 Engines) 

VS542 LK208 RC11A 


7 

1953-63—(6 Cyl.)—B43S, B43X, B61S, B61ST, B61T, B< 
Busses C33D, C37D, C41D, C49D (1 
AS2213 V2214XS G810 G809 K023 

>7, H61T, H61ST; 

END673 Engine) 

VS544 LK209 RC13A 

cf Outer 

VS545 VP13(lnt.) 

cflnner 

TM132 

8 

1953-63—(6 Cyl.)—ENDT673 Engine—Turbocharged 

AS2213 V2214XS G810 G809 IS329H IS330H 

K023 

VS544 LK209 RC13A 

cf Outer 

VS545 VP13(lnt.) 

cflnner 


9 

1953-57—(6 Cyl.)—B60S, B60T, B60ST, H60T, H60ST (1 

SC2217 V2218X G757 G757 IS290H KOI 8 

:N464 Engine)—With Down Draft Cai 

VS785 LK208 RC97A 

cf Outer 

VS786 VP15(lnt.) 

cflnner 

rburetor) 

TM152 

10 

1950-55—(6 Cyl.)—A20H, B20P (EN291 Engine) 

SCI 944 V1945X G589 G589 KOI 8 

VS542 LK208 RC11A 


11 

1950-55—(6 Cyl.)—A30H, B30P, B30S, B30T, B30X (Eh 
A40H, A40T, A40S, A40X (EN377 

SCI 944 V1945X G589 G589 KOI 8 

1331 Engine) 

Engine) 

VS542 LK208 RC11A 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


MACK 


1 

4y»6 

PB842(6) 



2 

4 9 / 6 2 - 3 / s 2 , 2- 3 A6 

PB842(6) 

TA7976H* 

UF7976H* 


3 

5 2-14,1 -»*, 

1 -Via 


T7986H 


4 

SL5421F 5 1-'/., 2-Mj, 

(.078" x 11"^" FI.) 1 -Ms 


AT7981H 


5 

SL5338F LI 71F 4Ms 2-Us 2- 3 A, 2-Ms 

SL5338F+3 cf Powerg roove—6.7 Compression 

(4.595" O.D.) L113F 4% 2% 2-M:, 2-Ms 

SL338F o'Powerg roove—7.54 Compression 

c?200/250 Brinnell 

P1193 PB842(6) 

T7557H TSRD443 

T7557H TSRD443 


6 

4'At 3-Mj, 2-Ms 

P1114 PB678(6) 

T7553H TSRD406 


7 

SL5395A L116F 4% l-’/a, 2- 3 /k, 

cf Powerg roove—Supplied 2- 3 /i6 

Std. only. Top groove is tapered. 

Weight 77.8 oz.—Head Land. 
SL5395F (5.094" O.D. x 11 ’/ 8 " FI.) 

Oversize Sleeves SL5395+2, +4, +6, +12, +20 

P1194 PB846(6) 

AT7541H 

FP1249 

WS251 

8 

SL5395C LI 51 F 4% 3-14,2-% 

cP Powerg roove—Supplied Std. only. 
Weight 83 oz.— 31 /i" Head Land. 
(Interchangeable in sets only with earl> 
type having ’W Hd. Land and Weight 
of 77.4 oz.) 

SL5395F (5.094" O.D. x 11 14" FI.) 

Oversize Sleeves SL5395F+2, +4, +6, +12, +20 

P1194 PB846(6) 

f 

AT7706H 

cP Wedge Type 

Comp. Rings 

FP1249 

WS251 

9 

SL5338F L171F 4 Ms 2‘Us 2- 3 /i, 2-Ms 

SL5338F+3 c? Powerg roove—6.7 Compression 

(4.595" O.D.) L113F 4 ’At 2% 2-Mj, 2-Ms 

cf Powerg roove—7.54 Compression 
SL338F-® 200/250 Brinnell 

P1193 PB842(6) 

T7557H TSRD443 

T7557H TSRD443 


10 

3 3 /« 1- 3 /i, 2- '/«, 

2-Mt 

PB678(6) 

T7488H TSRD375 


11 

SL122F— '/," L953F 4 2'% 1- 3 /b, 2- '/a, 

SL622F —W cfAerotype 2-Ms 

P1114 PB678(6) 

T1903 TSRD400 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MACK—Continued 


12 

1949-55—(6 Cyl.)—EQT, LF, LFT, A51H, A51T, B41S, B 

SCI 946 G708 G707 KOI 8 

4IX; Busses C33D, C37D (END510 E 

LK208 

ngine) 

13 

.... —(6 Cyl.)—END510A Diesel Engine 



14 

—(6 Cyl.)—END519 Engine 



15 

—(6 Cyl.)—EN525 Engine 



16 

.... —(6 Cyl.)—END605 Diesel Engine (Thick Wall in Top Groove) 


17 

1945-55—(6 Cyl.)—LFT-D, LFSW-D, LJT-D, LJSW-D, A5‘ 

AS2211 V2212X G706 G705 KO20 

>T; Busses C33, C37, C41, C45 (END< 

VS544 LK209 RC13A 

c^Outer 

VS545 VP13(lnt.) 

dinner 

572 Engine) 

18 

1948-54—(6 Cyl.)—A50S, A50T, EQT (EN431A Engine 

AS1752N V1738X G670 G671 IS216 K019 

cTI %" Hd. c?2Vfc" Hd. IS216H 

In Improved Head Assy, use: 

SC2217 V2218X G757 G757 IS290H 

cflWHd. cT2%" Hd. 

) 

VS544 LK208 RC12A 

cfOuter 

VS545(lnner) 

VS785 LK208 RC97A 

cTOuter 

VS786(lnner) 

TM131 

19 

1946-53—(6 Cyl.)—C41, C45 (EN672 Engine) 

SCI 833 V1759X G709 K023 

cM5° Seat 

VS544 LK209 RC13A 

cfOuter 

VS545(lnner) 


20 

1940-51—(6 Cyl.)—LF, LFT, LFSW, LJ, LJU, LJX, LJUT, L 
(EN510 and EN510A Engines) 

SCI 751 G670 G671 IS216H KOI 9 

d’45° IS216 

V1736X 

c?For EN510A 

MU, LC, LD, FT, C33, C37 

VS544 LK208 RC12A 

c^Outer 

VS545(lnner) 

TM131 

21 

1945-50—(6 Cyl.)—EH, EHT, EHUT, EHS, EHX, EMD, EM 
Busses CBK, CBL, RB, RC (EN354A 

SCI 899 G586 G589 IS221 KOI 8 

IT, EQ, EQU, EQSW, EQUSW, FP; 
Engine) 

VS542 LK208(Exh.) RC11A 

LK201 (Int.) 


22 

1940-48—(6 Cyl.)—LH, LJ, LJT, LJX, LM, LMT, LMX, LF, 
Chain Drive FT; (EN405 4" Bore) (E 

SCI 751 V1736X IS216 KOI 9 

dM5°—4.83, 5.05, 5.25, 5.27, IS216H 

or 5.5 Compression 

AS1752N V1738X 

cf45 0 —5.48, 5.8, 6.03, 6.05, 6.4, 
or 6.58 Compression 

LFT, LFX; Six Wheel LH, LM, LF; 
N431 4Vs ir Bore) 

VS544 LK208 

cTOuter 

VS545(lnner) RC12A 

Use with SCI 751 or AS1752Nd” 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


MACK—Continued 


12 

♦ L114F 4 7 /i6 2*%, 3- 3 /&, 2- 3 /i6 

cTPowergroove—Supplied Std. only. 
Weight 53.3 oz. 

L180F 4 7 / 6 2*jU 1-ft, 2-ftz, 

cTPowergroove—Supplied 2- 3 /i6 

Std. only—Weight 61.7 oz. 

(Replace in sets only) 

SL5338F (4.595" O.D. x 10 W' FI.) 

SL5338F+3 

SL338F-§a 200/250 Brinnell 

4 7 / 6 3- ft, 2- 3 A6 

P1115 

AT7429H TSR443 

AT7544H 

cfTop Ring is 

Wedge Type 

AT1887 TSRD443 


13 

AVk 1-%, 2-Vi, 

2-Vk 


T1942H TSRD443 


14 

AV. 

2-VU 


T1906 TSRD437 


15 

4 ft 3- ft, 2- 2 A 6 


T1226H TSR450 


16 

4 Vi 3-Vi, 2-Vu 


T1889 TSRD462 


17 

L115F 4 ft 3 ft 1-ft,2- 3 ft2, 

cf’Powergroove—Supplied 2-Vh 

Std. only. 

SL5397F (5.0955" O.D. x 11 ft" FI.) 

Oversize Sleeves SL5397F+2, +4, +6, +8. 

4 7 / 8 3- 3 /q, 2- 3 /,6 

P1194 PB846(6) 

AT7541 H 

d”Top Ring is 

Wedge Type 

AT7428H TSRD487 


18 

4 Vi 1- 3 A,2 -'/ 8i 

2-VU 


T7462H TSRD412 


19 

4 ft 1- 3 /b,2- ft, 

SL5340F (5.0925" O.D. x 11 ft" FI.) 2-% 

SL5397F (5.0955" O.D. x 11 ft" FI.) 

Oversize Sleeves SL5397F+2, +4, +6, +8 


AT1981H TSRD487 


20 

L827NF 4 7 /s 2% 1-^,2-ft, 

d Steel Belted 2- 3 /s 

SL5338F (4.595" O.D. x 10W FI.) 3- ft, 2- 3 / 6 

SL5338F+3 

SL338F=^j 200/250 Brinnell 

PI 071 

AT1942H TSRD443 

AT1887 TSR443 


21 

L842F" 3% 2% 1- 3 Ai, 2 

cfSteel Belted 2-VU 

PI 069 PB690(6) 

T1901H TSRD387 


22 

4 1-^,2-ft, 

2- 3 / 6 

4 3- ft, 2- 3 /i6 

cfEN405 

4ft 1- 3 ft2,2-ft, 

d”EN431 2- 3 / 6 


T1903 TSRD400 

T1223H TSR400 

T7462H TSRD412 
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Engine Parfs 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

cr A| Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


oLALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


MACK—Continued 


23 

1940-48—(6 Cyl.)—LF, LFT, LFX, LH, LJ, LJT, LJX, LM, l 
(EN457 4!4" Bore) (EN471 4 5 /i 6 M Be 

SCI 751 V1736X IS216 KOI 9 

cM5°—5.3, 5.4, 5.55, 5.63, 5.8, IS216H 

or 5.88 Compression 

AS1752N V1738X 

cM5°—6.03, 6.12, 6.4, 6.47, 6.68, or 6.75 Compression 

.MT, LMX; Six Wheel LF, LH, LM; Cha 

ire) 

VS544 LK208 

cfOuter 

VS545(lnner) RC12A 

Use with SCI 751 or AS1752Nd 1 

in Drive FT; 

24 

1940-48—(6 Cyl.)—LMT, LMUT; Chain Drive FK, Spec. 

Chain Drive FJ; Busses CO, CM (EF 

SCI 833 V1759X G585 K023 

LM, LMU, LMX; Spec. 6 Wheel LH, L/V 
J611 Engine) (EP611 Engine) 

VS544 LK209 RC13A 

cP Outer 

VS545(lnner) 

l, LMU; 

25 

1940-48—(6 Cyl.)—EN707, EN707A Engines 

SCI 760 VI761 G583 G580 K023 

c? Vi" Stem 

VS544 LK209 RC13A 

cPOuter 

VS545(lnner) 

TM130 

cPEngs. w/ 
4" Crkshaft 

26 

1940-48—(6 Cyl.)—LJ, LJSW; Special LHT, LMT, LMUT; 

SCI 760 VI761 G583 G580 K023 

cf Vi" Stem 

Special Chain Drive FK (EY707 Engir 

VS544 LK209 RC13A 

cf Outer 

VS545(lnner) 

le) 

27 

1939-48—(6 Cyl.)—ED, 2'/ 2 T; MR Retailer; Milkar (EN1 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 IS104 

K07 KOIO 

SI 824-w Use with Rotocap 

1 Engine) 

VS541 LK210 

LK215 RC23A 


28 

1939-48—(6 Cyl.)—ED, 2V 2 T ; MR Reatiler (EN12 Engin 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 IS104 

K07 KOIO 

S1824=^j Use with Rotocap 

e) 

VS541 LK210 

LK215 RC23A 


29 

1942-47—(6 Cyl.)—ED Diesel Engine 



30 

1942-44—(6 Cyl.)—EQ, EQU, EMD, EMDT, EMT, EMUT, 
Busses CBK, CBL, RB, RC (EN354 E 

For Improved Valve Assy, use: 

AS1757 G586 IS221 KOI 8 

dM V»" Head x .433 Stem 

For Rotocap, use: 

SCI 899 G586 IS221 

EQ 6 Wheel; FP Chain Drive; 
ngine) 

VS542 LK201 

VS542 LK208 RC11A 


31 

1940-42—(6 Cyl.)—EH, EHU, EM, EMU, EHT, EHUT, EH) 
SH School Bus (EN310 Engine) 

For Improved Valve Assy, use: 

AS1757 G586 IS221 KOI 8 

cP.433" Stem 

(, EHD, EHDT, CBH Bus; 

LK201 


32 

1938-42—(6 Cyl.)—EE, EEU, EEX, 3!/ 2 T; CBE Bus; SE Scl 

SI 037 VI038 G533 G487 IS167 KOI 6 

IS178 

d\030" o/s 

AS1829^j Rototype 

AS1829A 

cPAssy. of Valve and Rotator Parts 

tiool Bus (EN253, FO Engine) 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

Spring CapcP 
Stem Cupj^= VC212 


33 

1938-42—(6 Cyl.)—EF, EFU, EFUT, EFX, 4-7 Vi T; CBF B 

SI 037 VI038 G533 G487 IS167 KOI 6 

1 SI 78 

cf .030" o/s 

AS1829=^3 Rototype 

AS1829A 

cPAssy. of Valve and Rotator Parts 

us; SF School Bus (EN271, FM Engim 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

Spring CapcP 
Stem Cup jar* VC212 

e) 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


MACK—Continued 


23 

4 14 3- 14, 2-% 

c?EN457 

4% 

c?EN471 


T1205H TSR425 


24 

4% 3- Vs, 2-% 

43/4 1- 3 /$2, 2- Vs, 

2-3/6 

PB783(6) 

T1740H TSR475 

T7860H TSRD475 


25 

5 3'/. 1-%, 2-14, 

2-% 

PI 070 PB783(6) 

T7290H TSRD500 


26 

SL138F—14" 5 314 1-%, 2-14, 

SL638F— %" 2-% 

PI 070 PB783(6) 

T7290H TSRD500 


27 

SL109F—14" C1032NF 3% 2 3-14,1-14 

SL609F— %" L614NF 3% 2 3-14,1-14 

c? Steel Belted 

3% 3-14,1-% 

PI 086 PB726(6) 

T1899H TSR318 

TX1899 

T1381 TSR318 


28 

SL111F—14" 1.840 F 3% 2 4-14,1-14 

SL611F— %" & Steel Belted 

PI 068 PB778(6) 

PB719 

d\008"o/s or 

T1401H TSR331 

lO.D. 


29 

4% 1-%, 2-14, 

2-% 


T1906 TSRD437 


30 

3% 3-14,2-% 

3% 1-%, 2-14, 

2-% 

PB690(6) 

T1204H TSR387 

T1901 H TSRD387 


31 

SL116F — 14" 354 2% 3-14,2-% 

SL616F— %" 

PB690(6) 

Til 31 TSR362 


32 

SL114F — Vb u 3 Vi 

SL614F— 3 / 2 ” 

PB763(6) 



33 

SL116F—'/«" 3 54 3-14,2-% 

SL616F— %" 

PB763(6) 

Til 31 TSR362 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


MACK—Continued 


34 

1938-42—(6 Cyl.) — EG, EGU, EFT, EGX, 4!/ 2 -7 T; CBG l 

SI 037 VI038 G533 G487 IS167 KOI 6 

1 SI 78 

c? .030" o/s 

AS1829=^1 Rototype 

AS1829A 

cMssy. of Valve and Rotator Parts 

Jus; SG School Bus (EN290, FK Engir 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

Spring Capcf 

Stem Cup r^= VC212 

ie) 

35 

1939-41—(6 Cyl.)—EH, EHU, EM, EMU, ER (BG Engine] 

LK143(Exh.) 

LK201 (Int.) 


36 

1939-40—(6 Cyl.)—3Vi" Diameter 



37 

1936-38—(4 Cyl.)—MR140 Engine 



38 

1936 —(6 Cyl.)—Early 3 3 /, 6 " Diameter 



39 

—(6 Cyl.)—EN330 Engine 



40 

—(6 Cyl.)—EN376 Engine 



41 

.... — (6 Cyl.)—END405 Diesel Engine 



42 

—(6 Cyl.)—END457 Diesel Engine 



43 

.... — (6 Cyl.)—BJ, CT Engines 



44 

.... —(6 Cyl.)—CE Engine 



45 

.... —(6 Cyl.) — CF Engine 



46 

.... —(6 Cyl.)—EJ Engine 



47 

—(6 Cyl.)—FU Engine 



48 

—(6 Cyl.)—FW Engine 



49 

.... — (6 Cyl.)—FX Engine 



50 

.... —(4 Cyl.)—3 3 /i6 n Diameter 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 




PISTON 

SINGLE CYL 

WATER PUMPS 


PISTON 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

FP - WP 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 

AND 

- I - j - 




(T) T-Flex 

SPACERS 

KITS (WS) 

Stock No. Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 



MACK—Continued 


34 

SL118F—’/a" 3% 2'VU 3-'A, 2-Mi 

SL618F— 3 /i" 

3% 3- 'A, 2-Mi 

PI 037 PB763(6) 

Comp. Ring on Skir 

T70S08 TSR375 

T1132H 


35 

SL116F —'/»" 3% 2%j 3- '/a, 2-Vu 

SL616F— 3 /a" 

PB690(6) 

Til 31 TSR362 


36 

ZVi 3-te a 1-K 


Til 88 TSR350 


37 

L614NF 3Mi 2 3-'/a, l-'/a 

3Mi 3-Va, 1- 'A 

PI 086 

T1886H TSR318 

TX1886 

T1380 TSR318 


38 

3 Mi 2-^,1-%!, 

1-% 


T1382H TSR318 


39 

4 3- l / 8| 2-3^6 


T1223H TSR400 


40 

4 1- 3 /i, 2- 'A, 

2-Mi 


T1903 TSRD400 


41 

4 3- !/8, 2- 3 /j6 

4 1- 3 /fe,2-!4, 

2- 3 /6 


T1223H TSR400 

T1903 TSRD400 


42 

4 14 3- 'A, 2-Mi 


T1205H TSR425 


43 

4 Vi 3-'/», 1 -*Ai 

4 'h 3-'A, 2-Mi 


T1678H TSR450 

T1226H TSR450 


44 

4 3-1/8, 2-3/6 


T1223H TSR400 


45 

4 !4 3- 'A, 2-Mi 


T1205H TSR425 


46 

3'/i 3-%, 1-14 


Til 88 TSR350 


47 

4 3- '/a, 2-Ma 


T1223H TSR400 


48 

4 1-3/2, 2-1/8, 

2-3/6 


T1903 TSRD400 


49 

4'/4 3- 54, 2-Mt 


T1205H TSR425 


50 

33/6 3-3/2, 1-14 


T1380 TSR318 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 







SEATS 


RETAINERS 

VALVE 

ROTATION 

CAMSHAFTS 


Year 





(LK) 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 


MASSEY-HARRIS-FERGUSON 


1 

.... —(4 Cyl.)—Pony, (Cont. N62 Engine) 

SI 953 VI954 G678 G678 IS256 KOI 

KOI 

AS1984-^s Use with Rotocap 

VS666 LK200 

VS676 LK238 RC50A 


2 

.... —(4 Cyl.)—Pacer (Cont. Y91 Engine) 

SI 862 VI863 G619 G619 K02 K05 

SI 878 V2049X-^ Rototype 

S1878A V2049XA^jAssy. of Valve & 

Rotator Parts 

SI 892^ Used with Rotocap 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5-«a .005" o/ 
LK232 SR232 

Spring Capo 1 
Stem Cup tir VC232 
LK238 RC40A 

Use with SI 892 c? 

s 

3 

__ —(4 Cyl.)—Colt Tractor; Clipper Combine; (Cor 

S2006 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

AS2006 K06CR 

it. FI24 Engine) 

VS584 LK200(lnt.) RC40A 

LK238(Exh.) 


4 

—(4 Cyl.)—81 Jr.; Std. 20; Row Crop 20; (Cont 

SI 601 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

K06CR 

S1879N G634 

S1879AN 

cTAssy. of Valve and Rotator Parts 

S2006 G620 

AS2006 ^Use with Rotocap 

. Engine) 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5 

LK233 d\005" o/s SR233 

Spring Capd” 

Stem Cup r^=VC233 

VS584 LK238 RC40A 


5 

.... —(4 Cyl.)—82 Jr.; Std. 22; Row Crop 22; (Cont 

SI 601 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

K06CR 

S1879N G634 

S1879AN 

cfAssy. of Valve and Rotator Parts 

S2006 G620 

AS2006^jUse with Rotocap 

. Engine) 

VS584 LK200 VL45(Mech.) 

VL45+5 

LK233 c?.005 n o/s SR233 

Spring Cape? 
Stem Cup VC233 

VS584 LK238 RC40A 


6 

.... —(4 Cyl.)—Mustang; 22, 22K; (Cont. Engine) 

S2006 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

AS2006 K06CR 

VS584 LK200(lnt.) RC40A 

LK238(Exh.) 


7 

—(4 Cyl.)—MH50, MF35, MF50, MF204, T035 

SI 981 VI982 G717 G717 IS259 K06 

IS259+10 

K04P 

G (Cont. Z134 Engine) 

VS584 LK200(lnt.) RC40A 

LK238(Exh.) VC259 

VP2(lnt.) Exh. Stem Cape? 


8 

_ —(4 Cyl.)—T035, FE35D, Diesel (23C Engine) 



9 

_ —(6 Cyl.)—101 Sr.; 44-6, S, SP, SR; (Cont. F22 

SI 602 VI603 G515 G515 IS100 IS104 

c?Drilled Stems K07 KOIO 

6 Engine) 

VS541 LK210 VL45(Mech.) 

VL45+5^ .005 ove 

irsize 

sStem Cup 

SI 824 VI825 

a” Lock groove 13 /k" from stem end. 

AS2377 V2378 

cfLock groove 'A' 1 from stem end. 

VS602 LK215 VL45 RC23A 

c?Mech. 

VL45+5 

d\005 oversize 

S1880N 

SI 880AN 

c?Assy. of Valve and Rotator Parts 

VS541 LK233 VL45 SR234 

c?Mech. c?Spring 
VL45+5 Cap 
c? .005"o/s VC233-« 
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Ma-Ma 


Engine Parts 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


MASSEY-HARRIS-FERGUSON 


1 

L957F 2V» 1'/4 2-Vfc, 1-Vu 

cf Solid Skirt 

P1116 PB816(4) 

T1921H 

TX1921 


2 

SL604F—Vi" L2069F 2V» V/ u 2-Vfe, 1-% 

cf Powe rfo rg ed 2 7 A 2- 3 Ai, 1 - Vi 

PI 210 

T1212 TSR287 

T1986 TSR287 

TX1986 


3 

SL106F—Vi" L974F 3 2 3-'/e, 1-Vi 

SL606F—W cf Steel Belted 

3 3-'/e, 1-Vi* 

P1128 PB726(4) 
cf Thick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1183H TS1183H 

TX1183 TSR300 

T1358H TS1358H 

TSR300 


4 

SL106F— Vt" L974 F 3 2 3- 'A, 1-'/ 4 

SL606F—W cf Steel Belted 

3 3-'/«,1-% 

P1128 PB726(4) 

cf Thick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1183H TS1183H 

TX1183 TSR300 

T1358H TS1358H 

TSR300 


5 

SL109F— Vi" C1032NF 3V, 6 2 3- 'A, 1-Vi 

SL609F— 

L614NF 3V,6 2 3-'/», l-tt 

cf Steel Belted 

PI 086 PB726(4) 

cf Thick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1886H TSR318 

TX1886 

T1886H TSR318 

TX1886 


6 

SL109F—’/a" L902F 3% 2 3-'/«,1-% 

SL609F— W cf Steel Belted—Gasoline Fuel 

L614NF 3Vk 2 3-'/s, 1-Vi 

cf Steel Belted—Gasoline Fuel 

PI 086 PB726(4) 

cf Thick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1962H TS1962H 

TSR318 
T1886H TSR318 

TX1886 


7 

3Vu 3- 'A, 1-VI 4 

cfStd. Diameter 

SA185 L2031F 3 V, 1 7 A 3-%, 1 -Via 

cf To convert to 3%" Bore 

3% ^- ^ M,2-'A, 

1 -'A 

3 Vi 3- Vt, 1-Vfe 

3% 3-%, 1-% 

PI086 PB778(4) a 

PI086 a 

A 

A 

A 

T7629H TSR331 

T7354H TSR337 

T7823H TSRD337 

T1320H TS1320H 

TSR337 

T7778H TSRD337 

FP1209 

8 

3% 3-%, 2-% 

l 

T0339H 


9 

SL111F — V4" L840F 3% 2 4-'/e, 1-Vi 

SL611F — cf Steel Belted 

3% 3-'/8, 1-'/4 

3% 2-%, 2- 

1-'/4 

3 5 /w 1-Vfe, 2- !/s, 

l-Vi.1-% 

PI 068 PB778(6) 
PB719 

cf .008"o/s 
on O.D. 

T1401H TSR331 

T1898H TSR331 

TX1898 

T1998 TSR331 

T7472H TSRD331 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MASSEY-HARRIS-FERGUSON—Continued 


10 

—(4 Cyl.) — FE35 (English—87mm) 



11 

.... — (4 Cyl.)—FE35 Diesel (English—87mm) 



12 

.... —(4 Cyl.)—30, Gasoline; 30K, Kerosene or Dis 

S2006 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

AS2006 K06CR 

.tillate 

VS584 LK200(lnt.) RC40A 

LK238(Exh.) 


13 

—(4 Cyl.)—101 Jr., 102 Jr.; Std. Tread 30, Row 

SI 601 VI603 G620 G620 IS272H KOIO 

K06CR 

S1879N G634 

S1879AN 

cfAssy. of Valve and Rotator Parts 

S2006 G620 

AS2006 Use with Rotocap 

f Crop 30; (Cont. FI62 Engine) 

VS584 LK200 VL45 

cfMech. 

LK233 VL45+5 SR233 

d\005" cT’Spring 
oversize Cap 

Stem Cup m* VC233 
VS584 LK238 RC40A 


14 

.... — (4 Cyl.)—MF65 Gasoline (Cont. G176 Engine 

IS272H 

) 

LK127 

VP2(lnt.) 


15 

.... —(4 Cyl.)—MF65 L.P. Fuel (Cont. G176 Engine 

IS272H 

) 

LK127 

VP2(lnt.) 


16 

—(3-4 Cyl.)—MF35, MF50 (3 Cyl. 3A-152 Eng. 

); MF65 (4 Cyl. 4A-203 Engine) 


17 

—(4 Cyl.)—33G, 33K (Cont. E201 Engine) 



18 

- —(4 Cyl.)—33 Diesel (Cont. ED201 Engine) 



19 

.... — (4 Cyl.)—333 Gas (Cont. E208 Engine) 



20 

1956-58—(4 Cyl.)—333 Diesel (Cont. ED208 Engine) 



21 

- —(6 Cyl.)—202 (Cont. M290 Engine) 

SI 037 VI038 G533 G487 IS178 KOI 6 

KOI IT 

AS1829^ Rototype 

AS1829A 

cTAssy. of Valve and Rotator Parts 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

Spring Capcf 

Stem Cup VC212 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


MASSEY-HARRIS-FERGUSON—Continued 


10 

3.425 2-.078, 2-»/fe 


T0335H 


11 

3.425 3-.078, 2- 3 A 


T0334H 


12 

SL113F—'/«" L876F 3 Vu 2 3-^,1-'/« 

SL613F— 3 /4i" o’ Steel Belted—Gasoline 

¥/<, 3-'/8,1-% 

3% 3- '/«, 1 - Vi 

P594 PB726(4) 

d”Thick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1940H TSR343 

Til 89 TSR343 

T1425H TSR343 
TX1425 


13 

SL113F—'/«" C1033NF 3 7 At 2 3-'/8,1-'/4 

SL613F— 3 /n" 

L876F 3%s 2 3-*A,1-V4 

cfSteel Belted 

P594 PB726(4) 

eTThick Wall 
PB778(4) 
cfThin Wall 

T1425H TSR343 

TX1425 

T1940H TSR343 

• 


14 

3 »«4 3-'/8,1-'/4 

PB868(4) A 

iT7789H 


15 

3 37 Aa 3- '/a, 1 - !4 

PB868(4) a 

T7789H 


16 

3.6 3- 3 /fe, 2- '/ 4 

1 

•T0604 services 1 Cy 
for 3 Cyl. and 4 sets 

>T0604 

1. only. Order 3 sets 
; for 4 Cyl. 


17 

35/8 3- l /8,1->/4 


T7672H TSR362 


18 

3% 3-'/.,1-'/4, 

1-% 

A 

T7673H TSR362 


19 

3'Vi6 3-Vs, 1-'/4 


T7812H TSRD368 


20 

3 1 VU 3-14,1-M, 

1- 3 A 


T7813H TSRD368 


21 

SL118F—V4" 3% 3- '/a, 2-% 

SL618F— 

3% 3-'/., 1-/4 

PI 037 PB763(6) 

T1132H TSR375 

T1485H TSR375 
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Ma-Ma Engine Parts Md'Ma 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MASSEY-HARRIS-FERGUSON—Continued 


22 

- —(4 Cyl.)—44, 44K; (Cont. H260 Engine) 

S2002 V2003 G701 G701 IS125 IS107 

K09BR KOI 2 

VS549 LK201 RC38A 

VS643 

cf'Use with Rotocap 


23 

—(4 Cyl.)—44 Diesel; (Cont. HD260 Engine) 

S2085 V2086 G702 G701 IS158 KOIOR 

K08BR 

VS549 LK201 RC38A 

VS643 

cfUse with Rotocap 


24 

—(4 Cyl.)—MF85, MF88, MF Super 90, MF Sup 

er 90WR (Gas—Cont. E242 Eng.) 


25 

.... —(4 Cyl.y—Pacemaker, Challenger (PA Eng.) 



26 

—(6 Cyl.)—201, 203; (Cont. M330 Engine) 

SI 037 VI038 G533 G487 IS178 KOI 6 

KOI IT 

AS1829=^j Rototype 

AS1829A 

cfAssy. of Valve and Rotator Parts 

VS484 LK142 

LK212 SR212 

Spring CapcT 

Stem Cup m* VC212 


27 

—(4 Cyl.)—44G, 444G Gasoline; 44K, 444K K< 

S2002 V2003 G701 G701 IS125 IS107 

K09BR KOI 2 

srosene; (Cont. H277 Engine) 

VS549 LK201 RC38A 

VS643 Use with Rotocap 


28 

—(4 Cyl.)—444 Diesel, MF85D, MF88D (Cont. 1 

S2085 V2086 G702 G701 IS158 KOIO 

K08BR 

HD277 Engine) 

VS549 LK201 RC38A 

VS643 Use with Rotocap. 


29 

—(6 Cyl.)—MF95 Super (M.M. 425B-4 Eng.) 



30 

—(4 Cyl.)—25, 26-40, 26-41 



31 

.... —(4 Cyl.)—55D, 555 Diesel; (Cont. JD382 Engi 

S2025 V2026 G702 G701 IS167 K014C 

KOI IT 

ne) 

VS549 LK201 RC38A 

VS643^t Use with Rotocap 


32 

.... —(4 Cyl.)—555G Gasoline; 555K Kerosene; (G 

S2004 V2005 G702 G702 IS175 IS132 

KOI 2 KOI 6 

IS195=^j 'Aa" o/s 

ont. J382 Engine) 

VS549 LK201 RC38A 

VS643^t Use with Rotocap 


33 

- —(6 Cyl.)—MF97 (D504-6, M.M. D504-6 Eng.) 
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Engine Parts 


Ma-Ma 


Ma-Ma 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 

FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


MASSEY-HARRIS-FERGUSON—Continued 


22 

3% 3- Ve, 1 - Va 

Std. Diameters 

SA177 4 216 3-^,1-V4 

cfTo convert to 4" Bore 

4 3- 3 /&, 1 ~V\6 

4 2-3/62, 1-1/8, 

1-14 

4 2- 3 /k, 1- Va, 

1- '/a 

4 3- 3 /a, 1 

U'A 

4 3- 3 /k, U'A 

4146 3- 3 /k, 1-'/ 4 

414« 2- 3 4q, 1-14, 

2- ’/4 

•T7566H set servic 

AT1506H TS1506H 

ATX1506 TSR387 

•T7566H TSRD400 

es 2 Cyls. only. Order 2 set 
AT7716H TSRD400 

AT7848H TSRD400 

AT7532H TSRD400 

AT7625H TSRD400 

AT7537H TS7537H 

TSRD400 
AT7950H TSRD406 

AT7903H TSRD406 

FP1213 

s. 

23 

3 7 /a 3-i/e, 1-/4 

1 - 3 /l6 


AT7123H TSR387 


24 

3 7. 1-742,2-7., 

1-'/4 


T7847H TSRD387 


25 

37. 3-7., 1-7!. 


AT1505H TSR387 


26 

SL122F— i/g" 4 3 -i/8,2- 3 / 6 

SL622F—W 

4 3- 1/8, 1-1/4 

4 3-^, 1-'/4, 

1- 3 /6 


T1223H TSR400 

T1537 TSR400 

T7562 TSRD400 


27 

4 3-1/8, 1-1/4 


AT7674H TSRD400 

FP1213 

28 

4 3-1/8, 1-1/4, 

1- 3 /6 

4 1- 3 ^2,2-’/8, 

1-1/4, I- 3 /,6 


AT7733H TSRD400 

AT7843H TSRD400 


29 

41/4 3- 5 /fe, 1-/4 


T7867 


30 

4 3 /8 3-1/8, 1- 3 /6 


T1636 TSR437 


31 

4 7. 3-7., 1-74, 

1-Vf. 


AT7573H TSRD450 


32 

SA200 4/2 3 Va 3-14,1-14 

4/2 3- 1/8, 1-’/4, 

1 - 3 /l6 

For Overbore 4 5 /a 1 - 3 /a, 2- !/ 8 , 

1-’/4 

4 s / 8 3-Vs, 1-'/4 


AT1924H TSR450 

AT7585 TSR450 

AT7840H TSRD462 

AT1698H TSR462 

FP1213 

33 

4 5 / 8 3- 3 /a, 1- 3 / 6 

•T7969H services 2 

•T7969H 

Cyls. only. Order 3 sets. 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 



Year 




SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


McCORMICK DEERING FINDING INDEX 


(Tractors - Engines - Power Units) 


Model Line No. 

Model Line No. 

Model Line No. 

Model Line No. 

Model Line No. 

FARMALL: 

Cub 1 

A. 2 

Super A. . . 2-3-4 

Al. 2 

AV 2 

Super AV 2-3-4 

B. 2 

BN 2 

C. 2 

Super C. 5-10-11 

FI 2. 6 

F14. 6 

F20 37 

H.18 

Super H 19 

HV 18 

Super HV 19 

M.47 

Super M.49 

MD 48 

Super MD 51 

MDV 48 

Super MDV 51 

MV 47 

Super MV 49 

FARMALL: 

100.8-9 

130.8-9 

200.8-9 

230.8-9 

300 20 

340.15 

340 Diesel 29 

350 27 

400.50 

400 Diesel.51 

450.54 

W450 Diesel. . 55 

460.21 

460D.31 

560.22 

560D 36 

660D.36 

B269.81 

B308.81 

BD264 35 

C60 1 

C113 2-3-4 

Cl 23.8-9-12 

Cl 35.15 

Cl52 26 

Cl 53.17 

Cl 69.20 

Cl 75.27 

C221 21 

C248 45 

C263.22-23 

C264.49-50 

C281.54 

C301 43 

C335.62 

C350.65 

D18.76 

D166.29 

D188.30 

D193 42 

D236 31-32 

D248.46 

D263.34 

D264.51 

D281.55 

D282.36 

D301.44 

D350 66 

D361.57 

D370.68 

D461.75 

D525.67 

D544.69-70 

D691.76 

DU66D 14 

DU99D.14 

DU132D.14 

F30.58 

FE.78 

FEB648 78 

14.18 

16.47 

19 60 

112. 6 

114. 6 

130.58-77 

ID6 48 

ID9 61 

ID40.71-73 

IK40 40 

IU4 18 

IU6 47 

IUD6 48 

LA 13-52 

LB.13 

M 47 

Super M 49 

MD 48 

Super MD.51 

MDV 48 

Super MDV.51 

MV 47 

Super MV 49 

04.18 

06.47 

012. 6 

014. 6 

OS6.47 

PI 2. 7 

P30.59 

PA40.28 

PA50.39 

PA100.78 

PD40.73 

PD80 71 

PK40 39 

PU 59 

R372.81 

R406.81 

R450.81 

S220.81 

S240.81 

T4.12 

T6.47 

T6-61 Series.53 

T9.60 

T20.37 

T340.12 


McCORMICK DEERING 

(Tractors - Engines - Power Units) 


1 

.... —(4 Cyl.)—Farmall Cub, Cub Lo-Boy, Power U 

SI 845 VI846 G636 G636 KOIH K02BH 

nit Ul, UC60 (C60 Engine) 

VS597 LK238 


2 

—(4 Cyl.)—Farmall Super A, AV (Cl 13 Engine 
Power Unit U2, Combines 22, 62 

SI 657 VI658 G543 G543 K03 K07 

cfFlanged 

G804 G804 

cfPlain 

i to No. 255417); Farmall A, Al, AV, 

VS375 LK206 RC61A 

VS690^j Used with Rotocap 

B, BN, C, 


A Sleeved Engine 


4 Superseded 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK PEERING FINDING INDEX 


(Tractors - Engines - Power Units) 


Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model Line No. 

Model 

Line No. 

TA35 

.26 

U175.. 

.27 

UD264 

.51 

Super WD9 

66 

460. 

.21 

TA40 

.26 

U220 

.81 

UD281 

.55 

WD40 

.71-73 

460 D. 

.31 

TD6 

.36-48 

U240 

81 

UD282 

36 

Super WDR9 

. 66 

504. 

.17 

TD6-61 Series 51 

U264 

35-49 

UD335 

.63 

WK40 

40 

504 Diesel. 

.30 

TD9 

.36-61 

U269 

.81 

UD350 

66 

WR9 

60 

560. 

22 

TD14 

.71 

U281 

.56 

UD370 

68 

WR9S 

.60 

560D. 

.36 

TD14A 

.72 

U308. 

81 

UD525 

.67 

10-20. 

38 

600D. 

.66 

TD15 

.70 

U335 

63 

UD544 

69 

12. 

6 

606. 

.21 

TD18 

. 71 

U372 

81 

UD817 

.79 

12 Payloader 

66 

606 Diesel. 

.32 

TD18A 

.72 

U406 

81 

UD1091 . 

. 80 

14 

6 

650. 

.65 

TD20 

.76-79 

U450 

.81 

UDT817 

.79 

15-30 

... 77 

650D. 

.66 

TD24 

.80 

U501. . 

.81 

UV401 

81 

Ind. 20 

38 

660. 

.22 

TD25 

.79 

UB220 

.24 

UV461 

.81 

22 

2 

660D. 

36 

TD36 

.79 

UC60 . 

. 1 

UV549 

81 

22-36 

.... 77 

706. 

.23 

TD40. 

.71-73 

UC135 . 

.16 

W4 

18-19 

55. 

12 

806. 

.43 

TK40 

40 

UC221 

25 

W6 

.47 

62. 

2 

806 Diesel. . 

.57 

U1 

.■. 1 

UC263 

25 

Super W6 

.49 

76. 

12 

2404 

.15 

U2 

. 2 

UD6 

.48 

W9 

60 

122. 

18 

2504. 

.17 

U4 

.18 

UD9 

.61 

W12 

6 

140. 

12 

2504 Diesel. 

.30 

U6 

.47 

UD9A 

.61 

W14 

6 

200PU 

59 

2606. 

.21 

U7 

.41 

UD14 

.71 

W30 

58 

230. 

12 

2606 Diesel. 

.32 

U9 

60 

UD14A 

.72 

W350 

.27 

240. 

12 

2706. 

.23 

U10. 

.59 

UD16 

.64 

W400 

50-51-54 

300. 

20 

2806. 

.43 

U12. 

. 7 

UD17. 

.75 

W450 

54 

300PU 

... 74 

2806 Diesel 

.57 

U21 

.39 

UD18 

.71 

W600 

. . . .65-66 

330 . 

15 

4300 

.79 

U123. 

.12 

UD18A 

.72 

WA40 

.26 

340. 

15 



U164.. 

.19 

UD24 

80 

WD6 

. 48-51 

340 Diesel... 

29 



U169. 

.20 

UD236 

33 

WD9 

.61 

404. 

.15 




McCORMICK PEERING 

(Tractors - Engines - Power Units) 


1 


2 


Cl 089 F 2 s /s 

1 7 / 6 

2- 3 /n, 1 -V\6 

PI 087 PB802(4) 

T1925H 

TS1925H 

TSR262 

SA100 C1055F 3 

1 3 /a 

3-'/a, 1-14 

P899 PB731 (4) 

AT1183H 

TS1183H 

cTGasoline or Distillate—Std. Alt. 



cf Early 

ATX1183 

TSR300 

SA188 3 Vb 

V'/n 

3-3/a, 1- 3 /i6 

.985" O.D. 

AT7957H 

TSR312 

cfTo convert from 3" to 3 ’/a" Bore—Alum, step head piston 

PB823 



3 


3-'/a, 1 - 3 /fa 

cf’Late 

ATI 358H 

TS1358H 




.995" O.D. 


TSR300 

31/a 


2- 3 /fe,1- 1 /4 


AT7738H 

TS7738H 






TSRD312 

3 Vs 


1- 3 /k, 2-14. 


AT7849H 

TSRD312 



1-14 




31/a 


3-342, 2- Vb 


AT7626H 

TSRD312 

31/a 


3-14,1-14 


AT7855H 

TSR312 

3Vb 


3- 3 ,k, 1- 3 A 


AT7807H 

TSRD312 

3 3 A 6 


2-.092, 2-3/2 


AT7827H 

TSR318 

314 


3-3/2, 1 - 3 /6 


•T7013H 

TSR325 




•T7013H services 2 

Cyls. only— 

-Order 2 sets. 

3 14 


3-3/2, 1-3/ 6 


AT7713H 

TSRD325 

314 


3-3/2, 1-3/6 


AT7775H 

TSRD325 
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M 

C- 

Me 


Engine Parts 




Year 



SEATS 


RETAINERS 

VALVE 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

(LK) 

LIFTERS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

Hydraulic 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 


Mc-Mc 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


McCORMICK DEERING—Continued 


3 

• • • • — (4 Cyl.)—Farmall Super A, AV (From Engin 

SI 958 VI959 G543 G543 K03 K07 

cfFor Gasoline cfFlanged 

SI 956 VI957 G804 G804 

cfFor Kerosene cf Plain 

or Distillate 

e 255418 to 310299) (Cl 13 Engine) 
VS375 LK206 RC61A 

VS690=^j Used w/Rotocap 


4 

- —(4 Cyl.)—Farmall Super A, AV (Cl 13 Engim 

SI 958 VI959 G543 G543 K03 K07 

cf For Gasoline cfFlanged 

SI 956 VI957 G804 G804 

cfFor Kerosene cf Plain 

or Distillate 

9 from No. 310300 to 356000) 

VS375 LK206 RC61A 

VS690 ti Used with Rotocap 


5 

• • • • (4 Cyl.)—Farmall Super C to Engine No. 358 

SI 958 VI959 G543 G543 K03 K07 

cf Flanged 

G804 G804 

cf Plain 

30 (Gasoline) 

VS375 LK206 RC61A 

VS690=^j Used with Rotocap 


6 

- — (4 Cyl.)—Farmall F12, 112, 012, W12; Fairw 

S798 S798 G418 G418 IS158 

K07 

ay 12; Farmall F14, 114, 014, W14; 

VS375 LK83 

Fairway 14 

7 

• • • • — (4 Cyl.) — PI2, U12 Power Units 



8 

- —(4 Cyl.)—Farmall 100, 130, 200, 230 (Cl23 

SI 958 VI959 G804 G804 K03 K07 

cfFor Gasoline 

SI 956 VI957 

cfFor Kerosene or Distillate 

Engine to 36000) 

VS690 LK206 RC61A 

cf Exh. 

VS375(lnt.) 


9 

- —(4 Cyl.)—Farmall 100, 130, 200, 230 (Cl23 1 

S2363 V2364 G804 G804 K03 K07 

i 

Engine after 36001) 

VS850 LK206 RC108A 

cf Int. 

VS851 cu Used w/Rotocap 



A Sleeved Engine ♦ Superseded 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 

SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK PEERING—Continued 


SA100 

C1055F 3 

1 3 4 

3-i/s, I- 1/4 

cfFor Gasoline or Distillate—Flat head piston. Std. Alt. 

SA188 

31/8 

1 3, /a 

3- 3 /k, 1- 3 /6 

cf To convert from 3" to 3 Vb" Bore—Alum. Step head piston. 


3 


3-1/8, 1- 3 /l6 


31/8 


2- 3 /a, I- 1/4 


31/8 


1 - 3 /b, 2 -1/8, 




1 - 1/4 


31/8 


3- 3 /fc, 2- 1/8 


31/8 


3-1/8, 1-’/4 


31/8 


3- 3 /&, 1- 3 /s 


3 3 /6 


2-.092, 2-s/n 


31/4 


3- 3 /fe, 1- 3 /s 


31/4 


3- 3 /n, 1- 3 /6 


31/4 


3- 3 /n, 1- 3 A 


C1055F 3 

1 3 /4 

3-1/8, 1-1/4 


cfFor Gasoline or Distillate 


SA187 

3/4 

1 Va 

3- 3 /*, 1- 3 /6 


P899 PB823(4) 


AT1183H 

TS1183H 

ATX1183 

TSR300 

AT7957H 

TSR312 

AT1358H 

TS1358H 


TSR300 

AT7738H 

TS7738H 


TSRD312 

AT7849H 

TSRD312 

AT7626H 

TSRD312 

AT7855H 

TSR312 

AT7807H 

TSRD312 

AT7827H 

TSR318 

•T7013H 

TSR325 


•T7013H services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 

AT7713H TSRD325 
AT7775H TSRD325 


cfTo convert from 3" to 3 14" Bore- 


-Gasoline only. 

3- Vb, I- 3 /* 


3 Va 

3 Vb 

3 Vb 
3 Vb 
3 Vb 
3 3 /,6 
314 
3 14 


2- 3 /n, 1-14 

2- Vb , 

1-14 

3- 3 /fe, 2-1/8 
3- Vi, 1-14 
3- 3 /fe, 1- 3 /l6 

2-.092, 2- 5 /n 

3- 3 /a, 1 -Vi6 
3- 3 /*2, 1- 3 /6 


P899 PB823(4) AT1183H 

TX1183 
•T7013H 

•T7013H services 2 Cyls. only. 

AT1358H 

AT7738H 

AT7849H 

AT7626H 
AT7855H 
AT7807H 
AT7827H 
AT7713H 
AT7775H 


3-’/8,1- 3 /6 

3-1/8,1-14 


TS1183H 
TSR300 
TSR325 
Order 2 sets. 
TS1358H 
TSR300 
TS7738H 
TSRD312 
TSRD312 

TSRD312 

TSR312 

TSRD312 

TSR318 

TSRD325 

TSRD325 


AT1358H TS1358H 

TSR300 

AT1183H TS1183H 

ATX1183 TSR300 


2-/8, 1- 3 /l6 
2 - 1 / 8 , 2- 3 /6 
4 - 1 / 8 , 1- 3 /6 


P899 PB731 (4) 


T1225H TSR300 
T1359H TSR300 
AT1078H TSR300 


2 - 1 / 8 , 2- 3 /6 
4-i/a,1- 3 /6 


T1359H 

T1078H 


TSR300 

TSR300 


31/8 

Standard Diameterd” 

31/8 

SA187 3/4 

cf Conversion from 3 Va" to 314" Bore 

314 
3 3 /U 


1 Va 


3 - 3 /* 2 , 1-14 

2- %,1-K 

3- 3 ^, 1- 3 /6 

3- 3 /k, 1 - 3 A 
2-3^0, 1-1/4 


P899 


P899 


PB823(4) 

PB823(4) 


AT7486H 


AT7738H 


TS7486H 
TSRD312 
TS7738H 
TSRD312 

•T7013H TSR325 
•T7013H services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 

AT7775H TSRD325 
AT7841H TSRD318 


31/8 

3/8 


3- 3 /n, I- 1/4 
2- 3 M, 1-14 


AT7486H TS7486H 

TSRD312 
AT7738H TS7738H 

TSRD312 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 



Year 



SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 


RETAINERS 

(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 

(RC) 


CAMSHAFTS 


Release TM-Regular 

type as TP-Racing 

indicated 


McCORMICK DEERING—Continued 


10 

.... —(4 Cyl.)—Farmall Super C after Engine 3583< 

SI 958 VI959 G543 G543 K03 K07 

cfFlanged 

G804 G804 

cfPlain 

) (Gasoline) 

VS375 LK206 RC61A 

VS690^ Used w/Rotocap 


n 

.... —(4 Cyl.)—Farmall Super C (For Distillate or K 

SI 956 VI957 G543 G543 K03 K07 

c^Flanged 

G804 G804 

cf Plain 

erosene) 

VS375 LK206 RC61A 

VS690^ Used w/Rotocap 


12 

—(4 Cyl.)—140, 230, 240, T340, T4, 55 Baler, 
after No. 35830 (Cl 23 Gasoline En 

S2363 V2364 G804 G804 K03 K07 

Combine 76; Also Power Unit U-123 
gine) 

VS850 LK206 RC108A 

o’Int. 

VS851 Used with Rotocap 
cfExh. 


13 

.... —(1 Cyl.)—LA, LB (1 '/2 H.P.) 



14 

—(2-3-4 Cyl.)—DU66D (2 Cyl.), DU99D (3 Cyl. 

), DU132D (4 Cyl.), Power Units 


15 

.... —(4 Cyl.)—330, 340, Farmall 340, 404, 2404 ( 

S2363 V2364 G804 G804 K07 KOIO 

Cl35 Gasoline Engine) 

VS850 LK206 RC108A 

cTlnt. 

VS851 tii Used w/Rotocap 


16 

—(4 Cyl.)—UC135 Power Unit 



17 

—(4 Cyl.)—504, 2504 (C153 Engine) 

S2363 V2364 G804 G804 K07 KOIO 

VS850 LK206 RC108A 

cflnt. 

VS851"« Used w/Rotocap 


18 

- —(4 Cyl.)—Farmall H, HV, W4, 04, 14, IU4, U4 

SI673 VI674 G545N G545N IS102 K09 

cfFor Gasoline K08R 

SI 671 VI672 G544 G544 

d’For Distillate 

SI 659 VI660 G544 G544 

cfFor Kerosene 

122 Harvester Thresher 

VS375 LK206 RC60A 

VSeSS^ Used w/Rotocap 


19 

• • • • —(4 Cyl.)—Super H, HV, W4; Power Unit U164 

SI 673 VI674 G545N G545N IS102 K09 

cfFor Gasoline K08R 

SI 671 VI672 G544 G544 

cfFor Distillate 

VS689 LK206 RC60A 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK PEERING—Continued 


10 


SA187 

cfTo convert to 3!4" Bore. 


3'/a 

3 Vs 

3'A 

3/6 
3'A 


1 3 A 


3-^,1- !4 

2- 3 /k, 1-14 

3- /a, 1 -/6 

2- 3 /fc, 1 - !4 

3- 3 /fc, 1-/6 


P899 PB823(4) 


•T7013H services 2 


AT7486H 

AT7738H 

•T7013H 
Cyls. only. 
AT7841H 
AT7775H 


TS7486H 
TSRD312 
TS7738H 
TSRD312 
TSR325 
Order 2 sets. 
TSRD318 
TSRD325 


11 


3 Vs 
3 Vs 


3- 3 /*2,1- l /4 

2- 3 /k, 1- !4 


P899 PB823(4) 


AT7486H TS7486H 

TSRD312 
AT7738H TS7738H 

TSRD312 


12 


SA188 


3 Vs 
3 Vs 
3 Vs 


1 3 V*2 3-/2, 1 m V\6 

3-/2, 1-/4 
2 -/ 2 , I -/4 


AT7957H TSR312 
AT7486H TSRD312 
AT7738H TSRD312 


13 


3/8 


3-/8, 1-/4 


T1368 


TSR312 


14 


3/4 


3-Z 2 , 2-/6 


•T0613H TSR325 
•Set services 1 Cyl. only. Order 2 sets for 
2 Cyls., 3 sets for 3 Cyl., 4 sets for 4 Cyl. 


15 


3/4 


2 -/ 2 , 1-/ 6 


AT7799H TSRD325 


16 


3/4 


2 -/ 2 , 1-/6 


T7799H TSRD325 


17 


3 3 /8 


18 


SL313A C1056F 3Vs 2Vi 1-16,2-fe, 

1-/4 

SL361A 3/6 2/i 2-/2,1-14, 

^Conversion from 3 Vs" to 3W' Bore. Alum, piston 1-14 
SL313B Cl 083 F 3 3 / 8 2”M 1-/ 8 ,2-/2, 

cfFor 5000' Alt., low octane fuel— 1 - 14 

8000' Alt., high octane fuel 

SL361B 3/6 2% 2-/2, 1-/ 8 

^Conversion from 3 %" to 3/6" Bore— 1 - !4 

5000' Alt., low octane fuel; 8000' Alt., high octane fuel- 
Alum. Piston 
SL313F 
( 3 /k"x8 W FI.) 

3 Vs 3-/2, l-tt 

3/6 3-/2,1-/ 4 

3/6 3-/2, 2- /4 

3/6 3-/2, I -/4 


PI 045 PB688(4) 


AT1184H 
AT7531H 
AT1184H 


TS1184H 

TSR337 

TSRD343 

TS1184H 

TSR337 


AT7531H TSRD343 


AT7592H 

AT7742H 

AT7615H 

AT7770H 


TSRD337 

TSRD343 

TSRD343 

TSRD343 


19 


Std. Diam. 3/2 
3/2 

SL399A 3/6 

d”To convert from 3 /" to 3/6" Bore. 

3/6 


3-/2, 1-14 
3-/2, 1-14 
2/2 3-/2, 1-/4 

3-/2, 1-14 


PI 045 AT7565H 

Deep Groovecf 

IAT7924H 

Reg. Groove 


PI 045 


AT7656H 

AT7794H 


TSRD350 

TSR350 

TSRD356 

TSRD356 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


McCORMICK DEERING—Continued 


20 

_ —(4 Cyl.)—Farmall 300, Utility 300, U169 Pov 

AS2334 V/2335 G545N G545N K08 KOIO 

cfGasoline 

SI 659 VI660 

cf 1 Distillate 

/er Unit (C169 Engine) 

VS689 LK206 RC60A 


21 

- —(6 Cyl.)—460; Farmall 460, 606, 2606 (C221 

AS2365 V1886X G747 G747 IS248 KOII 

1 Gasoline Engine) 

VS845 LK145 VL26 RC107A 

VP35(lnt.) cfMech. 


22 

—(6 Cyl.)—560, 660, Farmall 560 (C263 Engir 

AS2365 V1886X G747 G747 IS248 KOII 

le) 

VS845 LK145 VL26 RC107A 

VP1 cfMech. 


23 

.... —(6 Cyl.)—Farmall 706, 2706 (Gasoline) (C26 

AS2365 V2092X G747 G747 IS248 

3 Engine) 

VS845 LK145 VL26 RC107A 

cfMech. 


24 

- —(6 Cyl.)—Power Unit UB220 



25 

—(6 Cyl.)—UC221, UC263 Power Units 



26 

—(6 Cyl.)—TA35, TA40, WA40 (Cl52 Engine) 



27 

—(4 Cyl.)—Farmall 350, W350; U175 Power U 

AS2334 V2335 G545N G545N K08R K09B 

cfGasoline 

SI 659 VI660 

c? Distillate 

nit (C175 Engine) 

VS689 LK206 RC60A 


28 

—(6 Cyl.)—PA40 



29 

- —(4 Cyl.)—340 Diesel, Farmall 340 Diesel (Dli 

S2366 V2367 G881 G881 IS100 IS107 

KOI 2 

66 Engine) 

VS845 LK145 RC107A 

VP20(lnt.) cfExh. & 

at Stem End 

Int. 

VS692 LK145 RC62A 1 

VP20(lnt.) cfExh. & Int. 

Around Guide 

30 

.... —(4 Cyl.)—504, 2504 Diesel (D188 Engine) 

S2366 V2367 G881 G881 IS100 IS107 

KOI 2 

VS692 LK145 RC62A 


31 

- —(6 Cyl.)—460D, Farmall 460D (D236 Engine) 

S2366 V2367 G881 G881 IS100 IS107 

KOI 2 

VS638 LK145 VL26 RC107A 

cf’lnt. VP20 cfMech. cf 1 At Stem 

VS845 cflnt. End 

c^Exh. w/Rotocap 

VS692^j Incl. in RC62A Assy. RC62A 
Optional Around Guided 1 


32 

.... —(6 Cyl.)—606, 2606 Diesel (D236 Engine) 

G881 G881 K03A K09A 

VS692 LK145 VL26 RC62A 

d"Mech. 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B,C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 
RING 
SETS 
(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK PEERING—Continued 


20 

3tt 2- 3 /fc,1- 1 /4 

Std. Bored 71 

3 5 /a 3- 3 /k, 1-!4 

Overbore d 1 

PI 045 PB688(4) 

P1108 

AT7923H TSR356 

AT7656H TSRD356 

cTDeep Groove 

AT7791H TSRD362 


21 

3Vl6 3-3/42, 1-/4 

P1108 PB862(6) 

AT7851H TSRD356 

FP1294 

22 

3H6 3-3/42, 1-/4 

PB862(6) 

AT7851H ' TSRD356 

FP1294 

23 

3>At 2- 3 M, 1-’A 

PB862(6) 

AT7851H TSRD356 


24 

3/fe 1-3/42, 1- /a, 

I- 3 /,6 


T7601H TS7601H 

TSRD356 


25 

3H6 2-3/42, 1-/4 


T7851H TSRD356 


26 

3 5 /a 3-/a, 1-3/ w 


T1567H TSR362 


27 

3% 3- 3 /42,1-14 

3% 3- 3 /42,1 - V4 

P1108 PB862(4) 

AT7791H TSRD362 

cfDeep Groove 

AT7925H TSR362 

c7Regular Groove 


28 

3 5 /8 3-/8, 1-3/6 


T1567H TSR362 


29 

3 n /6 2-/8,1-/4 

PI 239 PB863(4) 

•Set services 2 Cyl 
(Sleeved Engine) 

•T7987H 

cf Top Ring is Wedge Type 
Is. only. Order 2 sets. 

3 

30 

3 n /6 2-/8, 1-/4 

PI 239 PB863(4) 

•Set services 2 Cyl 
(Sleeved Engine) 

•T7987H 

cfTop Ring is Wedge Typi 
s. only. Order 2 sets. 

3 

31 

SL414A 3"A6 1-3/42,1-/8, 

d’For Late Engines 1-14 

with 1.125" piston pin 3 n /6 2-/8,1- !4 

PI 239 PB863(6) 

•T7987H services 2 
(Sleeved Engine) 

AT7853H 

cTTop Ring is Wedge Typi 

•T7987H 

d”Top Ring is Wedge Typi 
Cyls. only. Order 3 sets. 

9 

B 

32 

SL414A 3'Vfe 1-3/42,1-/s, 

1-/4 

3 n /6 2-/8, 1-/4 

PI 239 PB863(6) 

•T7987H services 2 
(Sleeved Engine) 

AT7853 

cfTop Ring is Wedge Typi 
•T7987H 

c^Top Ring is Wedge Typi 
jCyls. only. Order 3 sets. 

B 

B 
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MC'MC Engine Parts MC'MC 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


McCORMICK DEERING—Continued 


33 

.... —(6 Cyl.)—UD236 Power Unit 



34 

.... —(6 Cyl.)—D263 Diesel Engine 



35 

- —(6 Cyl.)—U264-6 Power Unit (BD264 Engine] 

AS1964 V2092X G746 G747 IS248H K016B 

AS1964A IS248H+15 

o'Assy. of Valve <t Rotator Parts IS248 

AS1885-s Used with Rotocap ts- 

VS638 LK253 VL26 SR253 

cfExh. d”Mech. cfSpring 

LK145(lnt.) Cap 

Stem Cup rar VC241 
VP1 (Int.) 

VS692 LK145 RC62A 

TM371 

c^Serial No. 
459543 and 
up 

36 

.... —(6 Cyl.)—TD6, TD9, 560D; Farmall 560D, 66< 

S2366 V2367 G881 G881 IS100 IS107 

K07 KOI 2 

3D; Power Unit UD282 (D282 Diesel 

VS845 LK145 VL26 RC107A 

d'Exh. VP20 cfMech. 

VS638 o’Int. 
dMnt. 

VS845 <u Used w/Rotocap for Int. 

Engine) 

37 

.... —(4 Cyl.)—Farmall F20, T20 

S799 S799 G214 G214 IS134 

c?3 3, /fc" long KOI 4 

VS362 LK74 


38 

—(4 Cyl.)—10-20, Ind. 20 

S797 S797 G214 G214 KOI 7 KOI 7 

LK74 


39 

- —(6 Cyl.)—Power Unit U21; PA50, PK40 



40 

1936-39—(6 Cyl.)—IK40, TK40, WK40 



41 

.... —(4 Cyl.) — Power Unit U7 



42 

.... —(4 Cyl.)—D193 Engine 



43 

.... —(6 Cyl.) — 806, 2806 (C301 Engine) 

AS2365 V2092X G747 G747 IS248 

VS845 LK145 VL26 RC107A 

cfMech. 

VP35(12) 


44 

.... — (6 Cyl.) — D301 Diesel Engine 

S2366 V2367 G881 G881 IS100 IS107 

KOI 2 

VS845 LK145 VL26 RC107A 

d”Mech. 

VP35(lnt.) 


45 

.... —(4 Cyl.) — C248 Engine 



46 

• • • • —(4 Cyl.) — D248 Diesel Engine 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 
PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK PEERING—Continued 


33 

3"/U 1 

1-'/4 

3'Vk 2- V», 1-14 

( 

•T7987H services 2 
(Sleeved Engine) 

AT7853H 

•T7987H 

cf Top Ring is Wedge Type 
Cyls. only. Order 3 sets. 


34 

3'VU 1-%, 1-'/., 

1-'/4 


AT7853H 


35 

SL116F— Yt" L122F 3’Vis 2Ms 2- 3 /fc,1-Ms 

cf 3 5 /a n I.D. cf Up to Serial No. 459543 

Powergroove 

L2056F 3 "M 2*A 1- 3 /fe, 1-l/ 8 , 

cf Serial No. 459543 and up 1 -Ms 

Powerforged 

P1108 PB811 (6) 

T7602H TS7602H 

TX7602 TSRD368 

T7745H TS7745H 

TSRD368 

FP1200 

WS205 

36 

3’Ms 2- Vs, 1-14 

To Eng. 4369 cf 

3'Ms 1- 3 ^, 1-l/s, 

After Eng. 4369 cf 1 - !A 

PB862(6) 

PI 239 PB863(6) 

•T7987H services 2 
(Sleeved Engine) 

•T7987H 

cf Top Ring Wedge Type 

AT7853H 

cf Top Ring Wedge Type 
Cyls. only. Order 3 sets. 

FP1294 

37 

3 % 4- 3 /is 

3 3 / 4 4-Ms 

4 3- 3 /fc, 1-14 


AT1473 

<f 2 Oil Rings 

AT1079H 
cf 1 Oil Ring 

AT7537H TS7537H 

TSRD400 


38 

3 % 3- !4 Comp. 

1- !4 Oil 




39 

3% 3-'/e, 1- 3 /i4 

3% 4-'/«, 1 — Vi* 


AT1050 TSR375 

AT1157 TSR375 


40 

3% 4-'/., 1-% 


AT1157 TSR375 


41 

3% 4 


T1079H 


42 

3% 3- 14, 1-14 

•Set services 2 Cyt 

•T7864H TSR375 

s. only. Order 2 sets. 


43 

3'Ms 

PB862(6) 



44 

SL619F—W L2141F 3'% 2'A 2-'/.,1-V4 

cfSupplied finished to Std. or .020" O/S only 

PI 239 PB863(6) 

r t 

T7968H 


45 

3 Vs 1-1/8, 2-Mq, 

1-14 


AT1185H TS1185H 

TX1185 


46 

3% 1-54, l-'/s, 

1-%, 2-'/4 


AT1607 TSRD387 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Year 

No. of 
Cyis. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


McCORMICK DEERING—Continued 


47 

—(4 Cyl.)—Farmall M, MV; T6, 16, IU6, 06, O! 

SI $69 VI670 G547N G547N K012B KOI 5 

cfFor Gasoline 

SI 667 VI668 G546 G546 

cfFor Distillate 

SI 661 VI662 G546 G546 

cfFor Kerosene 

>6, W6, U6 

VS362 LK145 RC49A 

VS671-«j Used w/Rotocap 


48 

- —(4 Cyl.)—MD, MDV, WD6, TD6, ID6, IUD6, U 

♦S2007 V2008X G579 G579 K09 KOI 3 

S2247 

S2195-® Starting Valve 

D6 

VS695 LK145 

LK238=^j For Starting Valve 


49 

• • • • —(4 Cyl.)—Super M, MV; Super W6; Power Uni 

SI 669 VI670 G547N G547N K012B KOI 5 

cf Gasoline 

SI 661 VI662 G546 G546 

cfFor Distillate 

it U264 (C264 Engine) 

VS671 LK145 RC49A 


50 

- —(4 Cyl.)—Farmall 400, W400 (C264 Engine) 

AS2304 V2305 G547N G547N 

cfFor Gasoline 

SI 661 VI662 G546 G546 

cfFor Distillate 

VS671 LK145 RC49A 


51 

• • • • —(4 Cyl.)—Farmall Diesel 400, W400; Power U 

TD6-61 Series (D264 Engine) 

♦S2007 V2008X G579 G579 K09AR K013B 

S2247 

S2195^ Starting Valve 

Init UD264; Super MD, MDV, WD6; 

VS695 LK145 

LK238 c ^i Used w/Starting Valvi 

0 

52 

- —(1 Cyl.)—LA (3-5 H.P.) 



53 

• • • • —(4 Cyl.)—T6 (61 Series) 

AS2304 V2305 G547N G547N 

cf Gasoline 

SI 661 VI662 G546 G546 

cf 1 Distillate 

VS671 LK145 RC49A 


54 

- —(4 Cyl.)—Farmall 450, W400, W450 (C281 En 

AS2304 V2305 G547N G547N K012B 

cf Gasoline 

SI 661 VI662 G546 G546 

cf Distillate 

gine) 

VS671 LK145 RC49A 
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Me-Me 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK DEERING—Continued 


47 


SL314A Cl 057F 3% 3!/ 8 1 -!/e,2- 5 /k, P1046 PB774(4) 

1-14 

SL353A L980F 4 3’/a 3-Ms, 1-!A 

cfConversion from 3 7 A n to 4" Bore. Piston supplied Std. only. 

Flat Head 

SL314B Cl 084 F 3 7 A 3“Aa 

cf For 5000' Alt., low octane fuel— 1 - 14 

8000' Alt., high octane fuel 

SL353B 4 32%* 3-^, 1-14 

cfConversion from 3 %" to 4" Bore. 5000' Alt., low octane fuel. 

8000' Alt., high octane fuel. Alum. Piston with 5 V Step 
on head. 

SL314F (K"x10H" FI.) 


SL353F (WxIO’/s" FI.) 


3 % 

4 


3-^,1 -14 
2-^,1- 1 / 8 
1->/4 

3-*/n, 2- V4 


AT1185H 

ATX1185H 

AT7537H 


AT1185H 

ATX1185 

AT7537H 


AT7534H 

AT7532H 


TS1185H 

TSR387 

TS7537H 

TSRD400 

TS1185H 

TSR387 

TS7537H 

TSRD400 


TSRD387 

TSRD400 


AT7627H TSRD400 


48 


3% 

Standard Diameter c? 
SL5411A 4 

d 1 Conversion from 3 7 A " to 4" Bore. 
Alum. Piston 

4 


3 Vi 


1 - 14 , 
- 5 /k, 2- >/ 4 
- 3 /k, 1-1/8, 
- 5 /k, 2- I* 

- 3 /6a f 1-!/s, 
2-1/4 


PI 046 PB774(4) 


AT1507 

AT7538H 


TSRD387 

TSRD400 


AT7848H TSRD400 


49 


SL354A L980F 4 3’/e 3 

cTFor Gasoline—Piston supplied Standard only. 


SL354B 

cfFor Gasoline at 5000' Alt. 

SL400A 414 

d”To convert from 4" to 41/8" Bore. 

SL354F 4 

4/8 

41/8 


3 39 ^4 

31/8 


3 /i2, 1-’/4 
3- 3 /$2, 1-'/4 
2 


PI 046 PB774(4) 


3 /k, 1-1/8, 
1-1/4 
|3 /b, 1-1/4 
^,1-'/4 
3 /Q, 1-1/4 


AT7537H 

AT7537H 

AT7690H 


For Export tw’ AT0151 
AT7774H 
AT7772H 


TS7537H 

TSRD400 

TS7537H 

TSRD400 

TSRD412 


TSRD412 

TSRD412 


50 


L980F 


SL354A 

d'For Gasoline 

SL354B 4 

cfFor Gasoline at 5000' Alt. 

SL400A 414 

cfTo convert from 4" to 4 ’/a" Bore. 

SL354F 4 


3/8 3 

3 3 %< 3 

31/8 2 


■ 3 /^2, 1-1/4 

• 3 /k, 1-1/4 

■ 3 /fe, 1-1/8, 

1-1/4 


PI 046 PB774(4) 


AT7537H 

AT7537H 

AT7690H 


TS7537H 

TSRD400 

TS7537H 

TSRD400 

TSRD412 


51 


SL5412A 


3/2 


1- 3 /*2, 1-1/8, 

^ m5 /n, 2-14 


PI 046 PB774(4) 


AT7538H TSRD400 


52 


3-1/8,1-1/4 


T1516 


TSR400 


53 


SL354F 


3- 3 /fe, I- 1/4 


AT7537H TS7537H 

TSRD400 


54 


414 

4/8 


3- 3 /k, 1-14 

3 - 3 /fc, 1-/4 


Deep Groove AT7772H 
Reg. Groove aT7926H 


TSRD412 

TSR412 
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Mc-Mc Engine Parts Mc-Mc 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


McCORMICK PEERING—Continued 


55 

.... —(4 Cyl.)—Farmall W450 Diesel; UD281 Pow< 

♦S2007 V2008X G579 G579 K09AR K013B 

S2247 

S2195^i Starting Valve 

2 r Unit (D281 Engine) 

VS695 LK145 

LK238^i For Starting Valve 


56 

- —(4 Cyl.)—Power Unit U281 



57 

—(6 Cyl.)—806, 2806 Diesel (D361 Engine) 

VS306 LK145 VL25 

cTlnt. Inner cfMech. 

VS307^j Int. Outer 

VS697^ Exh. Inner 

VS696=^* Exh. Outer 


58 

—(4 Cyl.)—F30, 130, W30 



59 

- —(4 Cyl.)—Power Units 200PU, P30, PU, U10 



60 

- —(4 Cyl.)—TracTractor T9; W9, WR9, 19, U9, \A 

AS2027 V2028 G727 G727 KOI 7 KO20 

d'For Gasoline 

fR9S 

VS599 LK217 RC70A 

VS705=^j Used w/Rotocap 


61 

—(4 Cyl.)—WD9, TD9, ID9; Power Unit UD9, U 

SI 753 V1754X G578 G578 KOI 2 K017C 

SI755-«i Starting Valve K03 

ID9A 

VS599 LK217 


62 

- —(4 Cyl.)—C335 Engine 



63 

- —(4 Cyl.)—Power Units U335, UD335 



64 

.... —(6 Cyl.)—Power Unit UD16 

V1754X G578 G578 

VS599 LK217 


65 

—(4 Cyl.)—W600, 650 (C350 Engine—Gasolin 
AS2027 V2028 G727 G727 KOI 7 KO20 

e) 

VS599 LK217 RC70A 

VS705=^j Used with Rotocap 


66 

- —(4 Cyl.)—Super WD9, WDR9, W600, 600D, 6 

(D350 Diesel Engine) 

SI 753 V1754X G578 G578 KOI 2 K017C 

SI755-«i Starting Valve K03 

50D, No. 12 Payloader; UD350 Powe 

VS599 LK217 

LK238=^j For Starting Valve 

jr Unit 

67 

- —(6 Cyl.)—UD525 Power Unit, D525 

V1754X G578 G578 

VS599 LK217 


68 

—(4 Cyl.)—Power Unit UD370; D370 Engine 



69 

• • • • —(6 Cyl.)—Power Unit UD544; D544 Engine 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK PEERING—Continued 


55 


4Vb 


1- s A2, 2- Vs, 
2-14 


PI 046 PB774(4) 


AT7854H 

f Top Ring is Wedge Type 


56 

57 


4/8 


3-^,1-1/4 


AT7774H TSRD412 


4’/a 


58 

59 

60 


4/4 


4 - 3/,6 


AT1099 


4/4 


4 - 3/6 


T1099 


Std. Diam. 4.4 

4.4 


SL402A 

cfTo convert from 
4.4” to 4 1 / 2 " Bore. 


4.4 

4/2 

41/2 

4/2 

4/2 


3 Vb 


3- 5 /2, 2- 1/4 
1-3/2, 2-i/a, 
I-1/4 

3- 5 /2, 1-/4 
3- ’/a, 2- 1/4 
3-3/2, 1-3/ 6 
1-3/2, 2-1/8, 
1-1/4 

3-3/2, 2- 1/4 


AT7012H 

AT7927H 

AT1648 

AT7628H 

AT7714H 

AT7816H 


TSR440 

TSRD440 

TSR440 

TSR450 

TSRD450 

TSRD450 


AT7792H TSRD450 


61 


4.4 I-!/, 1- 5 /2, 

cTStd. Diam. 1- 3 /i6, 2- ’/ 

SL5401A 4/2 4 1-1/8, 1- 5 /2, 

cfConversion from 4.4" to 4 1 / 2 " Bore. 1 - 3 /6, 2- !4 

Alum. Piston 


AT1649H 

AT7654H 


TSRD440 

TSRD450 


62 


4.4 

4.4 


3- 5 /2, 2- 1/4 
1-3/2, 2-1/8, 
2-/4 


AT7012H TSR440 
AT7927H TSRD440 


63 


4.4 


1-3/2, 2-i/s, 
2-1/4 


AT7927H 


64 


4.4 


1 - 1 / 8 , 1 - 5 / 2 , 

1-3/6, 2-1/4 


T7105 TSRD440 


65 


4'/ 


3-3/2, 1-'/4 


T7792H TSRD450 


66 


SL5408A 


4'/ 4 


1 - 1 / 8 , 1 - 5 / 2 , 

1-3/6, 2-’/4 


AT7654H TSRD450 


67 


SL5408A 


4/2 4 


1 -’/ 8 , 1 - 5 / 2 , 

1-3/6, 2-1/4 


AT7834H TSRD450 


68 


4 Vb 


1-3/2, 2-1/8, 
2-’/4 


AT7938H 


69 


4 5 /a 


1-3/2, 2-i/s, 
2-1/4 


AT7937H 


- 275 - 


A Sleeved Engine 4 Superseded 



































Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


McCORMICK DEERING—Continued 


70 

_ —(6 Cyl.)—'TD15 (D544 Diesel Engine) 



71 

—(4 Cyl.)—TDM, ID40, TD40, WD40; Power U 
—(6 Cyl.)—TD18, UD18, PD80 

♦SI 618 V1707X G514 G514 

SI 618N 

SI723=^5 Starting Valve 

Init UD14 

VS599 LK205 


72 

—(4 Cyl.)—TD14A, UD14A 
—(6 Cyl.)—TD18A, UD18A 

♦SI 618 V1707X G691 G691 

S1618N <?5'A n long 

G826 G826 

cW long 

•Note: When installing Rotocaps in early engines not so 
equipped, the shorter Guide must be used. 

S2065^$s Starting Valve 

VS599 LK205 *RC92A 

cfExh. & Int. 

VS798=^i Used with Rotocap < 

LK238^j For Starting Valve 

TM146 

(251039R3) 
z^TD^A only. 

73 

—(4 Cyl.)—TD40, WD40, PD40, ID40 Diesel 

♦SI 618 G514 G514 

S1618N 

SI723^ Starting Valve after WDC4001 

VS599 LK205 

c?9Vi Coils 


74 

_ —(4 Cyl.)—Power Unit 300PU 



75 

.... —(4 Cyl.)—Power Unit UD17 (D461 Engine) 



76 

- —(6 Cyl.)—TD20 (D18, D691 Diesel Engines) 



77 

_ —(4 Cyl.)—130, 15-30, 22-36 



78 

_ —(6 Cyl.)—Power Unit PA100 FE, FEB648 



79 

- —(6 Cyl.)—TD20, TD25, TD36, 4300 (UD817 E 

ngine); Power Units UD817, UDT817 


80 

- —(6 Cyl.)—TD24, UD24; UD1091 Power Unit 

S1960N VI961X G710 G710 KO20 K028 

SI962-® Starting Valve 

VS669 LK252 RC113A 

LK145 


81 

.... —(6-8 Cyl.)—Power Units and Industrial Engines 

U220, S220—Refer to International Truck SD220 Engine 

U240, S240—Refer to International Truck SD240 Engine 

U269, B269—Refer to International Truck BD269 Engine 

U308, B308—Refer to International Truck BD308 Engine 

U372, R372—Refer to International Truck RD372 Engine 

UV401—Refer to International Truck V401 Engine 

U406, R406—Refer to International Truck RD406 Engine 

U450, R450—Refer to International Truck RD450 Engine 

UV461—Refer to International Truck V461 Engine 

U501—Refer to International Truck RD501 Engine 

UV549—Refer to International Truck V549 Engine 
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Mc-Mc 


Engine Parts 


Mc-Mc 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


McCORMICK DEERING—Continued 


70 

4% 1- 3 /k,2-i/ 8| 

2-1/4 


AT7937H 


71 

SA109 L766F 4% 3% 4-Vi, 2-V4 

cf'Sleeve is 500 Brinnell — Piston supplied Std. only. 

SA170 L766F 4% 3% 4-'/«,2-'/4 

d’Sleeve is 200/250 Brinnell—Piston supplied Std. only. 

PI 026 PB768 

cf (4-6) 

6 Cyl. 

4 Cyl. tw* 
6 Cyl. is 

AT1729H TSR475 

^4 Cyl. 

AT1742H TSR475 

AT1729H TSR475 

AT1742H TSR475 


72 

SA156 L951F 4% 3% 4-'/«, 2-V4 

cf'Sleeve is 500 Brinnell—Piston supplied Std. only. 

SA178 L951F 4’/« 4-'/e,2-!4 

d’Sleeve is 200/250 Brinnell—Piston supplied Std. only. 

PI 026 PB768 

cf (4-6) 

6 Cyl. 

4 Cyl. 

6 Cyl. 

AT1729H TSR475 

cf4 Cyl. 

AT1742H TSR475 

AT1729H TSR475 

AT1742H TSR475 


73 

SA109 L766F 4% 3% 4- i/b, 2-14 

cf Sleeve is 500 Brinnell—Piston supplied Std. only. 

SA170 L766F 4% 3% 4-i/ 8 ,2-i/ 4 

cf Sleeve is 200/250 Brinnell 

4 Va 3- 5 /&, 2- 3 /i6 

PI 026 PB768(4) 

AT1729H TSR475 

AT1729H TSR475 

AT1726H TSR475 


74 

4% 4-Vi 


T1082 


75 

4% 3-'/.,2-Vi 


AT1729H TSR475 


76 

4% 4- Vs, 2- Vi 


T1742H TSR475 


77 

4% 4-Vi 


AT1082 


78 

5 3-%, I- 3 /* 


T1764 TSR500 


79 

5% 3- 3 /i2, 1-1/4 


AT7936H 


80 

♦SL5347A 5Va 4 Vi 1- 3 /k, 2-i/ 8f 

cf’Sleeve is 500 Brinnell 2-’4 

♦SL5347F ( 3 /6"x 14^» FI.) 

SL5405A L157F 5% 4’/ 2 1- 5 /fe,2- Vs, 

cf Sleeve has firewall. Piston supplied Std. 2- Va 

only. Top groove is Keystone type. 

SL5405F (W'x 14W FI.) 

P1117 PB818(6) 

AT1961H TSRD575 

AT7856H 


81 

U220, S220—Refer to International Truck SD220 Engine 

U240, S240—Refer to International Truck SD240 Engine 

U269, B269—Refer to International Truck BD269 Engine 

U308, B308—Refer to International Truck BD308 Engine 

U372, R372—Refer to International Truck RD372 Engine 

UV401 — Refer to International Truck V401 Engine 

U406, R406—Refer to International Truck RD406 Engine 

U450, R450 — Refer to International Truck RD450 Engine 

UV461 — Refer to International Truck V461 Engine 

U501 — Refer to International Truck RD501 Engine 

UV549 — Refer to International Truck V549 Engine 
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Me-Me 


Engine Parts 


Me-Me 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MERCEDES—German 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


MERCURY 


1 

1964 —(8 Cyl.)—Comet (260 Engine) 

S2456 V2457 None Used IS214 

S2456+3 V2457+3 IS214H 

VS768 LK127 VL35 

VP18(16) cfHyd. 


2 

1964 —(8 Cyl.)—Comet (289 Engine) 

S2456 V2457 None Used IS214 

S2456+3 V2457+3 IS214H 

VS768 LK127 VL35 

VP18(16) cfHyd. 


3 

1964 —(8 Cyl.)—Monterey, Montclair, Parklane (427 

S2416 V2460 None Used IS315H 

S2416+3 V2460+3 

Engine) 

VS853 LK145 VL24 

VP16(16) cfMech. 


4 

1963-64—(6 Cyl.)—Comet, Meteor (170 Engine) 

S2306 V2342 None Used IS266 K09 

S2306+3 V2342+3 

VS871 LK238 VL9 

VP27(12) cfHyd. 

TM448 

5 

1963-64—(6 Cyl.)—Comet, Meteor (200 Engine) 

S2306 V2342 None Used IS266 K09 

S2306+3 V2342+3 

VS871 LK238 VL9 

VP27(12) cfHyd. 


6 

1963-64—(8 Cyl.)—Monterey (390 Engine) 

S2252 V2348 None Used IS312H K019C 

S2252+3 V2348+3 

VS838 LK145 VL9 

VP16(16) cf’Hyd. 


7 

1963-64—(8 Cyl.)—Police Interceptor (390 Engine) 

S2383 V2348 None Used IS249H K019C 

S2383+3 V2348+3 

VS853 LK145 VL24 

VP16(16) cfMech. 


8 

1963 —(6 Cyl.)—Comet (144 Engine) 

S2306 V2307X None Used IS266 K09 

S2306+3 V2307X+3 

VS871 LK238 VL9 

VP27(12) cf’Hyd. 

TM448 

9 

1963 —(8 Cyl.)—Monterey (406 Engine) 

S2416 V2253X None Used IS315H K019C 

S2416+3 V2253X+3 

VS853 LK145 VL24 

VP16(16) cf Mech. 


10 

1963 —(8 Cyl.)—Monterey, Marauder (427 Engine w 

S2416 V2253X None Used IS315H K019C 

S2416+3 V2253X+3 

cf2.037" Hd. 

/4 Bbl. or 8 Bbl. Carb.) 

VS853 LK145 VL24 

cf Mech. 

VP16(16) 


11 

1962-63—(8 Cyl.)—Meteor (221 Engine) 

S2381 V2382 None Used IS102 

S2381+3 V2382+3 K08 

VS861 LK238 VL35 

VP27(16) cfHyd. 


12 

1962-63—(8 Cyl.)—Meteor (260 Engine) 

S2381 V2382 None Used IS102 

S2381+3 V2382+3 K08 

VS861 LK238 VL35 

VP27(16) cfHyd. 


13 

1962 —(6 Cyl.)—Monterey Six (223 Engine) 

S2054 V2347 None Used IS257 IS113 

S2054+3 V2347+3 IS257H K016B 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

VS857 LK127 VL21 

cf Mech. 

VP19(12) 

TM476 

cf Use with 
Zero Lash 
Rockers 
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Me-Me 


Engine Parts 


Me-Me 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. j Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


MERCEDES—German 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


MERCURY 


1 

SL118F—14" L2175F 3.8 1 -fa, 1 - 3 /k, 

d3 3 A"\.D. d Powerforged d 

PI123 None Used 
'Press fit in Rod 

T7677H TS7677H 

TX7677 TSRD380 

FP1287 

2 

L2204F 4 VA6 2- 5 Aa, 1-Vis 

d Powerforged 

PI123 None Used 
cTPress fit in Rod 

T7988H TSRD400 

FP1287 

3 

L2205F 4.24 1 3 / 4 1-^,1 - 3 ^ f 

d Powerforged 1 - 3 /w 

PI 246 PB848(8) 

T7982H 


4 

SL114F— Vs" L2142F 3Vi 1% 2- 5 i4,1-^6 

SL614F— 3 /n" 

PI123 None Used 
c^Press fit in Rod 

T7830H TS7830H 

TSRD350 

FP1254 

5 

L2203F 3.68 V>/n 2-^, 1-Vis 

d Powerforged 

P1123 None Used 
dPress fit in Rod 

T7983H 

FP1254 

6 

SL122F— Va" L2178F 4.05 V 5 /n 1-^4, 1- 3 /fe, 

CP4" I.D. d Powerforged— 1- 3 /i6 

Recessed head .225" deep x 2 5 /a". 

For 2 Bbl. Carb. 

L2143F 4.05 V 5 /n 1- 5 A l- 3 ^, 

d Powerforged— l-Vis 

Recessed head ’/a" deep x 2 5 /a". For4Bt 

PI 246 PB848(8) 

PI 205 PB848(8) 

)l. Carb. 

T7743H TS7743H 

TSR405 

T7743H TS7743H 

TSR405 

FP1295 

7 

SL122F—V4" L2143F 4.05 V s At l-fa, 

c?4"I.D. d 1 Powerforged 1 -Vi* 

PI 205 PB848(8) 

T7743H TS7743H 

TSR405 

FP1295 

8 

SL114F—'/»" L2114F 3'/j 1.7 2-%., 1-M 4 

SL614F— 3 /fe" 

P1123 None Used 
cT'Press fit in Rod 

T7830H TS7830H 

TSRD350 

FP1254 

9 

SL124F— ’/s" L2188F 4.13 VVm 1-^, l- 3 ^, 

SL624F— */n" d Powerforged 1- 3 /i6 

PI 246 PB848(8) 

T7965H TSR412 

FP1295 

10 

L2205F 4.24 1 Va l- 5 ^, 1- 3 ^, 

1 - 3 /l6 

PI 246 PB848(8) 

T7982H 

FP1295 

11 

SL614F— 3 /&" L2142F 3Vi 1% 2-3*4, 1- 3 /l6 

d” Powerforged 

P1123 

d Press fit in Rod 

T7947H TSRD350 

FP1287 

12 

SL118F—V4 n L2175F 3.8 1'% 1-%4,1- 3 /i, 

d , 3%"I.D. d Powerforged 1- 3 /W 

P1123 

d 1 Press fit in Rod 

T7677H TS7677H 

TX7677 TSRD380 

FP1287 

13 

SL116F—'/s" L2035F 3 5 /e 1% 2- 3 /k, 1-V» 

SL616F— 3 /4" d Powerforged 

P1123 PB861 (6) 

T7555H TS7555H 

TX7555 TSRD362 

FP1194 

WS233 
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Me-Me 


Engine Parts 


Me-Me 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

c 

j£ 

X 

UJ 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MERCURY—Continued 


1962 —(8 Cyl.)—Special 4 Bbl. or 6 Bbl. Carb. (406 

S2383 V2253X None Used IS249H K019C 

S2383+3 V2253X+3 

Engine) 

VS853 LK145 VL24 

cflncls. VP16 cfMech. 

Dmpr. cflnt. 

VP32(Exh.) 

1961-62—(6 Cyl.)—Comet, Meteor Six (170 Engine) 

S2306 V2342 None Used IS266 K09 

S2306+3 V2342+3 

VS830 LK238 VL24 

VP27(12) tfMech. 


14 


15 


TM261 


16 


1961-62—(8 Cyl.)—Meteor 800, Monterey (292 Engine 

None Used IS257 IS107 


S2054 

S2054+3 

S2054+15 

S2054+30 


V2308X 

V2308X+3 


IS257 

IS257H 

K09BTH 


VS768 LK127 VL21 

VP11 (16) cf’Mech. 

VS720 

cfUsed with Rotocap 


RC76A 


TM210 


TP105 

cfSee Line 
18 for Racing Specs. 


17 


1961-62—(8 Cyl.)—Monterey (352 Engine) (2 Bbl. Carb.) 


S2252 

S2252+3 


V2348 

V2348+3 


None Used IS312H 


K019C 


VS819 


LK145 VL9 

VP16(16) tfHyd. 


TM169 

TP103 
TP104 
TP106 

cfSee Line 
18 for Racing Specs. 


18 


-(8 Cyl.)—Specifications for Racing Camshafts 


Camshaft 

TP103 

TP104 

TP105 

TP106 

Cam Lift 

.298 

.260 

.295 

.255 

Valve Lift 

.500 

.458 

.403 

.429 

Int. Duration 

306° 

260° 

272° 

260° 

Exh. Duration 

306° 

260° 

272° 

260° 

Set Intake 

.025H 

Hyd. 

.019H 

.020H 

Set Exhaust 

.025H 

Hyd. 

.019H 

.020H 

Lifter 

VL24 

VL9 

VL21 

VL24 


19 


1961-62—(8 Cyl.)—Monterey (390 Engine) 

None Used IS312H 


S2252 

S2252+3 


V2348 

V2348+3 


K019C 


VS838 

d”lncls. 

Dmpr. 


LK145 VL9 

VP16(16) d^Hyd. 


TP103 
TP104 
TP106 

^1961 only. 
See Line 18 
for Racing Specs. 


20 


1960-62—(6 Cyl.)—Comet (144 Engine) 

None Used IS266 


S2306 

S2306+3 


V2307X 

V2307X+3 


K09 


VS830 


LK238 VL24 

VP27(12) cfMech. 


TM261 


21 


1961 —(6 Cyl.)—Meteor 600, 800 (223 Engine) 

None Used IS257 IS113 


S2054 

S2054+3 

S2054+15 

S2054+30 


V2347 

V2347+3 


IS257 

IS257H 

K09BTH 


VS768 


RC76A 


LK127 VL21 
VP11 (12) cfMech. 

VS720 

cf’Used with Rotocap 
VS857^t Used w/zero Lash Rockers 
(Do not install Rotocaps with 
Zero Lash Rockers) 


TM193 

cf’For Engs, 
without zero 
Lash Rockers. 


TM476 

cfFor Engs. 
w/Zero Lash Rockers. 


22 


1960 —(8 Cyl.)—Monterey (312 Engine) 

None Used 


S2054 

S2054+3 

S2054+15 

S2054+30 


V2308X 

V2308X+3 


IS257 

IS257H 

K09BTH 


IS107 


VS768 LK127 VL21 

VP11 (16) cf'Mech. 
VS720^sj Used with Rotocap 


RC76A 


TM210 


TP105 

cfSee Line 
18 for Racing Specs. 


A Sleeved Engine 


♦ Superseded 
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Me-Me 


Engine Parts 


Me-Me 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


MERCURY—Continued 


14 

SL124F — Vi" 

L2188F 4.13 

1 47 Aa 


PI 246 

PB848 (8) 

T7965H 

TSR412 

FP1295 


SL624F—W 

c? Powerforged 


1 m V\6 




15 

SL614F—W 

L2142F 3!/ 2 

V 9 /k 

2-sAa, l-Vu 

P1123 


T7830H 

TS7830H 

FP1254 



cf Powerforged 



d” Press fit in Rod 


TSRD350 

16 

SL118F—/a" 

L2017F 3% 


2- 5 i4, 1 - 3 / 6 

P1123 

PB861 (8) 

T7587H 

TS7587H 

FP1166 


SL618F—W 

d 1 Powerforged 




TX7587 

TSRD375 

WS227 

17 

SL122F — Vs' 1 

L2082F 4 

1.841 

1 - 5 Aa, 1- 3 /2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7676H 

TS7676H 

FP1295 


SL622F— 3 /^2 m 

d” Powerforged 


1- 3 /6 


TX7676 

TSR400 

18 





19 

SL122F — Vi" 

L2143F 4.05 

1% 

1- 5 /4, 1-3/2, 

PI 205 

PB848(8) 

T7743H 

TS7743H 

FP1295 


c?4" I.D. 

cf Powerforged — 


1-3/6 



TSR405 




Recessed head Vs n 

deep x 2 5 /a". 






20 

SL114F — Vs" 

L2114F 3/2 

1.7 

2-%|, 1-3/« 

P1123 


T7830H 

TS7830H 

FP1254 


SL614F— 3 /k" 

& Powerforged 


cf Press fit in Rod 


TSRD350 

21 

SL116F— Vs" 

L2035F 3 Vs 

1 7 /s 

2-3/2, 1 -3/ 6 

P1123 

PB861 (6) 

T7555H 

TS7555H 

FP1194 


SL616F— 3 /k M 

cf 1 Powerforged 



TX7555 

TSRD362 

WS233 

22 

SL118F—Vi" 

L2018F 3.8 

V 5 /n 

1- 5 /4, 1-3/2, 

P1123 

PB819(8) 

T7677H 

TS7677H 

FP1166 


d , 3%"I.D. 

c? Powerforged 


1-3/6 


TX7677 

TSRD380 

WS227 


- 281 


A Sleeved Engine 4 Superseded 


































Me-Me 


Engine Parts 


Me-Me 



Year 




SEATS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 


(LK) 


VALVE 

LIFTERS 


SPRINGS 


VALVE 

SEALS 

(VP) 


Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


MERCURY—Continued 


23 

1960 —(8 Cyl.)—Monterey (383 Engine) 

S2261 V2293X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2293X+3 K016B 

c7 1.780" hd. cf2.090" hd. 

<7 Above used in B9ME Cylinder Head 

S2332 V2333X IS315H IS324 

S2332+3 V2333X+3 

<71.650" hd. (71.960" hd. 
cTUsed in COME Cylinder Head 

VS809 LK145 VL9 

(7lncls. VP16 (7Hyd. 

Dmpr. <7lnt. 

VP22(Exh.) 


24 

1960 —(8 Cyl.)—Montclair, Parklane (430 Engine) 

S2261 V2293X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2293X+3 K016B 

(71.780" hd. (72.090" Hd. 

cfAbove used in B9ME Cylinder Head 

S2332 V2333X IS315H IS324 

S2332+3 V2333X+3 

c71.650" hd. (71.960" hd. 

(7Used in COME Cylinder Head 

VS809 LK145 VL9 

cflncls. VP16 d’Hyd. 

Dmpr. cf’lnt. 

VP22(Exh.) 


25 

1959 —(8 Cyl.)—Monterey (312 Engine) 

S2054 V2227 None Used IS257 KOI 7 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VS720 VP11 (16) (7Mech. 

(7 Used with Rotocap 

18 for 

TM210 

TP105 

c7See Line 
Racing Specs. 

26 

1959 —(8 Cyl.)—Montclair (383 Engine) 

S2261 V2293X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2293X+3 K016B 

VS809 LK145 VL9 

c7lncls. VP16 (7Hyd. 

Dmpr. (7lnt. 

VP22(Exh.) 


27 

1959 —(8 Cyl.)—Parklane (430 Engine) 

S2261 V2293X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2293X+3 K016B 

VS809 LK145 VL9 

c7lncls. VP16 (7Hyd. 

Dmpr. (7 Int. 

VP22(Exh.) 


28 

1958 —(8 Cyl.)—MK, Monterey Station Wagon, Mor 

S2261 V2262X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2262X+3 K016B 

itclair (EDG Engine) (B8S-6049A Cyl. 

VS809 LK145 VL9 

<7lncls. VP16(16) c7Hyd. 

Dmpr. 

Hd.) 

29 

1958 —(8 Cyl.)—MH Parklane; MK Monterey Statior 

(PB8M-6049B Cyl. Hd.) 

S2261 V2263X None Used IS113 K021D 

S2261+3 V2263X+3 K016B 

i Wagon, Montclair (EDJ Engine) 

VS808 LK145 VL9 

cflncls. VP16(16) cfHyd. 

Dmpr. 


30 

1957 —(8 Cyl.)—MG, Turnpike Cruiser (ECU Engine) 

S2201 V2107X None Used IS315H IS324 

V2107X+3 KOI 2 K019C 

V2107+15 

VS795 LK127 VL9 

VP11 (16) cfHyd. 


31 

1957 —(8 Cyl.)—MG (ECZ, 312 Engine) 

S2054 V2227 None Used IS257 KOI 7 

S2054+3 V2227+3 IS257H 

S2054+15 K09BTH 

S2054+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (16) cfMech. 

VS720=^i Used with Rotocap 

18 for 1 

TM210 

TP105 

cfSee Line 
Racing Specs. 
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Me-Me 


Engine Parts 


Me-Me 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


MERCURY—Continued 


23 

SL126F— ’/a" L2118F 4.3 214 1-^, l- 3 ^, 

d”4!4"I.D. cTPowerforged—Right Hand 1- 3 /i6 

L2119F 4.3 2 Vi 1-^, l- 3 /^, 

cfPowerforged—Left Hand 1- 3 /i6 

Note: Length and compression are measured to z 
median line on the head. A portion of the heac 
is depressed .140" and a portion of the head is 
.085" higher than these dimensions. 

PI 209 

c^Press fit in Rod 

t 

1 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1262 

24 

SL126F— ’/a" L2120F 4.3 2 1-%4, 1- 3 /k, 

d”4!4"I.D. cfPowerforged—Right Hand l-VIs 

L2121F 4.3 2 1- 5 i4, 1- 3 ^, 

cfPowerforged—Left Hand 1- 3 /6 

PI 209 

cfPress fit in Rod 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1262 

25 

SL118F—Vi" L2018F 3.8 1% 1-%., 1-14, 

d'3%"I.D. cfPowerforged 1 - 3 /w 

P1123 PB819(8) 

T7677H TS7677H 

TX7677 TSRD380 

FP1166 

WS227 

26 

SL126F—!/ 8 " L2065F 4.3 2' 7 Aa 11- 3 /k, 

cf , 4 , 4"I.D. cfPowerforged—Right Hand 1- 3 /i6 

L2066F 4.3 2^ l- 5 ^, 1- 3 ^, 

cTPowerforged—Left Hand 1-Vi6 

Note: Slanted Step .094" high on top of heads. 

PI 209 

d^Press fit in Rod 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1262 

27 

SL126F—14" L2067F 4.3 2 1-^4, 1- 3 /k, 

cT4 , 4"I.D. cf Powerforged—Right Hand 1- 3 /6 

L2068F 4.3 2 1- 5 i4, 1- 3 /k, 

d'Powerforged—Left Hand 1- 3 /s 

Note: Slanted Step .144" high on top of heads. 

PI 209 

c? Press fit in Rod 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1262 

28 

SL126F— !4" L2065F 4.3 2' 7 fa 1- 5 i4,l- 3 ^, 

cF4!4"I.D. cf Powerforged—Right Hand 1-Vi6 

L2066F 4.3 2’%< l-^.l- 3 /^, 

c^Powerforged—Left Hand 1-^6 

Note: Slanted Step .094" high on top of heads. 
Canadians 4.2 - 3 /fe, 

1-Vi6 

PI 209 

cTPress fit in Rod 

cT 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

T7744H TSR420 

4.2 Bore 

FP1204 

29 

SL126F—14" L2067F 4.3 2 1-^, 1- 3 ^, 

cF414"I.D. cfPowerforged—Right Hand 1-^6 

L2068F 4.3 2 1- 5 i4,1- 3 /k, 

d”Powerforged—Left Hand I- 3 /* 

Note: Slanted Step .144" high on top of heads. 

PI 209 

cTPress fit in Rod 

T7746H TS7746H 

TX7746 TSR431 

FP1204 

30 

SL122F—Vi" L2102F 4 2'Aa 1-^,1-%, 

SL622F—W cf'Powerforged 1 - 3 /t 

P1187 PB819(8) 

T7676H TS7676H 

TX7676 TSR400 

FP1168 

31 

SL118F— Vi" L2018F 3.8 V s /a 1-%, 1 - 3 /b, 

cf3%" I.D. cfPowerforged 1 - 3 ,4 

P1123 PB819(8) 

T7677H TS7677H 

TX7677 TSRD380 

FP1217 

cfWith Power 
Booster Fan 
FP1166 

WS227 
cfw/o Power 
Booster Fan 
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▲ Sleeved Engine ^ Superseded 































Me-Me Engine Parts Me-Me 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


MERCURY—Continued 


32 

1956 —(8 Cyl.)—MC Custom, Monterey, Montclair (t 

S2054 V2056X None Used IS257 K013B 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

312 Engine) 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (16) d’Mech. 

VS720=^j Used with Rotocap 

18 for 

TM210 

TP105 

d’See Line 
Racing Specs. 

33 

1955 —(8 Cyl.)—MC 

S2054 V2056X None Used IS257 K013B 

S2054+3 V2056X+3 IS257H 

S2054+15 V2056X+15 K09BTH 

S2054+30 V2056X+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (16) d’Mech. 

VS720^j Used with Rotocap 

TM288 

34 

1954 —(8 Cyl.)—MB 

S2057 V2056X None Used K09BTH K013B 

S2057+3 V2056X+3 

S2057+15 V2056X+15 

V2056X+30 

VS768 LK127 VL21 RC76A 

VP11 (16) d’Mech. 

VS720°^t Used with Rotocap 

TM288 

35 

1952-53—(8 Cyl.)—MA 

S1976 SI 976 G614 G614 IS210 KOIO 

AS1976 G614R KOIO 

cf Valve Guide Oil Seal 

VS652 LK127 VL36 RC33A 

VS609 LK87 d’Mech. 

cfUse w/ d’Guide Retainer 

Rotocap 

TM240 

36 

1949-51—(8 Cyl.)—9CM, OM, IM 

SI 821 SI 821 G614 G614 IS210 KOIO 

AS1821 G614R KOIO 

d'Guide Oil Seal 

VS651 LK127 VL36 RC33A 

VS609 LK87 d’Mech. 

cf Use w/ d’Guide Retainer 

Rotocap 

TM240 

37 

1946-48—(8 Cyl.)—69M, 79M, 89M 

S950 S950 G950 G950 IS210 KOIO 

KOIO 

VS651 LK85 VL36 

LK87 d’Mech. 

d’Guide Retainer 


38 

1939-42—(8 Cyl.)—09A, 99A, 19A, 29A 

S950 S950 G950 G950 IS210 KOIO 

KOIO 

VS651 LK85 VL36 

LK87 cfMech. 

d’Guide Retainer 



METEOR 


(See Mercury) 


▲ Sleeved Engine | Superseded 
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Me-Me Engine Parts M6-M6 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

onApCDC 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 


Stock No. 

Dia. 

Comp. | 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

orAutno 

TSR-TSRD 

KITS (WS) 


MERCURY—Continued 


32 

SL118F—'/»" L2018F 3.8 1% 1-%., 1-%, 

cf3%"I.D. cf Powerforged 1 -Yu 

P1123 PB819(8) 

T7677H TS7677H 

TX7677 TSRD380 

FP1166 

WS227 

33 

SL118F—'/$" L2017F 3% 1«4 2-M*.1-14 

SL618F—Me" cf Powerforged 

P1123 PB819(8) 

T7587H TS7587H 

TX7587 TSRD375 

FP1166 

WS227 

34 

SL116F—'/," ♦L1014F 3% 1% 2-%, 1-M* 

SL616F—W L2035F 3 5 /s IV, 2- 3 M, 1-M* 

cf Powerforged 

P1123 PB819(8) 

T7559H TS7559H 

TX7559 TSRD362 

FP1149 

WS219 

35 

SL312F L991F 3M* I'M* 2- 3 /i, 2-M* 

( 3 /4" x 6 Vi") 

SL351 F-« Flanged 
cf 3.3685" O.D.—6 Vi” long 
cf Both are cut to length 

PI065 PB703(8) « 

cf.805" O.D. < 
PB785(8) 
cf .817" O.D. 
cf .012" O/S 

•Use 1951 sets until 
then use 7026 sets. 

•T1951H •TS1951H 

•TX1951 TSRD318 

— or — 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

exhausted. 

FP1110 

cf Right Hand 
FP1111 
cf Left Hand 
WS189 
cf Kit for 

Both Pumps 

36 

SL312F L991F 3M* I'M* 2- 3 /i, 2-M* 

(%"x6'/i") 

SL351F*® Flanged 
cf3.3685" O.D.—6 Mt" long 
cf Both are cut to length 

PI 065 PB703(8) 

cf .805" O.D. 

PB785(8) 
cf .817" O.D. 
cf .012" O/S 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

FP1112 (R.H.) 
FP1113 (L.H.) 
WS189 
cf 1950-51 

FP1098 (R.H.) 
FP1099 (L.H.) 
WS189 

cf 1949 Brg. Type 
WS179 
cf 1949 Bush. 
Type 

37 

SL312F L912F 3 3 /i 6 1% 2-^, 2-W 

( 3 /fe" x 6 Vi") cf Available .083" finished oversize 

SL351 F-^FIgd. 

o^SeSS" O.D.—6 Vi " long 3V\6 2-.092, 2- 5 /fe 

cf Both are cut to length 

PI 065 PB703(8) 

cf.805 "O.D. 

PB785(8) 
cf.817" O.D. 
o’.012 "O/S 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

T1885H TS1885H 

TX1885 TSRD318 

FP984 
cf R.H. 

FP985 
cf L.H. 

WS34 

38 

SL312F VAe 1% 2- 3 /fe, 1- 5 /*2 

( 3 /fe"x6’/ 2 ") 

SL351F^ Flanged 
cf 3.3685" O.D.—6 V 2 " long 
cf Both are cut to length 

L912F 3 3 /i6 1% 2- 3 /&, 2-% 

cf Available .083" finished oversize 

3 3 /6 2-.092, 2-*/n 

VA<> 2-.092, 2- 3 /i6 

PI 024 PB703(8) 

cf.805" O.D. 

PB785 

cf. 012 "O/S 
PI065 on O.D. 

With Skirt Groove m 

With Skirt Groove rJ 

1 

T1046 TSR318 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

=T1219H TSR318 

TX1219 

T1213 TSR318 

TX1213 

FP984 

cf R.H. 

FP985 
cf L.H. 

WS34 


METEOR 

(See Mercury) 
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Mg-Mi Engine Parts Mg-M I 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


M.G.—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


MINNEAPOLIS-MOLINE 


1 

.... —(4 Cyl.)—BF, BFH, BG (Hercules IXB-3 Engine 

S907 V908 G429 G429 IS157 IS146 

cf.532" O.D. K06A K08A 

G586 G586 

o'.485" O.D. 

0 

VS380 LK108 


2 

_ —(4 Cyl.)—R, RN, RT, RTE, RTI, RTN, RTS, RTU 

Z, ZN, ZT, ZTE, ZTI, ZTN, ZTS, ZTU 

SI 989 SI 989 G716 G716 IS101 IS101 

K08B K08B 

, JE, N, S, U (EE Engine) 

(RE Engine) 

VS681 LK127 RC54A 


3 

—(4 Cyl.)—ZAS, ZBE, ZBN, ZBU (206G-4 Eng.) 
(165-4, 206-4 Engines) 

SI 989 SI 989 G716 IS101 IS101 

; Power Units 165-4A, 206A-4A 

VS681 LK127 RC54A 


4 

.... —(4 Cyl.)—335, G4 Combine, Uni-Trac, Motrac (165A, 206-M4, 206-N4 Gasoline Engines) 

1 1 

5 

.... —(4 Cyl.)—335, 445, Jet Star, 4 Star, 4 Star Su 

(206H-4, 206L-4 Gasoline Engines) 

S2394 SI 989 G891 G891 IS158 IS101 

K08B 

per. Big Mo 400, Big Mo 500, Big M< 
Power Units 206H-4A, 220-4A 

VS681 LK127 RC54A 

» 600 

6 

—(4 Cyl.)—L, Uni-Tractors, ZAE, ZAU, ZAN, Z 
(206B-4, 206G, V206 Engines) 

AS, Z-Type E-N-S-U, ZB-Type E-N-U 


7 

.... —(4 Cyl.)—Jet Star, 4 Star, Uni-Tractor, Motrac, 

S2394 G891 IS158 K08 

Big Mo 500, Big Mo 600 (D206-4 Di< 

VS681 LK127 

esel Engine) 

8 

_ —(4 Cyl.)—MY40, MY60 (220-4, 220-4A, M22i 

0-4, M220B-4 Gasoline Engines) 


9 

—(4 Cyl.)—UTS, UTU, UTI (KEF Eng. to 334000 
Util, “U” Universal & Standard 

SI 990 VI991 G645 G645 IS254 IS165 

AS1990 KOIO KOI 3 

(283-A4 Eng. aft. 334000) (403 E 

VS682 LK205 RC55A 

VS693^a Used w/Rotocap 

ng.); 

10 

—(4 Cyl.)—5 Star (283E Engine); E, N, S; UB-T> 

rpe (284B, 340A Engines) 


11 

- —(4 Cyl.)—U, UB, UTID, UTILD (Industrial D28i 

1 Diesel Engine) 


12 

.... —(6 Cyl.)—425A, 426A Engines 

SI 990 VI991 IS254 IS165 

AS1990 KOIO KOI 3 

VS682 LK205 


13 

- —(6 Cyl.)—G-VI (425B-4, 425B-6, D425A-6 En 

gines) 


14 

.... —(6 Cyl.)—G, GB (D425 Diesel Engine) 




A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


Mg-Mi 



Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


M.G.—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


MINNEAPOLIS-MOLINE 


1 

SL110F—L679F 314 VAt 2-'/.,1 ->/» 

SL610F— ’/Sa" 

P1010 None Used 

T1387H TS1387H 

TSR325 


2 

3 5 /, 3-'/., 1-Vi« 


T1447H TSR362 


3 

3 V, 3-%, 1-14 


T1447H TSR362 


4 

3*/8 3- 3 /b, 1- 3 /U 


T7597H TSRD362 


5 

3 5 /. 3- 3 /i, 1-Ms 


T7597H TSRD362 


6 

Std. Diam. lar 3 S A 3- ’/a, 1- 3 /l6 

Overbore rsr 3 % 3- ’/a, 1 - 3 A 

A 

T1447H TSR362 

LT1474H TSR375 


7 

3% 1-'/., 2-V42, 

1 -% 




8 

220 Engines tar 3 % 3- 3 /&, 1 -Vi6 

M220 Engines tar 3% 3- 3 /&, 1- 5 /fe 

« 

•T7931H services 2 C 

■T7931H TSRD375 

)yls. only. Order 2 sets. 


9 

4 !4 3- 3 /fe, 1-14 

Oversize Bore tar 4 3 /a 1 - 3 /fe, 2- !/ 8| 

2- !4 

4 3 /a 1- 3 &,2-'/ 8 , 

2-^6 

A 

A 

A 

A 

T1608H TSR425 

kTX1608 

,T7818H TSRD437 

T7817H TSRD437 


10 

4 14 3-%2,1-'/4 


T1608H TSR425 

TX1608 


11 

4 '/4 3- 3 /fe, 2- 3 ^6 


T7671H TSR425 


12 

4 'A 3-4fa,1-K 


T7867 


13 

■ i 


T7867 


14 

4 14 3- 3 /42, 2-14 


T7670H TSR425 
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Engine Parts 


Mi-Na 


Mi-Na 



Year 




SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


MINNEAPOLIS-MOLINE—Continued 


15 

—(4 Cyl.)—M5 f M504 (336-4 Engine) 



16 

.... —(4 Cyl.)—5 Star Diesel (D336-4 Engine) 



17 

—(4 Cyl.)—GTB, G, GB, LE (403A, 403C Gasol 

SI 990 VI991 G645 G645 IS254 IS165 

AS1990 KOIO KOI 3 

ine Engines) 

VS682 LK205 RC55A 

VS693=^j Used with Rotocap 


18 

.... —(4 Cyl.)—403-4A, 403-B Engines 



19 

—(6 Cyl.)—G705, G706 (504-6 Engine) 



20 

_ -(6-12 Cyl.)—Power Unit 1210-12A (12 Cyl.); 

SI 990 VI991 G645 G645 IS254 IS165 

AS1990 KOIO KOI 3 

; 605-6A (6 Cyl.) 

VS682 LK205 RC55A 

VS693^ Used with Rotocap 


21 

—(6 Cyl.)—HE, 605-6 



22 

—(6 Cyl.)—HEA, HUA, 605-6A Power Unit 



23 

.... —(6 Cyl.)—800-6A Engine 




MORRIS—English 

(Refer fo Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


NASH (Also See Rambler) 


1 

1957 —(6 Cyl.)—5710 Rambler 

S2199 V2200 G819 G819 IS100 K012C 

K07 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cfMech. 

TM444 

2 

1957 —(8 Cyl.)—5720 Rambler 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS134 

K08 KOIO 

VS781 LK215 VL13 

VP19(16) cTHyd. 


3 

1957 —(8 Cyl.) —-5730 Rambler; 5780 Ambassador, 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS134 

K08 KOIO 

Super & Custom 

VS781 LK215 VL13 

VP19(16) d”Hyd. 


4 

1956-57—(4 Cyl.)—Metropolitan Series III (73mm) 



5 

1956 —(6 Cyl.)—5610 Rambler, 5640 Statesman 

S2199 V2200 G805 G805 IS100 K012C 

cf .657" O.D. K07 

G819 G819 

cf .601" O.D. 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cTMech. 

TM444 
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Engine Parts 


Mi-Na 


Mi-Na 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


MINNEAPOLIS-MOLINE—Continued 


15 

4% 3-Vk, 1-=As 


T7839H TSR462 


16 

4% 3-%, 2-Mt, 


T7850H TSRD462 


17 

Std. Diam. m* 4 ye 3- 3 /6,1-14 

4y 8 3- 3 /fe, 1-3/6 

Overbore rsr 4 % 3- ’/s, 1 - !4 

A 

T7292 

T7839H TSR462 

LT7624H TSR475 


18 

4y 8 3-3/fc, 1-3/6 

] 

I 

•Set services 2 Cyls. 

1 

►T7969H TSRD462 

only. Order 2 sets. 


19 

4% 3-3/fc, 1-3/ 6 

4 

•Set services 2 Cyls. 

>T7969H TSRD462 

only. Order 3 sets. 


20 

4 s /a 3- 3 /k,1-% 

4 

•Set services 2 Cyls. 
6 Cyl. or 6 sets for 1 

T7969H TSRD462 

only. Order 3 sets for 
12 Cyl. 


21 

45/a 4-V4 


T7291 


22 

CO CO 

■ 1 

££ 

1 1 

1 

•T7969H services 2 C 

T7520 

>T7969H TSRD462 

!yls. only. Order 3 sets. 


23 

5.319 3-’/ 8> 1 -ft 


T7820H 



MORRIS—English 



(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 

NASH (Also See Rambler) 




1 

SL108F—L2042F 3'/. 2% 2-'M, 1-% 

SL608F—W cfPowerforged 

P1195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1197 

2 

SL114F—L2016F 3'/j V'M 2-%., 1 -Vi* 

SL614F—Vb" <S' Powerforged 

PI186 None Used 
d” Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1199 

3 

SL122F—L2093F 4 1% 2-%., 1-Vi 4 

SL622F— 3 /b" o” Powerforged 

P1186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1199 

4 

2.874 3-^,1 - 5 /i2 

2.874 3-3*4, 2-ftj 


T0211 

T0174 


5 

SL108F—L2019F 3'/. 1% 2-*/n,2- s /a 

SL608F— 3 /b 11 cf Powerforged 

P1195 None Used 
d”Press fit in Rod 

T1968H TS1968H 

TX1968 TSRD312 

FP1216 

WS215 

cfw/o Alter¬ 
nating Equip. 

FP1218 

WS216 

cTw/Alternating 

Equip. 
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Engine Parts 


Na-Na 


Na-Na 



Year 



SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


NASH—Continued (Also See Rambler) 


6 

1956 —(8 Cyl.)—5650 Ambassador Special 

S2208 V2209X G805 G805 IS102 IS134 

K08 KOIO 

VS781 LK215 VL13 

VP19(16) d’Hyd. 


7 

1956 —(6 Cyl.)—5660 Ambassador 

SI 869 VI898 G687 G688 IS135 K016B 

K09 

VS633 LK230 

VP5(12) 


8 

1956 —(8 Cyl.)—5680 Ambassador 

S2113 V2198 None Used K012B K016A 

S2113+3 

VS772 LK145 VL13 

d”Hyd. 


9 

1954-56—(4 Cyl.)—Metropolitan (Austin A40 Eng.— 66 

>.5mm) 


10 

1955 —(6 Cyl.)—5510 Rambler, 5540 Statesman 

S2015 V2016 G719 G719 IS100 K012C 

K07 

VS655 LK48 


11 

1955 —(8 Cyl.)—5580 Ambassador 

S2113 V2114X None Used K012B K016A 

S2113+3 

VS735 LK145 VL13 

cf’Hyd. 


12 

1954-55—(6 Cyl.)—5460 Ambassador after Serial No. 

SI 869 VI898 G687 G688 IS135 K016B 

K09 

A254478, 5560 Ambassador 

VS633 LK230 

VP5(12) 


13 

1953-54—(6 Cyl.)—5310, 5410 Rambler 

S2015 V2016 G719 G719 IS100 KOI 20 

K07 

VS655 LK48 


14 

1953-54—(6 Cyl.)—5340, 5440 Statesman 

S2015 V2016 G719 G719 IS100 K012C 

K07 

VS655 LK48 


15 

1952-54—(6 Cyl.)—5260, 5360, 5460, Ambassador to 

SI 869 VI898 G687 G688 IS135 K016B 

K09 

Serial No. A254478 

VS633 LK230 

VP5(12) 


16 

1952 —(6 Cyl.)—5240 Statesman 

SI 650 VI770 G719 G597 IS150 K09 

K06 

VS655 LK48 


17 

1949-52—(6 Cyl.)—“600,” 4920, 4940, to Eng. S4462: 

SI 650 VI770 G596 G597 IS150 K09 

cfExc. 5210 K06 

G719 G597 

d”5210 only 

2; 4950, 5010, 5110, 5210 Rambler 

VS655 LK48 


18 

1951 —(6 Cyl.)—5160 Ambassador 

SI 869 VI898 G687 G688 IS135 K016B 

K09 

VS633 LK230 

VP5(12) 
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Na-Na 


Engine Parts 


Na-Na 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


NASH—Continued (Also See Rambler) 


SL114F—Vi" L2016F 3Vi V'M 2-^,1 -Vw 

SL614F — 3 /n" cf Powerforged 


PI186 None Used 
cTPress fit in Rod 


T7710H 

TX7710 


TSRD350 


FP1199 


SL114F—Vi" L1046AF 
SL614F — 3 /n n 


3 Vi 


2'Ka 2- 3 /n, 2- 5 /n 


P1186 


T7500H 

TX7500 


TSRD350 


FP1219 

cfOil Wick Type 

WS215 


SL122F— Vi" L2057F 4 

SL622F—W cf Powerforged 


2V>6 2- 5 Aa, 1 “ 3 /l6 


PI 208 


T7605H 

TX7605 


TSRD400 


FP1202 


2.579 

2.579 


3- 5 i4, 

3 -^, 2- 5 /n 


T0153 

T0173 


10 


SL108F—Vi" L2019AF 3'/. 1 Va 2- 3 / a ,2-*/n P1085 

SL608F — 3 /k" cf Powerforged—For 5540 Statesman with 

single carb., Eng. Serial No. prefix of “J” or “S' J 
Note: Original pistons in 5540 Statesman with 
"JJ” prefix and dual carbs. use 3 vi«" Comp. Rings. 

Above pistons can be used for replacement. 

3 Vi 2-^,2-^ 


T1968H 

TX1968 


TS1968H 

TSRD312 


FP1218 

cfOil Wick Type 

WS216 


T7689H TSRD312 


11 


3' 3 Ae 


2-^, 1-Vw 


PI 208 


T1974H 

TX1974 


TS1974H 


FP1202 


12 


SL114F—Vi" L1046F 
SL614F— 3 /b" 


3 Vi 2'?Aa 2- 3 /n,2-*/n 


P1147 


T7500H 

TX7500 


TSRD350 


FP1219 

cTOil Wick Type 

WS215 


13 


SL108F—Vi" L2019AF 3 Vi 1 Va 2-^,2-^ 

SL608F — 3 /n" cf Powerforged—for Engines with Hydra- 

matic Transmissions & without Hydra- 
matic after Serial H26845 
L928F 3 Vi 1 Vi 2-^,2-^ 

d”For Engines without Hydramatic Trans. 
to Serial H26845 


PI 085 


T1968H 

TS1968H 

TX1968 

TSRD312 

T1968H 

TS1968H 

TX1968 

TSRD312 


FP1218 

cTOil Wick Type 

WS216 


14 


SL108F—Vi" L2019AF 3 Vi 

SL608F— 3 /fe" & Powerforged 


1 Va 2-%, 2-*A2 


PI 085 


T1968H 

TX1968 


TS1968H 

TSRD312 


FP1218 

cf’Oil Wick Type 

WS216 


15 


SL114F—Vi" L972F 
SL614F— 3 /$a" 


3 y 2 2?/n 2- 3 /a, 2-*/n 


P774 PB715(6) 


T7500H 

TX7500 


TSRD350 


FP1219 

cf’Oil Wick Type 

WS215 


16 


SL108F—Vi" L2019AF 3 Vi 1 Va 2- 3 /n,2-*/ a 

SL608F — 3 Aol " cf Powerforged 


PI 085 


T1968H 

TX1968 


TS1968H 

TSRD312 


FP1218 

cf Oil Wick Type 

WS216 


17 


SL108F—Vi" L903F 
SL608F — 3 /n" 


3 Vi 


2- 3 /n, 2- 5 Az 


PI 085 


T1968H 

TX1968 


TS1968H 

TSRD312 


FP1218 

cf Oil Wick Type 

WS216 


18 


SL112F—Va" L739F 
SL612F— 3 /k" 


3 % 2V6 2- 3 /n,2-*/n 


P774 PB715(6) 


Til 60 
TX1160 


TSRD337 


FP1219 

cf Oil Wick Type 

WS215 
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Na-OI Engine Parts NaOl 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

> 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


NASH—Continued (Also See Rambler) 


19 

1949-51—(6 Cyl.)—4940 after Eng. No. S44622; 5040, 

SI 650 VI770 G596 G597 IS150 K09 

K06 

5140 Statesman 

VS655 LK48 


20 

1950 —(6 Cyl.)—5060 Ambassador 

SI 869 VI898 G687 G595 IS135 KOI 4 

cf After Eng. A75324 K09 

VS633 LK230 

VP5(12) 


21 

1949 —(6 Cyl.)—4960, 4970, 4990, Ambassador 

SI 771 V828N G687 G595 IS135 KOI 4 

K09 

LK82 


22 

1947-48—(6 Cyl.)—4740 after Eng. KE 26605; 4840 

SI 650 VI770 G596 G597 IS150 K09 

K06 

VS655 LK48 


23 

1946-48—(6 Cyl.)—4660, 4760, 4860 

SI 771 V828N G687 G595 IS135 KOI 4 

K09 

LK82 


24 

1946-47—(6 Cyl.)—4640, 4740 to Eng. KE26605 

SI 650 VI770 G596 G597 IS150 K09 

K06 

LK48 



OLDSMOBILE 


1 

1963 —(8 Cyl.)—F85 Jetfire, Cutlass, (215 Engine) 

S2361 V2362 G877 G876 IS227 IS254 

VS842 LK127 VL38 

cTHyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


2 

1963 —(8 Cyl.)—88 (394 Engine) 

S2384 V2385 G892 G821 IS312H IS326 

VS813 LK127 VL12 

cfHyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 

TM209 

3 

1963 —(8 Cyl.)—Super 88, 98, (394 Engine) 

S2384 V2385 G892 G821 IS312H IS326 

VS813 LK127 VL12 

cTHyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 

TM209 

4 

1963 —(8 Cyl.)—Starfire; 98 Super Charged (394 Ei 

S2384 V2385 G892 G821 IS312H IS326 

igine) 

VS860 LK127 VL12 

cTHyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


5 

1962-63—(8 Cyl.)—F85 (w/2 Bbl. Carb.) 

S2368 V2369 G877 G876 # IS169 

d’Flathead 

V2397 *Exc. Alum. 

cT2nd type-cupped head Engines 

VS842 LK127 VL38 

cfHyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 
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Na-OI 


Engine Parts 


Na-OI 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. | Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


NASH—Continued (Also See Rambler) 


19 

SL108F — '/«" L928F 3'/. I 7 /. 2-%, 2- ! /a 

SL608F— 3 /4j" 

PI 085 

T1968H TS1968H 

TX1968 TSRD312 

FP1218 

cTOil Wick Type 

WS216 

20 

SL112F—'/»" L739F 3% 2% 2-^,2 

SL612F— W 

P774 PB715(6) 

Til 60 TSRD337 

TX1160 

FP1219 

c^Oil Wick Type 

WS215 

21 

SL112F— '/«" L739F 3% 2>Ai 2->/a,2->/a 

SL612F— W 

P774 PB715(6) 

Til 60 TSRD337 

TX1160 

FP1219 

d 71 Oil Wick Type 

WS215 

22 

SL108F—'/»" 3'/. I 7 /. 2-’/n, 1-Vfe 

SL608F— 3 /&" 

3'/. I 7 /. 2- 3 M, 1-%, 

PI 043 PB772(6) 

Til 59 TSRD337 

T1968H TS1968H 

TX1968 TSRD312 


23 

SL112F—L739F 3% 2 5 At 2-*/n, 2-% 

SL612F—Vfc" 

P774 PB715(6) 

Til 60 TSRD337 

TX1160 

FP1103 

24 

SL108F—'/«" 3 V» 1V$ 2-^,1 

SL608F— 3 /a" 

3 Vt I 7 /. 2- 3 An, 1 

PI 043 PB772(6) 

Til 59 TSRD312 

T1968H TS1968H 

TX1968 TSRD312 



OLDSMOBILE 


1 

L2196F 3'/j I 7 /. 2-%., 1-V« 

o 1 Powerforged 

PI 240 None Used 
d”Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

(dw/o Air Cond. 

FP1308 
cTw/Air Cond. 

2 

SL624F—L2179F 4Vb V'jU 1-*4 f 1- 3 /k, 

c^Powerforged— 1- 3 ^s 

Recessed Head .285" deep x 2%". 

4 Valve Reliefs 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1309 

cfw/o Air Cond. 

FP1310 
cfw/Air Cond. 

3 

SL624F— 3 /fe" L2180F 4’/s V'Aa l-Sfc, 1 - 3 /* 2 , 

d” Powerforged— 1 - 3 /i6 

Recessed Head .040" deep x 2 5 /s". 

4 Valve Reliefs 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1309 

cdw/o Air Cond. 

FP1310 
cfw/Air Cond. 

4 

SL624F— 3 /b" L2181F 4>/s V'jU l- 5 ^, 1- 3 /fe, 

d” Powerforged— 1 - 3 ^s 

4 Valve Reliefs on head. 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1309 

d*w/o Air Cond. 

FP1310 
cTw/Air Cond. 

5 

L2144F 3 1/2 1% 2-%., 1-Ms 

cf Powerforged—Flat head 

PI 240 None Used 

cfPress fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

d’w/o Air Cond. 

FP1286 

cfw/Air Cond.— 

1962 

FP1308 

cfw/Air Cond.— 

1963 
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01-01 Engine Parts 01‘01 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


OLDSMOBILE—Continued 


6 

1961-63—(8 Cyl.)—F85 (w/4 Bbl. Carb. Exc. H.D.) 

S2361 V2362 G877 G876 *IS227 *15254 

•Exc. Alum. 

Engines 

VS842 LK127 VL38-ia Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


7 

1962 —(8 Cyl.)—88 H.C., Super 88, 98 (394 Engine 

S2384 V2385 G892 G821 IS312H IS326 

10.25:1 Comp.) 

VS860 LK127 VL12-si Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


8 

1962 —(8 Cyl.)—88 (394 Engine 8.75:1 Comp.) 

S2384 V2385 G892 G821 IS312H IS326 

VS813 LK127 VL12^a Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 

TM209 

9 

1962 —(8 Cyl.)—Starfire (394 Engine 10.5:1 Comp.) 

S2384 V2385 G892 G821 IS312H IS326 

VS860 LK127 VL12^i Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


10 

1961-62—(8 Cyl.)—F85 Heavy Duty (w/4 Bbl. Carb.) ( 

G877 G876 

11:1 Comp.) 

LK127 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


11 

1961 —(8 Cyl.)—F85 (w/2 Bbl. Carb.) 

S2368 V2369 G877 G876 

VS842 LK127 VL38^i Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


12 

1961 —(8 Cyl.)—Starfire 

S2359 V2360 G878 G821 IS312H 

VS813 LK127 VL12^t Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP34(Exh.) 


13 

1961 —(8 Cyl.)—88 (394 Engine 8.75:1 Comp.) 

S2286 V2287 G878 G821 IS312H IS326 

VS813 LK127 VL12-si Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 

TM209 

14 

1961 —(8 Cyl.)—88 H.C., Super 88, 98 (394 Engine 

S2286 V2287 G878 G821 IS312H IS326 

10:1 Comp.) 

VS813 LK127 VL12=na Hyd. 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 

TM209 

15 

1961 —(8 Cyl.)—88 Heavy Duty 

G878 G821 

LK127 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 
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Engine Parts 


01-01 


01-01 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


OLDSMOBILE—Continued 


6 

L2153F 3Vi 1 V* 1- 3 /i6 

cf Powerforged—Offset pin. 

4 Valve Reliefs 

PI 240 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1286 
cf w/Air Cond. 

7 

SL624F— 3 /k" L2180F 4>/a 

cf Powerforged— 1 - 3 /fo 

Recessed Head .040" deep x 2 5 /a". 

4 Valve Reliefs 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS228 

cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 

8 

SL624F— 3 /fc" L2179F 4’/a Vfa 1-^,1 - 3 /k, 

d Powerforged— 1 m2 A* 

Recessed Head .285" deep x 2 3 A". 

4 Valve Reliefs 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS228 

cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 

9 

SL624F— 3 /n" L2161F 4»/a V'Aa 1-^,1 -*4, 

o’ 1 Powerforged— I- 3 /* 

Recessed Head .042" deep x 2 5 /a". 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS228 

d w/oAir Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 

10 

3 Vi 1% 2- s /U, 1-VU 

Pin on Center—2 Valve Reliefs 

PI 240 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1286 
cfw/Air Cond. 

11 

L2144F 3'/j I 7 /. 2-Ua, 1 - 3 /fo 

cf Powerforged—Flat head 

PI 240 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1286 
cfw/Air Cond. 

12 

SL624F— 3 /a n L2084F 4’/a 1- 5 i4,1- 3 /fe, 

cf Powerforged— 1- 3 /i6 

Flat head—Offset pin. 

PI 214 PB809 (8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 

13 

SL624F— 3 /fe" L2157F 4 l /a 1 4 %. I-^.I- 3 /^, 

d Powerforged — 1- 3 /i6 

Head Recessed !4" deep x 2 3 /a" diam. 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 

14 

SL624F— 3 /b" L2084F 4'/» 1«i4 

cf Powerforged—Flathead. 1 - 3 At 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 

15 

SL624F— 3 /n" 4 Vs V 9 Aa 1- 5 Aa, 1-te, 

(Slot in head l-Vi* 

!4" deep x 1 14" x 3 15 /^") 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cfw/Air Cond. 
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01-01 


Engine Parts 


01-01 





SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Line 

No. 


Year 

No. of 
Cyls. 
Model 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


OLDSMOBILE—Continued 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


1960 —(8 Cyl.)—88 (371 Engine) 

S2286 V2287 ^820 G821 IS312H IS326 

G878 K017E 


1960 —(8 Cyl.)—Super 88, 98 (394 Engine) 

S2286 V2287 4G820 G821 IS312H 

G878 


IS326 

K017E 


1959 —(8 Cyl.)—Super 88, 98 (394 Engine) 

S2286 V2287 *G820 G821 IS312H 

G878 


IS326 

K017E 


1959 —(8 Cyl.)—88 (371 Engine) 

S2286 V2287 4G820 G821 IS312H IS326 

G878 K017E 


1958 —(8 Cyl.)—88, Super 88, 98 

♦S2222 V2210 4G820 G821 IS312H IS323 

S2286 G878 KQ16B 


1957 


+S2222 

S2286 


—(8 Cyl.)—88, Super 88, 98 

V2210 4G820 G821 IS312H IS323 

G878 KQ16B 


VS813 


LK127 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 


VL12=^ Hyd. 


TM209 


VS813 


LK127 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 


VL12^ Hyd. 


VS813 


LK127 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 


VL12=^i Hyd. 


VS813 


LK127 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 


VL12-SI Hyd. 


VS813 


LK127 

VP20(lnt.) 

VP33(Exh.) 


VL12^i Hyd. 


TM209 


TM209 


TM209 


TM319 


TP120 
TP122 

d”See Line 
22 for Racing Specs. 


VS769 LK127 VL12-§a Hyd. 

d”lncl. VP12(16) 

Dmpr. 

cfUsed w/Spr. Ret. 1 15 /6a" O.D. 

•VS813 

cTUsed w/spr. ret. 1 7 Aa " O.D. 

•Olds spring retainer 572861 (1 %,» O.D.) 
& Valve Oil Seals VP20(lnt.), VP33 
(Exh.) must be used with VS813 Spring. 


•TM3129 

cTWith 
VS813 
(See Note) 

TP120 
TP122 

cfSee Line 
22 for 
Racing Specs. 


—(8 Cyl.)—Specifications for Racing Camshafts 


Camshaft 

TP120 

TP121 

TP122 

TP123 

Cam Lift 

.246 

.246 

.252 

.252 

Valve Lift 

.443 

.443 

.443 

.443 

Int. Duration 

272° 

272° 

272° 

272° 

Exh. Duration 

272° 

272° 

272° 

272° 

Set Intake 

Hyd. 

Hyd. 

.018H 

.018H 

Set Exhaust 

Hyd. 

Hyd. 

.018H 

.018H 

Lifter 

VL12 

VL40 


VL18=^Use with Adj. Rocker Arms 

Valve Spring 

•VS860 

•VS860 

•VS860 

•VS860 


•When VS860 tapered Spring is used to replace earlier straight type springs, Olds spring retainer 572861 
(1%4 ,r O.D.) and Valve Stem Seals VP20(lnt.) and VP33(Exh.) must also be used. 
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Engine Parts 


01-01 


01-01 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 

AA/flll thirknacQ 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

vVYaii inicKness 

& Length) 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


Line 

No. 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


OLDSMOBILE—Continued 


16 

SL122F — Va" L2117F 4 V 9 A* 11 - 3 /k f 

SL622F — 3 /k n cf Powerforged— 1- 3 /i6 

Depression in Head 
.235" deep x 1W diam. 

L2083F 4 I 49 * l-^.l- 3 ^, 

cf Powerforged—Flat Head, 1 - 3 /s 

High Compression 

PI 214 PB809(8) 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 

FP1160 

WS228 

cTlncl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

17 

SL124F—'/»" L2084F 4'/. VA* 1-^,1-%, 

SL624F —’/fa" d Powerforged 1 -Vw 

P1214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

18 

SL124F— '/«" L2084F 4'/. VA* 1-%4.1-V4i, 

SL624F — 3 /n n o’Powerforged 1 -Vv, 

PI 214 PB809(8) 

T7800H TS7800H 

TSRD412 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

19 

SL122F—L2083F 4 VA* V‘A*, 

SL622F — 3 /i" cf Powerforged 1 - 3 /i& 

PI 214 PB809(8) 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

20 

SL122F-L2012F 4 VA* 1-U*. 1- 3 A, 

SL622F — 3 /i" cf Powerforged 1- 3 /i< 

P1135 PB809(8) 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

21 

SL122F—'/«" L2012F 4 VA* 1- S A*. 

SL622F — 3 /i" c? Powerforged 1 

P1135 PB809(8) 

T7727H TS7727H 

TX7727 TSRD400 

FP1160 

WS228 

<f Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cfw/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

22 
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OI'OI Engine Parts Q|-Q| 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


OLDSMOBILE—Continued 


23 

1956 —(8 Cyl.)—88, Super 88, 98 

♦S2196 4V2197X #0735 4G734 IS312H IS323 

S2286 V2210 G878 G821 K016B 

♦AS2196 

AS2272 

VS769 LK127 VL40-« Hyd. 

cflncls. VP12(16) 

Dmpr. 

cf’Used w/Spr. Ret. 1%" O.D. 

•VS813 

cTUsed w/Spr. Ret. W O.D. 

•Olds Spring retainer 572861 (1%«" O.D.) 
and Valve Oil Seals VP20(lnt.), VP33 
(Exh.) must be used with VS813 Spring. 

•TM318 

cTWith 
VS813 
(See Note) 

TP120 

TP122 

d'See Line 
22 for 
Racing 
Specs. 

24 

1955 —(8 Cyl.)—88, Super 88, 98 

S2102 V2103 4G735 4G734 IS102 IS113 

AS2102 G878 G821 K08 K016B 

VS787 LK127 VL40=^ Hyd. 

VP10(16) 

22 for f 

TM316 

TP121 

TP123 

cfSee Line 
facing Specs. 

25 

1954 —(8 Cyl.)—88, Super 88, 98 

S2048 VI850 40735 4G734 IS102 KOI 4 

G878 G821 K08 

VS787 LK127 VL40-SJ Hyd. 

VP10(16) 

22 for F 

TM317 

TP121 

TP123 

cfSee Line 
facing Specs. 

26 

1952-53—(8 Cyl.)—Deluxe 88, Super 88, 98 

SI 849 VI850 G714 G713 IS102 K014 

K08 

VS787 LK127 VL40-§a Hyd. 

VP10(16) 

Engs, with Letter “S” stai 
of block underneath fror 

22 for F 

TM317 

cfExc. 1952 
mped in front 
it cover. 

TP121 

TP123 

cfSee Line 
facing Specs. 

27 

1949-51—(8 Cyl.)—88, 88A, 98, Futuramic 

SI 849 VI850 G714 G713 IS102 K014 

K08 

VS601 LK127 VL40-«j Hyd. 

d’lncl. VP4(16) 

Dmpr. 

22 for F 

TM316 

TP121 

TP123 

cfSee Line 
facing Specs. 

28 

1949-50—(6 Cyl.)—76, Futuramic 

S948 VI851 G489 G489 IS101 KOIO 

K08 

VS428 LK83 

cT'Incl. Dmpr. 


29 

1942-48—(8 Cyl.)—E42, J42, L42, 68, 78, 98 

S948 V861 G489 G489 IS101 KOIO 

K08 

VS428 LK83 

cflncl. Dmpr. 


30 

1941-48—(6 Cyl.)—F41, G41, H41, F42, G42, 66, 76 

S948 V861 G489 G489 IS101 KOIO 

K08 

VS428 LK83 

d’lncl. Dmpr. 
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01-01 


Engine Parts 


01-01 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


OLDSMOBILE—Continued 


23 

SL120F—'/»" ♦L1091F 3% V 7 A* 2-^,1 

SL620F— 3 /a" cf Strut 

L2133F 3 V» 17. 2-%., 1- 3 /i« 

cf Powerforged 

P1135 PB809(8) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cf w/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

24 

SL120F— 7." ♦L10O3F 37. 17. 2-%., 1-7. 

SL620F— 3 /n" cf Steel Strut 

L2133F 37. 17. 2-7., 1-7. 

cf Powerforged 

P1135 PB809(8) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cf w/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

25 

SL120F—7." 4L1003F 3 7. 17. 2-7., 1-7. 

SL620F— 3 /fc" cfSteel Strut 

L2133F 3 7. 17. 2-%., 1-7. 

cf Powerforged 

P1135 PB809(8) 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

T7556H TS7556H 

TX7556 TSRD387 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cf w/o Air Cond. 

FP1314 
cf w/Air Cond. 

26 

SL118F— 7." L906F 3% 17. 2-7., 1-Vi* 

SL618F— , /n” cfSteel Strut 

PI 089 PB809 (8) 

T7719H TS7719H 

TX7719 TSRD375 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 
cf w/o Air Cond. 

27 

SL118F—7." L906F 3 7. 17. 2-7., 1-7. 

SL.618F— 3 /a" cfSteel Strut 

PI 089 PB809(8) 

d'W 1 Oil hole 
for Rods wit 
1.030" hole 
PB803(8) 
cf 5 /&" Oil hole 
for Rods wit 
1.080" hole 

T7719H TS7719H 

TX7719 TSRD375 

h 

h 

FP1160 

WS228 

cf Incl. Fan Hub 

WS197 

cf Less Fan Hub 

28 

SL114F—7." L905F 3'% 27. 2-»A, 2-7. 

cf 3 Vi” I.D. cf Cam ground type 

P942 PB670(6) 

T1993 TSRD353 

TX1993 

FP1115 

WS186 

29 

SL110F— Vb" L638F 3!4 2™Aa 2- 3 yfe, 2-VU 

SL610F— 3 /5a n cf Cam ground type but has cast relief 

and may be round ground. 

P941 PB670(8) 

cf .917" O.D. 

PB777 
cf .930" O.D. 

T1057H TSR325 

WP1023N 

WS157 

cfAllExc. 1948,98 
FP1115 

WS186 
cf For 1948, 98 

30 

SL114F—7." 37i 2'T. 2- 3 A, 2-7. 

SL614F—’/fa" 

P942 PB670(6) 

o’.917" O.D. 

PB777 
cf.930 "O.D. 

Til 61 TSRD350 

TX1161 

WP1023N 

WS157 
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01-01 Engine Parts QI'OI 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


OLDSMOBILE—Continued 


31 

1939-41—(8 Cyl.)—L39, Series 80; L40, Series 90; E41, 

S948 V861 G489 G489 IS101 KOIO 

K08 

J41,L41 

VS428 LK83 

(finds. Dmpr. 


32 

1939-40—(6 Cyl.)—F39, F40, Series 60; G39, G40, Seri 

S948 V861 G489 G489 IS101 KOIO 

K08 

ies 70 

VS428 LK83 

cflncl. Dmpr. 


33 

1937-38—(6 Cyl.)—F37, F38 

S948 V861 IS101 KOIO 

K08 

VS428 LK83 

cf Incl. Dmpr. 


34 

1937-38—(8 Cyl.)—L37, L38 

S948 V861 IS101 KOIO 

K08 

VS428 LK83 

cf’lncl. Dmpr. 


35 

1936 —(6 Cyl.)—F36 



36 

1933 —(6 Cyl.)—F33 




OLIVER TRACTOR 


1 

—(6 Cyl.)—70HC aft. ser. 209580, Gasoline Fu 

SI 605 VI606 G470 G470 K05B KOIO 

el (Continental) 

VS501 LK82 RC27A 

VS608^s* Used w/Rotocap 


2 

—(6 Cyl.)—77HC, 77KD, Industrial 77 



3 

—(4 Cyl.)—OC-3 

(See Hercules IXB-3for parts) 



4 

—(6 Cyl.)—AG-6 

(See Continental F226 for parts) 



5 

.... —(4 Cyl.)—Row Crop 60 (Waukesha 160 Engir 

SI 883 VI884 G575 G576 K03 K05 

ie) 

VS637 LK82 


6 

—(4 Cyl.)—60 HC, 60KD, 66D (66D Eng.) 



7 

—(4 Cyl.)—60HC, 60KD Industrial 



8 

—(4 Cyl.)—66HC, 66KD 

SI 996 VI997 G693 G694 K03 K07 

VS686 LK82 RC58A 

VS687 ■;! Used with Rotocap 
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Engine Parts 


01-01 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


OLDSMOBILE—Continued 


31 

SL 110 F— 

SL 610 F— 

L638F 3’/4 2 23 *4 2- 3 /42,2- 3 /6 

cf Cam ground type but has cast relief 
and may be round ground. 

P941 

PB670(8) 

T1057H 

TSR325 

WS157 

32 

SL113F—Vi" 
SL613F— >/a" 

3%s 2'% 2-Vk, 2-Mi 

P942 

PB670(6) 

T1056 

TSR343 

WP1023N 

WS157 

c^G-tO, G39 
after G28290 

33 

SL113F—'/«" 
SL613F—W 

3Mt 2'% 2- 3 A, 2-Mi 

3Me 2- 'A, 2-Mi 

P942 

PB670(8) 

T1056 

T1017 

TSR343 

TSR343 

WS157 

34 

SL110F— 
SL610F—W 

L638F 3/4 2 23 /i« 2- 3 /fc, 2- 3 / 6 

cf Cam ground type but has cast relief 
and may be round ground. 

P941 

PB670(8) 

T1057H 

TSR325 

WS157 

35 



T1016 

TSR331 


36 



T1013 

TSR337 



OLIVER TRACTOR 


1 


31/8 

SA85 C1035F 3 Vs 2 

3-14,1- 3 /6 
3-1/8, 1-1/4 

P973 

AT1152H 
PB726(6) AT1155H 

TSR312 

TSR312 

cf Flat Head 

SA193 3’/4 2 

2- 3 /k, 2- s /n 

P731 

AT1195H 

TSRD325 

cf Conversion from 3 14" to 314" Bore. 

3'/4 

3- 3 /^2, 1- 3 /6 


AT7667H 

TSRD325 


3 3 /i6 


3- !4, 1- !4 


(See Hercules IXB-3 for parts) 


T1899H 

TX1899 


TSR318 


(See Continental F226 for parts) 


SA153 


3 5 /i6 2 3-’/a, 2-1/4 


P943 PB812(8) 


3 5 /6 


3-’/ 8 ,1-!4 


T1893H TSR331 


AT1917H TSR331 


3 5 /6 


3- ’/a, 2- 1/4 


AT1893H TSR331 


3 5 /6 3- 1/8, 1- 1/4 

cf Std. Diameter 
♦SA175 3/2 2 5 /6 3- ’/a, 1-14 

cf Conversion from 3W to 3 1 / 2 " Bore. 

SA213 3Vi6 2 17 /i4 3 -i/b, I- 1/4 

cf Conversion from 3W' to 3W Bore. 

3/2 3- 3 /a, 1 - 3 /i6 

3/2 3- 3 ^, I- 1/4 

2 7 Ai 2- 3 /fe, 2-*M 


AT1917H 

AT7552H 

•T7795H 

AT7717H 

•T7829H 

AT7905H 


TSR331 

TSR350 

TSR356 

TSRD350 

TSRD350 

TSRD343 


•Set services 2 Cyls. only. Order 2 Sets. (Sleeved Engine) 

i 
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OI'OI Engine Parts 01*01 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


OLIVER TRACTOR—Continued 


9 

.... —(6 Cyl.)—77D, 77LP, Standard Row Crop 77 

♦ 

D, Industrial 77 


10 

—(6 Cyl.)—77HC, 77KD 

SI 996 VI997 G693 G694 K03 K07 

VS686 LK82 RC58A 

VS687=^j Used w/Rotocap 


11 

—(4 Cyl.)—55HC, Super 55HC 

SI 998 VI999 G693 G694 K06BR K08 

VS686 LK82 RC58A 

cf Int. 

VS687 

cfExh.—Used w/Rotocap 


12 

.... —(4 Cyl.)—Super 55D Diesel 

S2316 V2317 G846 G847 K03 K06 

VS686 LK82(lnt.) 

LK145(Exh.) 


13 

.... —(6 Cyl.)—Super 66D Diesel 

S2314 V2315 G846 G847 K03 K06 

VS686 LK82 


14 

—(4 Cyl.)—Super 66HC, Super 66KD 

SI 996 VI997 G693 G694 K06BR K08 

VS686 LK82 RC58A 

VS687 \ij Used w/Rotocap 


15 

.... —(6 Cyl.)—Super 77D Diesel 

S2314 V2315 G846 G847 K03 K06 

cfTo Ser. 6502 

S2316 V2317 

cTAft. Ser. 6502 

VS686 LK82 

LK145-sg For S2316 


16 

—(6 Cyl.)—77HC, 77D, 1600 Eng. 
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Engine Parts 


01-01 


01-01 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


OLIVER TRACTOR—Continued 


3ft 


3-14,1-14 


AT1898H 

TX1898 


TSR331 


10 


3% 3-14,1 -14 

cf Std. Diameter 
♦SA175 314 2ft 3- Vi, 1 -14 

cf Conversion from 3ft" to 3 14" Bore. 

SA213 2 l7 i4 3-14,1-14 

cf Conversion from 3ft" to 3ft" Bore. 

3 14 3-ft,1-ft 

3 14 3-ft, 1-14 


AT1898H 

TX1898 

AT1999H 

•T7795H 

AT7718H 

AT7829H 


TSR331 

TSR350 

TSR356 

TSRD350 

TSRD350 


FP1211 


n 


314 3-14,1-14 

314 3-14,1-ft 

cf Std. Diameter 

SA194 3 3 4 2ft 3- 3 /^2| 1-14 

cf Conversion from 314" to 3 3 4" Bore 

3 3 / 4 3- 14,1-14 

3ft 3-14,1-14 

3ft 3-ft, 1-14 

3ft 3-ft, 1-14 


Complete Set r^AT7552H 
•T7699H 


TSR350 

TSR350 


•T7771H TSRD375 

•T7864H TSR375 
•T7795H TSR356 
Complete Set k^=aT7794H TSRD356 
[•T7833H TSRD356 

>Set services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 
(Sleeved Engine) 


FP1211 


12 


314 3-14,1-ft 

314 3-14,1- !4 

cf Std. Diameter 
3ft 3-ft, 1-14 

cf Oversize Conversion 


•T7699H TSR350 

Complete Set r^=AT7552H TSR350 


•T7833H TSRD356 


•Set services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 
(Sleeved Engine) 


FP1211 


13 


3V4 3-14,1-14 

314 3-14,1-ft 

cf Std. Diameter 
3ft 3-ft, 1-14 

cf Oversize Conversion 


Complete Set *^= ! aT7552H 
•T7699H 


TSR350 

TSR350 


•T7833H TSRD356 


•Set services 2 Cyls. only. Order 3 sets. 
(Sleeved Engine) 


FP1211 


14 


314 3-14,1-14 

314 3- Vs, 1-ft 

cf Std. Diameter 

SA194 3 3 A 2ft 3-ft, 1-14 

cf Conversion from 314" to 3 %" Bore. 

3% 3-14,1-14 

3ft 3-14,1-14 

3ft 3-ft, 1-14 


Complete Set xsr aT7552H 

•T7699H 


•T7771H 


Complete Set 


•T7864H 

•T7795H 

AT7794H 


TSR350 

TSR350 

TSRD375 

TSR375 

TSR356 

TSRD356 


•Set services 2 Cyls. only. Order 2 sets. 
(Sleeved Engine) 


FP1211 


15 


314 3-14,1-14 

314 3- i/s, 1-ft 

cf Std. Diameter 
3 y 4 3-14,1-14 

cf Oversize Conversion 


AT1999H 

•T7699H 

•T7864 


TSR350 

TSRD350 

TSR375 


•Set services 2 Cyls. only. Order 3 sets. 
(Sleeved Engine) 


FP1211 


16 


314 


3-14, 1-ft 


•AT7699H TSRD350 
•T7699H services 2 Cyl. only. Order 3 sets. 
I 
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Engine Parts 


01-01 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


OLIVER TRACTOR—Continued 


17 

—(6 Cyl.)—Super 77HC, Super 77KD 

SI 998 VI999 G693 G694 K06BR K08 

cMft. Ser. 6502 

SI 996 VI997 

d”To Ser. 6502 

VS686 LK82 RC58A 

VS687 '>;i Used w/Rotocap 


18 

—(6 Cyl.)—88D, 88LP, Industrial 88, 1948-54; 

Super Industrial 177HC, 177D, 1955 

-59 

19 

—(6 Cyl.)—88HC 

SI 998 VI999 G693 G694 K06BR K08 

VS686 LK82 RC58A 

VS687=^« Used w/Rotocap 


20 

.... —(4 Cyl.)—Industrial Standard & Super 166D, 

166HC 


21 

—(6 Cyl.)—770 Gasoline 

SI 998 VI999 G693 G694 K06BR K08 

VS686 LK82 RC58A 

VS687=®t Used w/Rotocap 


22 

—(6 Cyl.)—Super 77HC, 77D, 770 



23 

—(4 Cyl.)—550 HC, 660HC, 166D Gas & Diese 

(1 (550, 660 & Industrial 166D Eng.) 


24 

- —(6 Cyl.)—BD, Diesel 

(See Hercules DJXC for parts.) 



25 

- —(6 Cyl.)—88HC, Super 88HC, 88KD 

SI 998 VI999 G693 G694 K06BR K08 

VS686 LK82 RC58A 

VS687=^* Used w/Rotocap 


26 

.... —(6 Cyl.)—Super 88D; Super Industrial 188HC, 

, 188D; 880 Eng. 


27 

- —(6 Cyl.)—1800 Series Gas & Diesel 



28 

.... —(6 Cyl.)—1800 Series Diesel 



29 

- —(4 Cyl.)—1900 Diesel (GMC 4-53 Engine) 

S2373 G832 IS307 

VS848 LK238 


30 

—(4 Cyl.)—AD, Diesel 

(See Hercules DOOC for parts.) 



31 

—(6 Cyl.)—Super 99HC, 99D, 950, Industrial S 

199, S199HC 


32 

—(6 Cyl.)—BGS 

(See Hercules JXD for parts.) 
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Engine Parts 


01-01 


01-01 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. | Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


OLIVER TRACTOR—Continued 


17 


ZVi 3-14,1-14 

cfStd. Diameter 

SA194 . 3 3 4 2*fc 3-»A,1-K 

cTConversion from 3 Vi" to 3 %" Bore. 

3Vi6 3-ttz.l-K 

3% 3- l/s, 1-14 

3% 3-1/8,1-14 

3% 3-1/8,1-14 


Complete Set i^aTI999H TSR350 

•T7771H TSRD375 

•T7833H TSRD356 
•T7864H TSR375 

Complete Set ^=’aT 1485H TSR375 
Complete Set tsr aT7796H TSR387 

•Set services 2 Cyls. only. Order 3 sets. 
(Sleeved Engine) 


FP1211 


18 

19 


3Vi 


3- 14,1 - 14 


AT1999H TSR350 


314 3-14,1-14 

cfStd. Diameter 

SA176 3 3 4 2*M 3-14,1-14 

cf Conversion from 3 Vi" to 3 3 4" Bore. 


AT1999H TSR350 
AT1485H TSR375 


FP1212 


20 

21 


31/2 


3-14,1-14 


AT7552H TSR360 


31/2 


3-1/8, 1- 3 /l6 


•T7699H TSRD350 


22 


3*4 

3% 


3- 3 /fe, 1-14 
3-14,1-14 
3- 3 y4, 1-14 


Complete Set rsr aT7809H TSRD356 
•T7795H TSR356 
•T7771H TSRD375 

•T7795H & T7771H services 2 Cyl. only. 
Order 3 sets. 


23 

24 


3 3 /8 


3- 3 /k, 1- 3 A 


T7814H TSRD362 


(See Hercules DJXC for parts) 


25 


SA176 


3% 2% 3-1/8,1-14 

3% 3- 14,1- 3 /i6 


AT1485H TSR375 
AT7062 TSR375 


FP1212 


26 


3 3 /4 

3% 


3-1/8,1-14 
3-14, 1- 3 /l6 


AT1485H TSR375 
AT7062 TSR375 


27 


3 3 /4 


3- 3 ^, 1- 3 A 


•AT7931H TSRD375 
•T7931H services 2 Cyls. only. Order 3 sets, 


28 

29 


3 7 /s 


3- 3 /fc, I- 3 /,6 


AT7958H TSRD387 


3 7b 


1-.081,3- 3 42, 

2- 3 /6 


•Set services 1 Cyl. 
(Sleeved Engine) 


•T7815H 

only. Order 4 sets. 


30 


(See Hercules DOOC for parts) 


31 

32 


3-7s, 1- 3 A 


T1549H TSR400 


(See Hercules JXD for parts) 
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01-Pa Engine Parts 01-Pa 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


OLIVER TRACTOR—Continued 


33 

—(4 Cyl.)—2-3, 18-28 



34 

—(4 Cyl.)—80HC 



35 

—(4 Cyl.)—80KD 



36 

—(6 Cyl.)—DG 

(See Hercules RXC for parts.) 



37 

—(4 Cyl.)—3-5, 28-44, 90, Industrial 90, 99 (90, 99 Engs.); 900 



ONAN ENGINES 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


OPEL—German 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


PACKARD 


1 

1957-58—(8 Cyl.)—57L, 58L, Clipper, Hawk 

S2116 V2117X G689 G690 KOIO K013C 

AS2116 

VS702 LK127 RC79A 

VS723 VP26(16) 

cf Use with Rotocap 

TM368 

2 

1956 —(8 Cyl.)—5640 Clipper Deluxe; 5660 Clipper 

S2113 V2198 None Used K013B KOI 8 

S2113+3 

Custom 

VS772 LK145 VL13 

cf Hyd. 


3 

1956 —(8 Cyl.)—5680, 5688 

S2113 V2198 None Used K013B KOI 8 

S2113+3 

VS772 LK145 VL13 

cfHyd. 


4 

1955 —(8 Cyl.)—5540 Clipper; Deluxe; Super; Super 

S2113 V2114X None Used K013B KOI 8 

S2113+3 

Panama 

VS735 LK145 VL13 

cfHyd. 


5 

1955 —(8 Cyl.)—5560 Clipper Custom; Constellation 

S2113 V2114X None Used K013B KOI 8 

S2113+3 

i; 5580 Patrician; 400; Caribbean 

VS735 LK145 VL13 

cfHyd. 


6 

1954 —(8 Cyl.)—5406, Patrician; 5413, Amb.; 5426, 

SI 813 G631 G632 IS263H K016B 

AS1813 K09 

, Sedan Limo.; 5431, Caribbean, Paci 

VS512 LK215 

fic 

7 

1948-54—(8 Cyl.)—2201, 2211,2301, Eight; 2202, 222 
Std. and Deluxe; “200”; 2402, 241 
“300” Cavalier, Mayfair, Caribbea 
5401, 2611, 5411, Clipper, Panamt 

SI 813 V1814 G631 G632 IS263H K014 

AS1813 K09 

2, 2232, 2302, 2322, 2332, Super 8;! 

3, 2502, 2513, 2531, 2602, 5402, : 
n; 2406, 2506, 2606, 2626, “400”; 
a; 2633, 5433, Ambulance 

VS512 LK215 

2401,2501, 
2613, 2631, 
5400, 2601, 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded - 306 - 















































Engine Parts 


01-Pa 


01-Pa 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


OLIVER TRACTOR—Continued 


33 

4 Vt 2-fa, 1 - Vi6 


T1563 


34 

4 !4 3- 3 As,1-’/4 


AT1600 


35 

4'/j 2-fa, 1 - Vi 


AT1667 


36 

(See Hercules RXC for par 

ts) 



37 

4 3 /4 3- 3 /l6, 1- 3 ^6 


AT1156 



ONAN ENGINES 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


OPEL—German 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


PACKARD 


1 

SL115F—L2029F 3 fa Vfa 2-fa, 1 - Vi* 

SL615F— 3 /u" cf Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

2 

SL122F— Vt" L2057F 4 2 VS* 2-fa, 1- 3 /i 6 

SL622F— 3 /a” cf Powerforged 

PI 208 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1175 

3 

4 Vb 2- 5 i4, UVm 

PI 208 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1175 

4 

3 13 /16 2- 5 i4, 1-3^6 

PI 208 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1175 

5 

SL122F—'/«" L2057F 4 2Vfe 2-%., 1-% 

SL622F— 3 Va" cf Powerforged 

PI 208 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1175 

6 

SL115F— Vt” L1016F 3% 2 2-^, ^-fa 

SL615F—’/i" cfSteel Strut 

P968 PB720(16) 

T7572 TSRD356 


7 

SL114F—'/»" L940F 3'/j 2'/. 2-^,1-% 

SL614F— 3 /a” cf Cam ground type 

P968 PB720(16) 

T1976H TS1976H 

TSR350 

FP1109 

d 1 1948-50 Only 

FP1143 

WS203 

cflncl. Fan Hub 
d”! 951-54 


- 307 - 


A Sleeved Engine t Superseded 












































Pa-Pe 


Engine Parts 


Pa-Pe 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


PACKARD—Continued 


8 

1948-50—(8 Cyl.)—2206, 2213, 2226, 2233, 2306, 23 

SI 644 VI938 G623 G624 IS263H KOI 4 

K09 

13, 2333, Custom 8 

VS512 LK215 


9 

1948 —(6 Cyl.)—2220, 2240 

SI 813 VI814 G625 G626 IS263H K014 

AS1813 K09 

VS512 LK215 


10 

1947 —(6 Cyl.)—2100, 2130, offer Eng. F35000 

SI 813 V1814 G625 G626 IS263H K014 

AS1813 K09 

VS512 LK215 


11 

1941-47—(6 Cyl.)—1900, DE1900, T1900, 2000, 2010, 
No. F35000 

SI 646 G532 G510 IS102 KOIO 

K08 

2020, 2030, Six 110; 2100, 2130, Si 

VS424 LK215 

ix to Engine 

12 

1941-47—(8 Cyl.)—1901, 1901 A, 2001, 2001 A, 2011, 

SI 646 G532 G510 IS102 KOIO 

K08 

2021, Eight 120; 1951 Clipper; 2101, 
VS424 LK215 

2111 Eight 

13 

1941-47—(8 Cyl.)—1903, DE1903, 1903A, 1904, 1905 
Super Eight 160; 1906, 1907, 1908, 
SI 644 K09 KOI 4 

;, 2003, 2003 A, 2004, 2005, 2023, 5 
2006, 2007, 2008, 2106, 2126, Sup< 
VS512 LK215 

1055 , 2103; 
?r Eight 180 

14 

1940 —(6 Cyl.)—1800, Six 

S990 G532 G510 K08 KOIO 

VS424 


15 

1940 —(8 Cyl.)—1801, 1801A, Eight 

S990 G532 G510 K08 KOIO 

VS424 


16 

1938-39—(6 Cyl.)—110, 1600, 1700 



17 

1936 —(8 Cyl.)—1403, 1404, 1405 




PERKINS DIESEL ENGINES 


1 

—(4 Cyl.)—4-99 



2 

—(4-6 Cyl.)—P4 (4 Cyl.), P6 (6 Cyl.) (Cylinders 

i are Chrome Plated) 


3 

—(4-6 Cyl.)—P4 (4 Cyl.), P6 (6 Cyl.)—Sleeved 

Eng. 


4 

—(4 Cyl.)—P4 



5 

—(3 Cyl.)—P3144TA Eng. 



6 

—(6 Cyl.)—P6 



7 

—(3-4-6 Cyl.)—3A152 (3 Cyl.), 4A203 (4 Cyl. 

), 6-305 (6 Cyl.) (Cylinders are Chrc 

►me Plated) 
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Pa-Pe 


Engine Parts 


Pa-Pe 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


PACKARD—Continued 


8 

SL114F— Va" L940F 3Vi 2 Vs 2-^,1-** 

SL614F— 3 /n" cf Cam ground type 

P968 PB720(16) 

T1976H TS1976H 

TSR350 


9 

SL114F—H" L940F 3Vi 2 '/. 2-^,1-% 

SL614F—W cPCam ground type 

P968 PB720(12) 

T7006 TSR350 

FP1109 

10 

SL114F— '/»" 3 Vi 2 V, 1-Vfe, 1-Vi, 

SL614F— W ^-M i 

P968 PB720(12) 

Til 09 TSRD350 


11 

SL114F—Vi" 3 Vi 2 Vi 1- 3 /fc, 1-Vi, 

SL614F— s /4j" 1-Mi 

P968 PB720(12) 

Til 09 TSRD350 


12 

SL110F—’/a" 3 !4 2V, 1- 3 /i, 1-1/a, 

SL610F— 3 /i" 1-Vi« 

P866 PB720(16) 

Til 10 TSRD325 


13 

SL114F—Vi" 3'/ 2 2'/. 1- 3 A, l-'/e, 

SL614F—W 1-% 

P968 PB720(16) 

T1207 TSRD350 


14 

SL114F—Vi" 3 Vi 2'/. 1- 3 /s, l-'/a, 

SL614F— V4" l-M* 

P968 PB720(12) 

Til 09 TSRD350 


15 

SL110F— Vs" 314 2'/» 1- 3 /fe, 1-Vi, 

SL610F— >A" 1-VU 

P866 PB720(16) 

Til 10 TSRD325 


16 

3'/2 2-’/a, I- 3 /, 4 


T1066 TSR350 


17 

3'/2 2- Va, 2-% 


Til 02 TSR350 



PERKINS DIESEL ENGINES 


1 

3 1-K,, 2-Via 

2-M<, 


T0621H 


2 

3 Vi 2- 3 /4,1- Va, 

2-/4 

•T0623 services 2 C 
for 4 Cyl. and 3 sel 

•T0623 

yl. only. Order 2 sets 
ts for 6 Cyl. 


3 

3'/ 2 2-3/42,1-1/8, 

2-1/4 

•AT0215 

•T0215 services 2 Cyl. only. Order 2 sets 
for 4 Cyl. and 3 sets for 6 Cyl. 


4 

31/2 3-1/8,2-1/4 


AT0281 


5 

3’/2 2- 3 /42,1-'/8, 

2-1/4 


AT0607H 


6 

3'/2 3-14,2-14 


AT0274 


7 

3.6 3-3/42, 2- 1/4 

• 

•T0604 services 1 C} 
3 Cyl., 4 sets for 4 

AT0604 

A. only. Order 3 sets for 
Cyl. & 6 sets for 6 Cyl. 
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Pe-PI 


Engine Parts 


Pe-PI 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


PERKINS DIESEL ENGINES—Continued 


8 

—(6 Cyl.)—6-354 Eng. 



9 

.... —(6 Cyl.)—R6 



10 

—(4 Cyl.)—L4, 270D 




PEUGEOT—French 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


PLYMOUTH 


1 

1964 —(8 Cyl.)—TP2 (426 Engine) 

S2414 V2415 None Used IS326 

S2414+5 V2415+5 

VS873 LK145 

cf Outer 

VS874^ Inner 


2 

1963-64—(8 Cyl.)—TP2L, VP2L, Savoy; TP2M, VP2M, B 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

elvedere; TP2H, VP2H Fury (318 Eng. 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cTMech. 

LK82(lnt.) 

VP32(Exh.) 

VP17(lnt.) 

) 

TM198 

3 

1963-64—(8 Cyl.)—TP2, VP2 Commando (361 Engine) 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

VS824 LK270 VL8 

cfw/4 cfExh. cfHyd. 

Bbl. Carb. 

VS817 LK82(lnt.) 

cfw/2 

Bbl. Carb. VP21(16) 

TM327 

4 

1963-64—(8 Cyl.)—TP2, VP2 Golden Commando (383 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

Engine) 

: VS824 LK270 VL8 

cfw/4 cfExh. cfHyd. 

Bbl. Carb. 

VS817 LK82(lnt.) 
cfw/2 VP21 (16) 

Bbl. Carb. 

TM327 

5 

1961-64—(6 Cyl.)—Valiant SV1P, TV1P, VV1P, Sign* 

SP1M, TP1M, VP1M, Belvec 

S2309 V2310 None Used IS102 

S2309+5 V2310+5 

it 200; RPlL f SP1L, TP1L, VP1L, So 
dere RP1H, SP1H, TP1H, VP1H, Fury 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

VP32(Exh.) 

voy; RP1M, 
(225 Eng.) 

TM380 

6 

1960-64—(6 Cyl.)—Valiant, QX1H, QX1L, RV1L, SV1L 
V200 (170 Engine) 

S2309 V2310 None Used IS102 

S2309+5 V2310+5 

, TV1L, VV1L, VI00; RV1H, SV1H, T> 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP32(Exh.) 

VP17(lnt.) 

/1H, VV1H, 

TM380 

7 

1963 —(8 Cyl.)—TP2 (426 Engine) 

S2414 V2415 None Used IS326 

S2414+5 V2415+5 

VS873 LK145 

cf Outer 

VS874=^t Inner 



▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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Pfi-PI Engine Parts PB"PI 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 

PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND v 
KITS (WS) 

Stock No. Dia. Comp. Rings Used 

Stock No. 

PERKINS DIESEL ENGINES—Continued 

8 

37. 3- 3 /fe,1-'/4 


T0630H 


9 

4 3- 3 A, 2- V* 

A 

T0325H 


10 

4 !4 3-2- '/« 


T0283 



PEUGEOT—French 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


PLYMOUTH 


1 

4 V* 2-Ha, 1 -Mt 

cfll :1 Comp. 

L2185F 474 27. 2-^4,1 

cf Powerforged—13.56:1 Comp. 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7801H TSRD425 

T7801H TSRD425 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cfw/Air Cond. 

2 

SL.120F— 7." L2050F 3.91 V*Aa 2-5*4,1-Ti. 

cf3 7«"I.D. cf Powerforged 

P1182 PB847(8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 TSRD391 

FP1296 

3 

SL124F—7." L2147F 47. 17. 2-Ha, 1-7U 

SL624F— 3 /i" cfPowerforged 

PI 220 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7678H TS7678H 

TX7678 TSRD412 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cfw/Air Cond. 

4 

SL126F—7." L2080F 4 74 1 i7 A 2-Ha, 1 -M. 

SL626F—’A" cf Powerforged 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7801H TSRD425 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cfw/Air Cond. 

5 

SL612F— 3 Ai" L2125F 3.4 1% 2-Ha,1-Ha 

d , 3% n I.D. cfPowerforged 

PI 230 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7831H TS7831H 

TSRD340 

FP1255 

WS255 

6 

SL612F —W L2125F 3.4 1 3 / 4 2-Ha, 1-7w 

d , 3 3 /." I.D. cf Powerforged 

PI 230 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7831H TS7831H 

TSRD340 

FP1255 

WS255 

cf 1961-64 

FP1260 

cf I960 

7 

L2184F 4 74 2 Ha 2-Ha, 1-Ms 

cf Powerforged—11:1 Comp. 

L2185F 4 74 27. 2-Ha, 1-% 

cf Powerforged—13.56:1 Comp. 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7801H TSRD425 

FP1297 

cfw/o Air Cond. 

FP1298 
cfw/Air Cond. 
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f Superseded 








































PI-PI Engine Parts PI-PI 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


SEALS 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


PLYMOUTH—Continued 


8 

1962 —(8 Cyl.)—SP2 (413 Engine) 

S2414 V2415 None Used IS326 K021DF 

S2414+5 V2415+5 

1 VS873 LK145 

cfOuter 

VS874 

dinner 


9 

1961-62—(8 Cyl.)—RP2L, SP2L, Savoy, RP2M, SP2M, E 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

belvedere; RP2H, SP2H, Fury (318 Em 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

VP32(Exh.) 

9-) 

10 

1961-62—(8 Cyl.)—RP2 High Performance; SP2P; Sporl 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DF 

S2243+5 V2279N+5 

\ Fury 

\ VS824 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

11 

1961-62—(8 Cyl.)—RP2 Police Car, SP2 Pursuit 

S2243 V2279N None Used IS328 K021DR 

S2243+5 V2279N+5 

1 VS824 LK270 VL8 

d”Exh. cfHyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

12 

1960 —(6 Cyl.)—Valiant; QX1L Deluxe, Deluxe Subi 

(170 Engine) 

S2309 V2310 None Used IS102 

S2309+5 V2310+5 

jrban; QX1H, Custom, Custom Suburl 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

VP32(Exh.) 

ban 

TM380 

13 

1960 —(6 Cyl.)—PP1L Savoy; PP1M Belvedere; PP1I 

S2309 V2310 None Used IS102 

S2309+5 V2310+5 

H Fury (225 Engine) 

VS793 LK270 VL31 

d”Exh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

VP32(Exh.) 

TM380 

14 

I960 —(8 Cyl.)—PP2L Savoy; PP2M Belvedere; PP2I 

S2185 V2311 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2311+5 

H Fury (318 Engine) 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cfMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

TM198 

15 

1960 —(8 Cyl.)—PP2 With High Performance; with R 

S2243 V2278 None Used IS328 K019E 

S2243+5 V2278+5 

lam Manifold (361 Engine) 

VS824 LK270 VL8 

cfExh. c^Hyd. 

LK82(lnt.) 

VP21 (16) 

TM327 

16 

1959 —(6 Cyl.)—MP1L Savoy; MP1M Belvedere; MP 

S2251 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

IS207+10 KOIO 

ISIOI-sa .0525" o/s 

K08BR 

1 Suburban 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 cf Mech. 

cTUse with Rotocap 

TM196 

17 

1959 —(8 Cyl.)—MP2H Fury; MP2P Sport Fury; Gold 

S2243 V2278 None Used IS328 K019E 

S2243+5 V2278+5 

en Commando 

VS824 LK270 VL8 

cflncl. d”Exh. cfHyd. 

Dmpr. LK82(lnt.) 

VP21 (Int.) 

TM327 


A Sleeved Engine f Superseded 
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PI-PI Engine Parts PI-PI 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 



Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


PLYMOUTH—Continued 


8 


4Vi6 


2-ffa,1 - 3 A 


T7802H 

TSRD418 

FP1215 

WS229 

cfw/o Air Cond. 

FP1250 
cTw/Air Cond. 

9 

SL120F—'/«" 
cf3% n I.D. 

L2050 F 3.91 

c^Powerforged 

V*A6 

2-^4,1 - 3 A 

P1182 PB847(8) 

T7723H 

TX7723 

TS7723H 

TSRD391 

t 

FP1196 

WS235 

10 

SL124F — ’/s" 
SL624F— 3 /&" 

L2147F 4 Vz 

cfPowerforged 

1 7 /» 

2-^4, 1- 3 /6 

PI 220 None Used 

cfPress fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

d”w/o Air Cond. 

FP1250 
cTw/Air Cond. 

11 

SL126 F — Va" 
SL626F— W 

L2080F 4 Va 

cT’Powerforged 

1 47 /*4 

2-^4,1 - 3 A 

6 

PI 215 None Used 
cf Press fit in Rod 

1 Va" I.D. 

Wgt. 7.9 oz. 

T7801H 

TSRD425 

FP1215 

WS229 

12 

SL112F— W 

(?3Vb" I.D. 

L2125F 3.4 

c^Powerforged 

1 % 

2- 5 i4,1 - 3 A 

PI 230 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7831H 

TS7831H 

TSRD340 

FP1260 

13 

SL112F— 

d’3%" I.D. 

L2125F 3.4 

cfPowerforged 

IYa 

2- 5 i4, 1- 3 /6 

PI 230 None Used 
d”Press fit in Rod 

T7831H 

TS7831H 
TSRD340 

FP1255 

WS255 

14 

SL120F—’/«" 
c?3 %" I.D. 

L2050F 3.91 

c^Powerforged 

V*Aa 

2- 5 44,1- 3 /6 

P1182 PB847(8) 

T7723H 

TX7723 

TS7723H 

TSRD391 

FP1196 

WS235 

15 

SL124F — !/s n 
SL624F— 3 /a n 

L2079F 4 Vb 

c^Powerforged 

V 7 Aa 

2-Xa, 1 -»rf6 

PI 216 None Used 
d”Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 

d*w/o Air Cond. 

FP1250 
d’w/Air Cond. 

16 

SL318F 

( 3 /*2 n x8Vl6") 

♦LI 001F 314 

cTSteel Belted 

L2101F 3Va 

cTPowerforged 

2 

2 

2- 3 4a, 2 -%z 

2- 3 4j, 2-^ 

P731 PB822(6) 

T1195H 

TX1195 

TS1195H 

TSRD325 

FP1191 

WS237 

17 

SL124F — Vs n 
SL624F— W 

L2079F 4 Vz 

cfPowerforged 

V 7 Aa 

2- 5 /*4, 1- 3 ^6 

PI 216 None Used 
cT Press fit in Rod 

T7678H 

TX7678 

TS7678H 

TSRD412 

FP1215 

WS229 
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PI-PI Engine Parts PI-PI 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

or A| Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


otALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


PLYMOUTH—Continued 


18 

1959 —(8 Cyl.)—MP2L Savoy; MP2M Belvedere; MP 

S2185 V2241 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2241+5 

2 Suburban (318 Engine) 

VS793 LK270 VL31 

cfExh. cTMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

TM198 

19 

1958 —(8 Cyl.)—LP2 Plaza, Savoy, Belvedere (318 1 

S2185 V2241 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2241+5 

Engine) 

VS793 LK270 VL31 

d”Exh. cTMech. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

TM198 

20 

1958 —(8 Cyl.)—Fury, Golden Commando (350 Eng 

S2243 4V2244 None Used IS328 

S2243+5 4V2244+5 

V2278 

V2278+5 

ine) 

VS807 LK270 VL8 

cfExh. cfHyd. 

LK82(lnt.) 

VP17(lnt.) 

TM327 

21 

1957-58—(6 Cyl.)—P30-1 Plaza; P30-2 Savoy; P30-3 E 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

ISIOI^ .0525" o/s 

K08BR 

belvedere; LP1 Plaza, Savoy, Belvede 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 d^Mech. 

cfUse with Rotocap 

re 

TM196 

22 

1957 —(8 Cyl.)—P31-1 Plaza 

S2185 V2186 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2186+5 

VS793 LK270 VL31 

VP17(lnt.) cTMech. 

TM198 

23 

1957 —(8 Cyl.)—P31-2 Savoy; P31-3 Belvedere 

S2185 V2186 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2186+5 

c ?To Eng. P31-47531 

V2241 

V2241+5 

& After Eng. P31-47532 

VS793 LK270 VL31 

VP17(lnt.) cf’Mech. 

TM198 

24 

1956 —(8 Cyl.)—P29 Fury 

S2185 V2186 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2186+5 

VS793 LK270 VL31 

VP17(lnt.) cfMech. 


25 

1956 —(8 Cyl.)—P29-1 Plaza; P29-2 Savoy; P29-3 B 

from P29-80001 to P29-250000, ai 

S2185 V2186 None Used IS312H IS325 

S2185+5 V2186+5 K018C 

elvedere from Eng. P29-1001 to P29- 
nd after P29-274101 

VS793 LK270 VL31 

VP17(lnt.) cT’Mech. 

•40000, and 

TM198 

26 

1956 —(8 Cyl.)—P29-1 Plaza, P29-2 Savoy, P29-3 Be 

from P29-250001 to P29-274000 

S2095 V2096 None Used IS310 K014C 

S2095+5 V2096+5 K09 

S2095+15 V2096+15 

S2095+30 V2096+30 

slvedere from Eng. P29-41001,to P29- 

VS793 LK270 VL8 

VP17(lnt.) cfHyd. 

-80000, and 

TM199 

27 

1951-56—(6 Cyl.)—P22, Concord; P23S, 24-1 Cambridc 
Plaza; P25-2, P26-2, P28-2, Savoy 

SI 689 VI690X G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 IS207+10 KOIO 

IS101=^ .0525" o/s 

K08BR 

je; P23C, P24-2, Cranbrook; P25-1, P! 
; P25-3, P26-3, P28-3, Belvedere 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 cTMech. 

cfUse with Rotocap 

26-1, P28-1, 

TM196 

28 

1955 —(8 Cyl.)—P27-1 Plaza; P27-2 Savoy; P27-3 B 

S2095 V2096 None Used IS207 K014C 

S2095+5 V2096+5 IS207+10 

S2095+15 V2096+15 K09 

S2095+30 V2096+30 

elvedere 

VS793 LK270 VL8 

VP17(lnt.) cfHyd. 

TM194 


A Sleeved Engine f Superseded 
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PI-PI 


Engine Parts 



Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


PLYMOUTH—Continued 


18 

SL120F—L2050F 3.91 1'M« 2-1*4,1 -14 

cf3%"I.D. cf Powerforged 

P1182 PB847(8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 TSRD391 

FP1196 

WS235 

19 

SL120F — Vi" L2050F 3.91 I'M. 2-1*4, 1-Vu 

cf 3 7 /$” I.D. cf Powerforged 

P1182 PB847(8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 TSRD391 

FP1196 

WS235 

20 

SL122F —'/»” L2070F 414 VUa 2-1*4,1-14 

cf4" I.D. cf Powerforged — To Eng. L350-6309 o 

and from L350-6711 to 7071. 

L2070AF 4'At V 7 A* 2-1*4,1-14 

cf Powerforged — From Eng. L350-6310 d 
to 6710 and after L350-7072. 

PI 211 

?■ %" I.D. 

I 7.6 oz. 

1 PI 212 
? ’ 2 ^" I.D. 

9.3 oz. 

T7762H TSRD406 

TX7762 

FP1215 

WS229 

21 

SL318F ♦ LI001F 3!4 2 2-14, 2-14 

(14" x 814") cf Steel Belted 

L2101F 314 2 2-14, 2-14 

cf Powerforged 

P731 PB778(6) 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1191 

WS237 

22 

SL118F—L1085F 3% 1% 2-1*4,1 -14 

SL618F— Mr" cf Steel Belted 

P1182 PB847(8) 

T7721H TS7721H 

TX7721 TSRD375 

FP1196 

WS235 

cfw/o Air Cond. 

23 

SL120F — Vi" L2009F 3.91 1% 2-1*4,1-VU 

cf 3 Vt" I.D. cf Powerforged 

P1182 PB847(8) 

T7723H TS7723H 

TX7723 TSRD391 

FP1196 

WS235 

cTw/o Air Cond. 

24 

3'M. 2-1*4,1-M. 

P1182 PB847(8) 

T1974H TS1974H 

TX1974 TSRD381 

FP1178 

WS235 

25 

SL118F—L1085F 3% 1% 2-1*4,1-M« 

SL618F—14" cf Steel Belted 

P1182 PB847(8) 

T7721H TS7721H 

TX7721 TSRD375 

FP1178 

WS235 

26 

SL116F —'/»” L2030AF 3 s /a I'M* 2-1*4,1-14 

SL616F — 14" cf Powerforged 

P1181 PB822(8) 

T7491H TS7491H 

TX7491 TSRD362 

FP1169 

WS224 

27 

SL318F ♦ LI001F 3!4 2 2-14,2-14 

(14" x 8 '/V) cf Steel Belted 

L2101F 3 !4 2 2-14,2-% 

cf Powerforged 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 

cf .008" O/S 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

FP1180 

WS206 

28 

L1029F 3 7 M VA* 2-1*4,1-M« 

cf Steel Belted — To Engine 60200 

L1084F 3M« P1*4 2-1*4,1-14 

cf Steel Belted — After Engine 60200. 

P1129 PB822(8) 

T7521H TS7521H 
TX7521 TSRD343 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1169 

WS224 
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Pl-Po Engine Parts PI"P0 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyis. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


PLYMOUTH—Continued 


29 

1942-50—(6 Cyl.)—PI 4, PI5, PI7, PI8, PI9, P20, “S” 

SI 689 VI690 G337 G338 IS207 IS104 

AS1689 VI690X IS207+10 KOIO 

1 SI 01=^ .0525" o/s 

K08BR 

Deluxe, “C” Special Deluxe 

VS495 LK83 VL20 RC17A 

VS583 d”Mech. 

cfUse with Rotocap 


30 

1935-41—(6 Cyl.)—PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P 
PT125, Commercial; PC, PD 

S588 V589 G337 G338 IS205 K09 

IS125-§a .010" o/s 

K09BR 

10, PI 1, P12, PE, PF, PG, PJ, PT57, P 

VS304 LK83 VL20 RC17A 

VS495 cfMech. 

d'1941 Only 

VS583=^i Use with Rotocap 

T81, PT105, 

31 

1931-32—(4 Cyl.)—PA, PB 




PONTIAC 


1 

1964 —(6 Cyl.)—Tempest, 20, 21, 22, LeMans (215 1 

Engine) 

LK127 

VP2(12) 


2 

1964 —(8 Cyl.)—Tempest, 20, 21, 22, LeMans (2 Bbl 

1. Carb.—326 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter d'Hyd. 

VS734 VP2(16) 

cflnner 


3 

1964 —(8 Cyl.)—Tempest, 20, 21, 22, LeMans (4 Bbl 

1. Carb.—326 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter d’Hyd. 

VS734 VP2(16) 

cflnner 


4 

1964 —(8 Cyl.)—23 Catalina, 23, 28 Safari, 26, 28 S 

S2421 V2422 None Used IS107 K017E 

S2421+3 V2422+3 

cfEngs. w/8.6:1 Comp. 

>tar Chief, Bonneville (389 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

cdOuter d'Hyd. 

VS734 VP2(16) 

cf Inner 


5 

1964 —(8 Cyl.)—Grand Prix (421 Engine) 

S2427 V2428 None Used Outert 

S2427+3 V2428+3 

srVS805 LK127 VL11 

| VS806^s Inner d'Hyd. 


6 

1963 —(4 Cyl.)—Tempest 21, 22 LeMans, T4 (195 Er 

S2421 V2422 None Used IS107 K017E 

S2421+3 V2422+3 

cfEngs. w/1 Bbl. Carb. 

S2423 V2424 

S2423+3 V2424+3 

cfEngs. w/4 Bbl. Carb. 

igine) 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter VP2(8) d'H yd. 

VS734 

cTlnner 

VS828 

c^For Eng. w/Single Spring 


7 

1963 —(8 Cyl.)—Tempest 21, 22 LeMans, T8 (326 Ei 

S2425 V2426 None Used IS107 

$2425+3 V2426+3 

igine) 

VS733 LK127 VL11 

d” Outer VP2(16) cfHyd. 

VS734 

dinner 


8 

1963 —(8 Cyl.)—23 Catalina; 23, 28 Safari; 26 Star 

S2421 V2422 None Used IS107 K017E 

S2421+3 V2422+3 

cfEngs. w/8.6:1 Comp. 

S2423 V2424 

S2423+3 V2424+3 

cTEngs. w/10.25:1 Comp. 

Chief; 28 Bonneville (389 Engine) 

VS733 LK127 VL11 

d’Outer VP2(16) d’Hyd. d 

VS734 28 w/425E Eng. & 

cTlnner 

VS828 

cTEng. w/Single Spring 

TM187 

"Models26 & 
Auto. Trans. 
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Pl-Po 


Engine Parts 


Pl-Po 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 

SETS (TS) 

• 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


PLYMOUTH—Continued 


29 

SL318F ♦ LI 001 F 3'A 2 2-%, 2-% 

(W x 8%") o'Steel Belted 

L2101F 3 !4 2 2-%, 2-% 

cfPowerforged 

P731 PB778(6) 

PB719(6) 
cf.008" 0/S 

T1195H TS1195H 

TX1195 TSRD325 

WP953N 

WS206 

30 

SL308F 3 V, 2 1-%, 1-!/e, 

(%" x 8%") 2-% 

3 Vt 2-y», 2-% 

P755 PB778(6) 

PB719(6) 

cf.008" 0/S 

Til 63 TSRD312 

TX1163 

T1003 TSR312 

TX1003 

WP953N 

WS206 

31 

3% 2-'/8,1-'/8, 

1 -% 


T1060 TSR362 



PONTIAC 


1 





2 


PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 



3 


PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 



4 

4Vfe 2-1*4, 1-Ms 

cf 8 .6:1 Comp. 

L2111F 4Vfe V 3 /a 2-1*4, 

cf 10.25:1 Comp. 

PI 206 None Used 
c^Press fit in Rod 

T7755H TS7755H 

TX7755 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 


5 

4 3 /fe 2-1*4, 1-% 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7978H 


6 

SL122F— '/e" L2111F 4% 1 *% 2-144,1-% 

cf 4" I.D. cfPowerforged—4 Valve Reliefs in head. 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7908H TSRD406 

Tin 

FP1267 

cf Exc. Cars 
w/Alum. 
ting Chain Cover 

7 

L2190F 3 2 % 1.71 2-544, 1-% 

cfPowerforged 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7979H TSRD378 

Tir 

FP1172 

WS225 

cf Exc. Cars 
w/Alum. 
ling Chain Cover. 

8 

SL122F — Vt” L2111F 4% 1 ! % 2-544, 1-% 

cf4" I.D. cfPowerforged—4 Valve Reliefs in head. 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

cf Exc. Cars 
w/Alum. 

Timing Chain 
Cover. 
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Fo-Po 


Engine Parts 


Po-Po 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

W (VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


PONTIAC—Continued 


1963 —(8 Cyl.)—29 Grand Prix, W/3 Carbs & 10.75 

S2427 V2428 None Used 

S2427+3 V2428+3 

: 1 Comp. (421 Engine) 

VS805 LK127 VL49 

dOuter dHyd. 

VS806 

dinner 

1962 —(8 Cyl.)—21 Tempest T8 (Alum. Engine) 

S2357 V2358 G880 G880 

VS846 LK303 VL38^s Hyd. 

1961-62—(4 Cyl.)—21 Tempest, T4 

S2343 V2344 None Used IS107 K017E 

S2343+3 V2344+3 

VS733 LK127 VL11 

dOuter dHyd. 

VS734 VP2(8) 

dinner 


10 


n 


12 


1961-62—(8 Cyl.)—23 Catalina; 25 Ventura; 26 Star Chief; 27, 28 Bonneville; 29 Grand Prix (W/l Carb.) 

None Used IS107 KQ17E 


S2343 

S2343+3 


V2344 

V2344+3 


TM187 

I cf 1961 
Models 23, 25 exc. 

425A Eng. & 
Three 2/Bbl. Carb. 
d Models 26, 
27, 28 w/425E Eng. & Auto. Trans. 
See Line 15 for Racing Specs. TP130 

d1961 Only 


VS733 LK127 VL11 

dOuter VP2(16) dHyd. 
VS734^j Inner 
VS828 ^ For Engs. 

w/Single Spring 


13 


1961-62—(8 Cyl.)—23 Catalina; 25 Ventura; 26 Star Chief; 27, 28 Bonneville; 425A (W/3 Carbs.) 


S2345 

S2345+3 


V2346 

V2346+3 


None Used IS107 


K017E 


VS805 LK127 

dOuter 

VS806 VP2(16) 

d Inner 


VL11 

dHyd. TP130 

d 71 1961 only. 
See Line 15 for Racing Specs. 


14 


1961 —(8 Cyl.)—21 Tempest T8 (Alum. Engine) 

S2357 V2358 G880 G880 


VS846 LK303 VL38^ Hyd. 


15 


—(8 Cyl.)—Specifications for Racing Camshaft (Hydraulic Lifters) 


Camshaft 

TP130 

Cam Lift 

.271 

Valve Lift 

.407 

Int. Duration 

289° 

Exh. Duration 

298° 

Set Intake 

Hyd. 

Set Exhaust 

Hyd. 

Lifter 

VL11 


16 


I960 —(8 Cyl.)—21 Catalina; 23 Ventura; 24 Star Chief; 27, 28 Bonneville (W/l Carb.) 

None Used IS312H KQ17E 


S2255 

S2255+3 


V2256 

V2256+3 


TM187 

cf All w/ 


VS733 LK127 VL11 

dOuter VP2(16) dH yd. 

VS734 T425E Eng., Auto. Trans. & 

dinner Dual Valve Springs. 

VS828^s For Engs. w/Single Spring 

See Line 15 for Racing Specs.t^= TP130 


17 


1960 —(8 Cyl.)—21 Catalina; 23 Ventura; 24 Star Chief; 27, 28 Bonneville; T425A (W/3 Carbs.) 


S2220 

S2220+3 


V2221 

V2221+3 


None Used IS107 


K017E 


VS805 LK127 VL11 

dOuter dHyd. 

VS806 VP2(16) 

dinner 


TP130 

dSee Line 
15 for Racing Specs. 
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Po-Po 


Engine Parts 


Po-Po 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 

PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


PONTIAC—Continued 


9 

SL124F—'/«" L2189F 4»/Sa 1 ">/a 2-%4,1-Vt» 

d’4'/s"I.D. cTPowerforged 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7978H 

FP1172 

WS225 

cf Exc. Cars 
w/Alum. 
Timing Chain 
Cover. 

10 

SL114F— Va" L2152F 3 Vi V 7 /n 2 -*4, 1 -ft 

SL614F — 3 /n" cf Powerforged— 

Recessed head Vis" deep x 2 13 /i6 n 

PI 240 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

11 

SL122F— Vb u L2111F 414 1% 2-fa, 1- 3 /i6 

d 7, 4 n I.D. cf Powerforged—4 Valve Reliefs in head. 

L2112F 4Vfe 1% 2-fa, >- 3 /i6 

cf Powerforged— 

Recessed head .200" deep x 2 3 % 4 " 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7908H TSRD406 

FP1267 

12 

SL122F—’/a" L2111F 4V4 2- 3 /64, 1- 3 /, 6 

cf4" I.D. cf Powerforged—4 Valve Reliefs in head. 

L2112F 4V\6 2-^4, 1- 3 /i6 

cf Powerforged— 

Recessed head .200" deep x 2 3 %4 n 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

13 

SL122F—'/»" L2111F 4'/, 4 1% 2-%., 1-% 

cf4" I.D. d'Powerforged—4 Valve Reliefs in head. 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

14 

SL114F— Vs" L2145F 3Vi Wsa 2-fa, 1-% 

SL614F— 3 /4" cf Powerforged— 

Recessed head .170" deep x 2 2 W 

PI 240 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1263 

cfw/o Air Cond. 

FP1268 
cfw/Air Cond. 

15 





16 

SL122F—Va" L2112F 4 Vu 2-fa, 1-% 

cf4"I.D. cf Powerforged— 

Recessed head .200" deep x 2 3 %4 n 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

17 

SL122F—'/«" L2111F 4M« 1% 2-%c, 1-VU 

d , 4" I.D. d’Powerforged —4 Valve Reliefs in head. 

PI 206 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 
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Po-Po 


Engine Parts 


Po-Po 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 


PONTIAC—Continued 


18 

1959 —(8 Cyl.)—21 Catalina; 24 Star Chief; 27, 28 B 

S2282 V2283 None Used IS312H K017E 

S2282+3 V2283+3 

Bonneville (W/l Carb—2 Bbl. or 4 Bl 

VS733 LK127 VL11 

cTOuter cT'Hyd. 

VS734 VP2(16) Conv. Tran 

dinner 

See Line 15 for Racing Specs. 

bl.) 

TM187 

cfAII w/ 
s. exc. T420E 

eir TP130 

19 

1959 —(8 Cyl.)—21 Catalina; 24 Star Chief; 27, 28 B 

S2284 V2285 None Used IS107 K017E 

S2284+3 V2285+3 

Bonneville; T420A (W/3 Carbs. or Fu< 

VS805 LK127 VL11 

cfOuter cf’Hyd. 

VS806 VP2(16) 

dinner 

15 for 1 
1 

el Injection) 

TP130 

cfSee Line 
Racing Specs. 

20 

1958 —(8 Cyl.)—25 Bonneville, Chieftain; 27 Chiefti 

Carb.—2 Bbl. or 4 Bbl.) 

S2255 V2256 None Used IS312H K017E 

S2255+3 V2256+3 

l 

ain, Star Chief; 28 Super Chief, Star 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cTHyd. 

VS734 VP2(16) 

d” Inner See Line 15 for Racing Specs. 

Chief (W/l 

TM187 

cfUsed w/ 
Conv. Trans. 

TP130 

21 

1958 —(8 Cyl.)—25 Bonneville, Chieftain; 27 Chieftc 

Tempest (Three 2/Bbl. Carbs. or Fu 

S2220 V2221 None Used IS107 K017E 

S2220+3 V2221+3 

lin, Star Chief; 28 Super Chief, Star Cl 
el Injection) 

VS805 LK127 VL11 

cTOuter d’Hyd. 

VS806 VP2(16) 

cT Inner 

15 for 1 

hief; T395A 

TP130 

cPSee Line 
Racing Specs. 

22 

1957 —(8 Cyl.)—27 Chieftain, Super Chief, Star Chie 

S2220 V2221 None Used IS107 K017E 

S2220+3 V2221+3 

f; 28 Star Chief 

VS733 LK127 VL11 

cfOuter cfHyd. 

VS734 VP2(16) 

cfInner See Line 15 for Racing Specs, m 

TM187 

cfUsed w/ 
Conv. Trans. 

r TP130 

23 

1956 —(8 Cyl.)—27 Chieftain; 28 Star Chief 

S2183 V2184 None Used IS104 

S2183+3 V2184+3 KOIO 

VS733 LK127 VL11 

cPOuter cfHyd. 

VS734 VP2(16) 

dinner See Line 15 for Racing Specs, m 

TM187 

cfUsed w/ 
Conv. Trans. 

r TP130 

24 

1955 —(8 Cyl.)—27 Chieftain; 28 Star Chief 

S2183 V2184 G753 G753 IS104 

KOIO 

VS733 LK127 VL10 

cPOuter cPHyd. 

VS734 VP2(16) 

cf Inner 

15 for 1 

TM187 

TP130 

cPSee Line 
Racing Specs. 

25 

1953-54—(6 Cyl.)—25 Chieftain 

S936 V937 G344 G665 IS135 KOIO 

1 SI 83 "S3 Ifc" O.S. 

K09 

VS408 LK129 


26 

1950-54—(8 Cyl.)—27 Chieftain, 27 Streamliner, 28 Sh 

S938 V939 G664 G665 IS100 K08 

K07 

ar Chief 

VS630 LK129 

cflncl. Damper 



▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


Po-Po 


Po-Po 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PISTON 

PIN RING 

BUSHINGS SETS 


(Qty. Used) 


(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


PONTIAC—Continued 


18 

SL122F — Vs" L2085F 4 Vic Wx 2- 5 /64, 1 

cM" I.D. d” Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

L2086F 4 1 /i6 1% 2-3*4, 1-Vic 

d Powerforged—Recessed Head for Conv 

PI 206 None Used 
d Press fit in Rod 

. Trans. 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

19 

SL122F—1/ 8 " L2085F 4 Vic l 23 ^ 2-3*4, 1-Vic 

dM" I.D. c^Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

L2086F 4 Vis 1% 2-3*4, 1-Vic 

d Powerforged—Recessed Head for Conv 

PI 206 None Used 
cTPress fit in Rod 

. Trans. 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

20 

SL122F — Vs" L2047F 4 Vic I’Vic 2-3*4, 1-Vic 

cM" I.D. d Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

L2048F 4Vic 1 ,3 /i6 2-^4, 1- 3 /is 

d Powerforged—Recessed Head for Conv, 

PI 206 None Used 
d Press fit in Rod 

. Trans. 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

21 

SL122F— Vs" L2047F 4 Vis 1% 2- 5 i4, 1-Vic 

cf4 n I.D. d Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

L2048F 4Vic I'Vic 2- 5 /s4,1- 3 /l6 

d Powerforged—Recessed Head for Conv 

PI 206 None Used 
cd'Press fit in Rod 

. Trans. 

T7755H TS7755H 

TX7755 TSRD406 

FP1172 

WS225 

22 

SL120F— Vs” L2015F 3% 1 % 2-3*4, 1-Vic 

d3 7 A"\.D. d Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

P1188 PB809(8) 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1172 

WS225 

23 

SL120F— W L2004F 3% 1 3 Vfe 2-3*4, 1-Vic 

d3 7 A" I.D. d Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

L2003F 3“/i6 1 3 V ^2 2-3*4, 1-Vic 

d Powerforged—Recessed Head for Conv, 

P1188 PB809(8) 

. Trans. 

T7675H TS7675H 

TX7675 TSRD393 

FP1172 

WS225 

24 

SL118F— Ve" L2002F 3 3 / 4 V'/n 2-3*4, 1-3ic 

SL618F— Via" d Powerforged— 

Flat Head for Hydra. Trans. 

L2001F 3 Va V'/n 2-3*4, 1-Vic 

d Powerforged—Recessed Head for Conv. 

PI 089 PB809(8) 

, Trans. 

T7720H TS7720H 

TX7720 TSRD375 

T7720H TS7720H 

TX7720 TSRD375 

FP1172 

WS225 

25 

SL115F—'/e" L978F 3 ’M 2% 2-^,1-% 

SL615F— 3 /a" 

P1126 PB721 (12) 

T7523H TSRD356 

TX7523 

FP1158 

WS180 

dFor Equip. 

Pump Only 

26 

SL112F—'/»" L2025F 3V, 2 % 2-^,1-% 

SL612F— 3 /k" o’Powerforged 

P1127 PB716(16) 

T7405H TS7405H 

TX7405 TSR337 

FP1158 

d Exc. 1953 
w/Powerglide 
WS180 
d For Equip. 

Pump Only 
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Po-Ra 


Engine Parts 


Po-Ra 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


PONTIAC—Continued 


27 

1941-52—(6 Cyl.)—24 Custom; 25 Torpedo; 26 Stre 
25 Streamliner 

S936 V937 G344 G665 IS135 KOIO 

IS183^s V6a" O.S. 
K09 

amliner; 26D Super Streamliner; 2 

VS408 LK129 

5 Chieftain; 

28 

1937-49—(8 Cyl.)—37-28, 38-28, DA; 27, 28, 29, D< 
Streamliner; 29, Custom Eight 

S938 V939 G344 G665 IS100 K08 

K07 

eluxe and Torpedo; 28 Streamliner; 

VS408 LK129 

28D Super 

29 

1937-40—(6 Cyl.)—37-26, 38-26, DA; Six, 25, 26, Spe 

S936 V937 G344 G665 IS135 KOIO 

IS183-® 16." O.S. 

K09 

cial and Deluxe 

VS408 LK129 


30 

1936 —(8 Cyl.)—Eight 

G344 G665 IS100 K08 

K07 



31 

1935-36—(6 Cyl.)—Six, Master, Deluxe 

G344 G665 IS103 KOIO 

K09 




PORSCHE—German 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


RAMBLER 


1 

1963-64—(6 Cyl.)—6301, 6401, American 440 (OHVC 

S2390 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

196 Engine) 

VS775 LK301 VL28 

cfExh. c^Mech. 

LK215(lnt.) 

VP18(12) 


2 

1963-64—(6 Cyl.)—6310, 6410 Classic Six Valve in He 

S2390 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

iad Cast Iron Engine OHVC 196. 

VS775 LK301 VL28 

cfExh. cfMech. 

LK215(lnt.) 

VP18(12) 


3 

1963-64—(6 Cyl.)—6310, 6410 Classic Six, Valve in H 

S2391 V2313 None Used K06 

S2391+3 V2313+3 

ead Alum. Engine OHVA 196 

VS847 LK301 VL39 

cfExh. cTHyd. 

LK215(lnt.) 

VP18(12) 
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Po-Ra 


t 


Engine Parts 


Po-Ra 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

Stock No. | 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


PONTIAC—Continued 


27 

SL115F—'/«" 3%s 2%j 2-%, 1 -Mt 

SL615F— 3 /4" 

L1019F 3>A* 2%2 2- 3 /4, 1-VU 

PI 039 PB721 (12) 

cf Set Screw Type 

P1126 

T1162 TSRD356 

TX1162 

Til 62 TSRD356 

TX1162 

FP1158 

d 1 1949-52 

WS180 
cf For Equip. 
Pump Only 
WP989N 
0*1941-48 

28 

SL110F—'/«" 3'/« 2=4 2- 3 /4,1-VU 

SL610F— 3 /4" 

P799 PB716(16) 

cf Set Screw Type 

T1059 TSR325 

TX1059 

FP1158 

d*1949 Only 
WS180 
d*For Euip. 

Pump Only 
WP989N 
0*1937-48 

29 

V/6 

3 7 /w 2- Vs, I- 3 /* 

PI 039 PB721 (12) 

T1058 TSR343 

T1436 TSR343 

WP1022N 

0*1939-40 

WP989N 

0*1937-38 

30 

SL110F—'/»" 3 !4 2 3 /4 2- 3 A, 1-M« 

SL610F— s /4" 

P799 PB716(16) 

cf Set Screw Type 

T1059 TSR325 

TX1059 


31 

3=/. 2-'/.,1- 3 /4 

PI 039 PB721 (12) 

d 

T1013 TSR337 

’1936 Only 



PORSCHE—German 

(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


RAMBLER 


1 

SL108F— , /a n 
SL608F—3/fe" 

L2201F 3 Vs 2*/6 

d*Powerforged—Type 1 
1 . 085 " between bosses. 

2-%., 1-= 'At 

PI195 None Used 
cj* Press fit in Rod 

T7980H 

TSRD312 

FP1276 

cf w/o Alternator 
& w/Motorola 
& Delco Remy 
30 & 42 Amp. 
FP1282 

cfw/Leece- 

Neville 

60 Amp. 

2 

u 

00 00 

(/)(/) 

L2201F 3 Vb 23/6 

d*Powerforged—Type 1 

1.085" between bosses. 

2- 5 /4, 'l^/t 

PI 195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7980H 

TSRD312 

FP1228 

3 

SL108F— Yb" 
SL108F— 3 /a n 

L2201F 3 Vb 23/6 

cfPowerforged—Type 1 

1.085" between bosses. 

2-Ka, 1 -3/6 

P1195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7980H 

TSRD312 

FP1264 


A Sleeved Engine 4 Superseded 
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Engine Parts 


Ra-Ra 


Ra-Ra 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


RAMBLER—Continued 


4 

1963-64—(8 Cyl.)—6310, 6410 Classic Eight 550, 660, 

S2294 V2295X K08 

770 (287 Engine) 

VS781 LK270 VL39 

c^Hyd. 


5 

1963-64—(8 Cyl.)—6380, 6480 Ambassador (327 Engi 

S2294 V2295X G838 G838 K08 

d’To Eng. 41 IE-02 

cfAfter Eng. 41 IE-02 

ne) 

VS781 LK270 VL39 

cfHyd. 


6 

1961-64—(6 Cyl.)—6101 r 6201, 6301, 6401 American 

SI 650 VI770 G719 G719 IS150 KOIO 

K05 

1 SI 79^i W' o/s 

220, 330, 440 (L Head Engine) 

VS655 LK48 


7 

1962 —(6 Cyl.)—6210 Classic Six, Valve in Head Co 

S2199 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

o’ One Groove 

S2390*® Four Grooves 

ist Iron Engine 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cTMech. 

LK301 

TM393 

8 

1962 —(6 Cyl.)—6210 Classic Six Valve in Head Alt 

S2350 V2313 None Used K06 

S2350+3 V2313+3 

cfOne Groove 

S2391 

S2391+3=^j Four Grooves 

jm. Engine 

VS847 LK215 VL39 

VP18(12) cT’Hyd. 

LK301 


9 

1961-62—(6 Cyl.)—6101, 6201 American (Valve in He 

S2199 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

cfOne Groove 

S2390 

cfFour Grooves 

ad Engine) 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) c?Mech. 

20908 on 6 

LK301 

TM393 
cfAft. Eng. 
>101; All 6201 
TM444 

1 d'To Eng. 
20908 on 6101 


A Sleeved Engine ^ Superseded 
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Engine Parts 


Ra-Ra 


Ra-Ra 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


RAMBLER—Continued 


4 

SL118F—Vs" 3% 2-%, 1-Vi< 

SL618F— 3 /i" 

PI186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T1996H TS1996H 

TX1996 TSRD375 

i 

Leece 

FP1229 

cfw/o Auto. Fan, 
w/1 Gr. Pulley 
Leece-Neville 
60 Amp. Alternator 

1 FP1303 

1 d w/2 Gr. Pulley 
-Neville Alternator 

1 FP1301 

1 d w/Auto. Fan. 
Pulley Dpeth 2W 
FP1302 

' cf w/Auto. Fan. 
Pulley Depth 1 29 /k" 

5 

SL122F— Vs n L2177F 4 V 7 Aa 2-fa, 1-% 

SL622F—W cf Powerforged—For Engs, w/2 Bbl. Carb. 

L2093F 4 1^6 2- 5 /i4,1- 3 A 

cfPowerforged—For Engs, w/4 Bbl. Carb. 

P1186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7605H TSRD400 

TX7605 

Leece-Neville 

FP1229 

d w/o Auto. Fan. 
w/1 Gr. Pulley, 
60 Amp. Alternator 

FP1303 

cfw/2 Gr. Pulley 
Leece-Neville 
Alternator 

FP1301 

d w/Auto. Fan. 
3 ulley Dpeth 2 7 /n" 
i F PI 302 

1 cf w/Auto. Fan. 
3 ulley Depth l 29 /^" 

Note: Pulley depth is measured from 
center of belt groove to fan hub end. 



1 

1 

1 

6 

SL108F—’/a" L2092F 3'/s 1 % 2- 3 /k, 1 - 3 /i« 

SL608F—W cf Powerforged—1961-62 

L2200F 3 Vs 1% 2-fe, 1-*/k 

cf Powerforged—1963-64—Type 1 

1.085" between bosses. 

PI195 None Used 
cfPress fit in Rod 

d 

cf 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

1961-62 

T7980H TSRD312 

'1963-64 

FP1226 

cfw/o Air Cond. 
Exc. Heavy 
Duty—Pulley 
Height 3Vfe" 
FP1276 
cfw/Air Cond. 
Pulley Height 2%" 
FP1282 

cf’w/o Air Cond. 
Heavy Duty 

7 

SL108F— Ya" L2042F 3'/. 2% 2-Vfe, 1-Ms 

SL608F —W {^Powerforged 

PI195 None Used 
c^Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1228 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1227 
d Heavy Duty 

8 

SL108F—L2042F 3'/. 2Ms 2-VS*. 1-Vis 

SL608F—Vi" cf Powerforged 

P1195 None Used 
d Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1264 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1277 
d Heavy Duty 

9 

SL108F—L2042F 3'/s 2Ms 2->A, 1-Ms 

SL608F—M 2 " o’Powerforged 

PI195 None Used 
d Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

1 

1 

1 

FP1226 

cfw/o Air Cond. 
Exc. Heavy Duty 
3 ulley Height 3W 
FP1276 
cfw/Air Cond. 
3 ulley Height 2 7s" 
FP1282 

cfw/o Air Cond. 
Heavy Duty 
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Ra-Ra Engine Paris Ra-Ra 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. 1 Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


RAMBLER—Continued 


10 

1961-62—(8 Cyl.)—6180, 6280 Ambassador 

S2294 V2295X G838 G838 K08 

VS781 LK270 VL39 

VP12(16) cfHyd. 


11 

1958-62—(4 Cyl.)—Metropolitan Series III (73 mm) 



12 

1961 —(6 Cyl.)—6110 Classic Six Valve in Head Ca 

S2199 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

st Iron Engine 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) d”Mech. 

TM393 

13 

1961 —(6 Cyl.)—6110 Classic Six—Valve in Head A 

S2350 V2313 None Used K06 

S2350+3 V2313+3 

Jum. Engine 

VS847 LK215 VL39 

VP18(12) cTHyd. 


14 

1961 —(8 Cyl.)—6120 Classic Eight 

S2294 V2295X G838 G838 K08 

VS781 LK270 VL27 

VP12(16) d”Mech. 


15 

1960 —(6 Cyl.)—6001 American (Valve in Head Ent 

S2199 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

line) 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) tf'Mech. 

TM444 

16 

1960 —(6 Cyl.)—6010 Deluxe, Super, Custom 

S2199 V2313 G819 G819 IS100 KOIO 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cf’Mech. 

TM444 

17 

1959-60—(8 Cyl.)—5920, 6020 Rebel V-8 

S2294 V2295X G838 G838 K08 

VS781 LK270 VL27 

VP12(16) d'Mech. 


18 

1959-60—(8 Cyl.)—5980, 6080 Ambassador 

S2294 V2295X G838 G838 K08 

VS781 LK270 VL13 

VP12(16) cf Hyd. 


19 

1958-60—(6 Cyl.)—5801, 5901, 6001 American Six (L- 

S1650 VI770 G719 G719 IS150 KOIO 

K05 

Head) 

VS655 LK48 


20 

1958-59—(6 Cyl.)—5810, 5910, Deluxe, Super, Custom 

S2199 V2200 G819 G819 IS100 K012C 

K07 

i 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cfMech. 

TM444 

21 

1958 —(8 Cyl.)—5820 Rebel V-8 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS165 

K08 

VS781 LK215 VL27 

VP19(16) cTMech. 
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Ra-Ra 


Engine Parts 


Ra-Ra 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


RAMBLER—Continued 


10 

SL122F—Vi" L2093F 4 1% 2-344, 1-34 

SL622F—34" cfPowerforged—w/4 Bbl. Carb. 

L2177F 4 V%4 2-344,1 -34 

cf Powerforged—w/2 Bbl. Carb. 

P1186 None Used 
c?Press fit in Rod 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1229 

cf 1961-62 
w/o Auto. Fan 

F PI 230 (1961) 
FP1288 (1962) 
cf w/Auto. Fan 

11 

2.874 2-fa^-fa 


T0211 


12 

SL108F— Vs" L2042F 3 Vb 2 3 /i6 2- 3 A2,1-fa 

SL608F— 3 /5b" cf Powerforged 

PI195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1228 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1227 
cf Heavy Duty 

13 

L2042F 3'/. 2% 2-34, 1-V1 6 

cf Powerforged 

PI195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

F PI 264 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1277 
cf Heavy Duty 

14 

SL114F— Va n L2016F 3'/ 2 V ] /n 2-fa, I- 3 /* 

SL614F—W cf Powerforged 

PI186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1229 

* 

15 

SL108F—Vi" L2042F 3 Vi V/v, 2-%, 1-% 

SL608F—34" cf Powerforged 

PI195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1226 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1236 
cf Heavy Duty 

16 

SL108F — ’/a" L2042F 3!/a 2 3 /i6 2-'/*,\-fa 

SL608F—cf Powerforged 

P1195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1228 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1227 
cf Heavy Duty 

17 

SL114F— Vb" L2016F 3 Vi V'/n 2-fa, 1- 3 /, 6 

SL614F—W cf Powerforged 

P1186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1229 

18 

SL122F—Vi" L2093F 4 VVm 2-344,1 -34 

SL622F—34" cf Powerforged—Engs, w/4 Bbl. Carbs. 

PI186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1229 

cfw/o Auto. Fan 
FP1230 
cf w/Auto. Fan 

19 

SL108F— ’/a" L2092F 3 !/a 1 3 /4 2- 3 ^ J 1-Vi6 

SL608F—cT Powerforged 

P1195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1226 

cf Exc. Heavy 
Duty 

F PI 236 
cf Heavy Duty 

20 

SL108F— Vt n L2042F 3 Vb 2Vu 2-^,1 - 3 / 6 

SL608F—W cf Powerforged 

PI195 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7726H TS7726H 

TX7726 TSRD312 

FP1228 

cf Exc. Heavy 
Duty 

FP1227 
cf Heavy Duty 

21 

SL114F—’/a" L2016F 3 Vi V'/a 2-fa,\-fa 

SL614F—cf 1 Powerforged 

P1186 None Used 
cf Press fit in Rod 

T7710H TSRD350 

TX7710 

FP1229 
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Ra-Re 


Engine Parts 


Ra-Re 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 


RAMBLER—Continued 


22 

1958 —(8 Cyl.)—5880 Ambassador V-8 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS165 

K08 

VS781 LK215 VL13 

VP19(16) tfHyd. 


23 

1957 —(6 Cyl.)—5710 Rambler 

S2199 V2200 G819 G819 IS100 K012C 

K07 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cTMech. 

TM444 

24 

1957 —(8 Cyl.)—5720 Rambler 

S2208 V2209X G819 G819 IS102 IS165 

K08 

VS781 LK215 VL13 

VP19(16) tf»Hyd. 

VL27^ Mech. 


25 

1956 —(6 Cyl.)—5610 Rambler 

S2199 V2200 G805 G805 IS100 K012C 

d\657" O.D. K07 

G819 G819 

d\601" O.D. 

VS775 LK215 VL28 

VP18(12) cfMech. 


26 

1950-55—(6 Cyl.)—All 

(Rambler Models from 1950 thru 1955 

see Nash) 



RENAULT—French 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


REO TRUCK 


1 

1962-63—(6 Cyl.)—200 Engine 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704^t Used w/Rotocap 


2 

1959-63—(6 Cyl.)—C500, C501, C502, C503, AC503, C 
SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

:540 (OH185 Engine) 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704=^j Used w/Rotocap 


3 

1959-63—(6 Cyl.)—362, 400 Engines 



4 

1958-63—(6 Cyl.)—F50-1, F50-2, F50-3, F50T, C430, C 
SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

440, C500, C530 (OH 170 Engine) 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704^ Used w/Rotocap 


5 

1955-63—(8 Cyl.)—A600, A700 (OV195 & OV207 Eng 
SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

ines) 

VS684N LK201 RC69A 

cflnt. VP8(lnt.) 

VS704(Exh.) 


6 

1954-63—(8 Cyl.)—A800, A850 (OV220 & OV235 Eng 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

ines) 

VS684N LK201 RC69A 

zj’lnt. VP8(lnt.) 

VS704(Exh.) 


7 

1954-63—(8 Cyl.)—OV200, 390 Engines 
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Ra-Re 


Engine Parts 


Ra-Re 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 

Alloy (L) Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 



PISTON 

SINGLE CYL 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 


(T) T-Flex 

SPACERS 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


RAMBLER—Continued 


22 

SL122F— ft" 
SL622F—W 

L2093F 4 

d Powerforged 

1% 

2- 5 i4, 1-3/6 

P1186 None Used 
d Press fit in Rod 

T7605H 

TX7605 

TSRD400 

FP1229 

d”w/o Auto. Fan 
FP1230 
cfw/Auto. Fan 

23 

SL108F — Vs" 
SL608F—W 

L2042F 3 ft 

d Powerforged 

2Vu 

2-3/2, 1-3/6 

P1195 None Used 
d Press fit in Rod 

T7726H 

TX7726 

TS7726H 

TSRD312 

40 Amp.—Lo 

FP1197 

cfExc. H. D. 
w cut in Generator 

24 

SL114F— ’/ 8 " 
SL614F— 3 /k" 

L2016F 3»/ 2 

d Powerforged 

1 3 V42 

2-3/4, 1-3/6 

PI186 None Used 
d Press fit in Rod 

T7710H 

TX7710 

TSRD350 

FP1199 

25 

SL108F—’/a" 
SL608F—W 

L2019F 3/8 

d Powerforged 

1 3 /4 

2-*M, 2 

P1195 None Used 
d Press fit in Rod 

T1968H 

TX1968 

TS1968H 

TSRD312 

FP1216 

WS215 

d w/o Alter. 
Equip. 

FP1218 

WS216 

d”w/Alter. 

Equip. 

26 

(Rambler Models from 1950 thru 1955—See Nash) 


RENAULT—French 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


REO TRUCK 


1 

4 / 4 2 - 3 / 2 , 2 - 3/ 6 

SO203N 

PI 218 a 

[t7825H TSRD425 


2 

ISA203 L2115F 4ft 2 2-*/n, 2-Vu 

SA203N d Powerforged—Concave head 14" deep 

o’’Has Firewall 

PI 218 PB859(6) A 

T7825H TSRD425 


3 

4 % 2-'M, 2-Mi 


T7825H TSRD425 


4 

♦SA197 L2103F 4ft 2 2 - 3 / 2 , 2- 3 / 6 

SA197N c? Powerforged—Flat Head 

cTHas Firewall 

PI 218 PB859(8) a 

lT7420H TSRD412 


5 

3/8 2 - 3 / 2 , 2 - 3/6 

-^- 

CO 

8 

00 

03 

CL 

T7606H TSRD387 


6 

♦SA196 L2087F 4/s 1 6, /4 2- 3 /2, 2- 3 / 6 

SA196N d Powerforged 

d”Has Firewall 

PI 218 PB860 (8) A 

,T7607H TSRD412 


7 

3 V, 2-Vfe, 2-Vu 

A 

T7606H TSRD387 
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Re-Re 


Engine Parts 


Re-Re 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. ! Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


REO TRUCK—Continued 


8 

1950-63—(6 Cyl.)—OA130 Engines 



9 

1950-63—(6 Cyl.)—OA142LPG, OA 145, OA-160LPG 

Engines 


10 

1950-62—(6 Cyl.)—OA-IOOLPG, OAllO Engines 



11 

1953-57—(6 Cyl.)—F50, F50T, F51, F52, F53, F506 (Ol 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

HI60 Engine) 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704=^ Used w/Rotocap 


12 

1950-55—(6 Cyl.)—E20 Series, F20 Series (OA255 Eng 

SCI 994 V1995X G666 G676 IS261H 

ine) 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704=^t Used with Rotocap 


13 

1950-53—(6 Cyl.)—E21 Series; F22 Series (OA292 Eng 

SCI 994 V1995X G666 G676 IS261H K019C 

line) 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704^ei Used w/Rotocap 


14 

1950-53—(6 Cyl.)—E22A,-T,-B,-C,-L,-RA,-RT,-RB,-RC,-R 
SA,-ST,-SB,-SC,-SL; F22R; F22S, F2 j 

SCI 994 V1995X G666 G676 IS261H K019C 

1,-SA,-ST,-SB,-SC,-SL; F22RA,-RT,-RB 
16 (OA331 Engine) 

VS684N LK201 RC69A 

VP8(lnt.) 

VS704-^t Used w/Rotocap 

,-RC,-RL,- 

15 

1949-53—(6 Cyl.)—D23 Series; D236; E23 Series; F23, 

(See Continental T6427 for Parts) 

F236 


16 

1939-51—(6 Cyl.)—12, 14, 19A, 19AT, 19B, 19C, C 
D19B, D19C, D19L, D19T, D19EX, 

SI 793 VI794 G604 IS230 KOI 4 

K012U 

I9A, C19B, C19C, C19T, C119, Cll 
D19XA (GC245 Engine) 

VS309 LK145 

9LS, D19A, 

17 

1939-51—(6 Cyl.)—16, 20A, 20B, 20C, 21A, 21B, 2K 
D21B, D21C, D21T; School Bus D2 

SI 797 VI798 G607 G608 IS230 KOI 4 

K012U 

C, 2IT, C21B, C21C, C21T, C121, Cl 
1R (GC288 Engine) 

VS309 LK145 

21S, D21A, 

18 

1948-50—(6 Cyl.)—30, 30A, 30B 

(See Continental R6513 for parts) 



19 

1948-50—(6 Cyl.)—31, 31 A, 31B 

(See Continental R6602 for parts) 



20 

1939-50—(6 Cyl.)—18, 22B, 22C, 22L, 22T, 23B, 23L j 
D21RC, D21RL, D21RT, D22B, D2j 

SI 797 VI798 G607 G608 IS230 KOI 4 

K012U 

, 23T, C21, C22C, C22L, D21R, D21 
1C, D22L, D22T, D22RB, D226R (GC 

VS309 LK145 

RA, D21RB, 
310 Engine) 

21 

1944-49—(6 Cyl.)—25B, 25BL, 25BT, 25L, 25T, 25TL, 9 

(See Continental B6427 for parts) 

6H,96HT 


22 

1947-48—(6 Cyl.)—23B, 23L, 23T 

(See Continental B6371 for parts) 
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Re-Re 


Engine Parts 


Re-Re 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


REO TRUCK—Continued 


8 

3 Vs 2- 2 /n, 2-y* 


AT7423H TSRD387 


9 

4 Yt 2- 3 /4j, 2-Vh 


AT7420H TSRD412 


10 

3 V. 2- 3 /a, 2 -Vk 


AT7459H TSRD362 


11 

♦SA186 L1118F 4Vb 2 2- 3 /n, 2-3/, 6 

SA186N cfConcave head W deep 

cfHas Firewall 

Note: Some of the OH160 Engs, have been fitted with the 
0H170 Sleeve Ass’y- 

PI 204 PB850 (6) 

AT7420H TSRD412 


12 

✓ 

3 Vb 2->/n,2->A6 

PB850 (6) 

AT7459H TSRD362 


13 

3 7 /s 2- 3 /n, 2- 3 /i6 

PB850(6) 

AT7423H TSRD387 


14 

♦SA186 L1118F 4 Vb 2 2- 3 /a t 2- 3 A<> 

SA186N cfConcave head '*/&' deep 

cTHas Firewall 

PI 204 PB850 (6) 

AT7420H TSRD412 


15 

(See Continental T6427 for parts) 




16 

SL114F—L861F 3'/i 2% 3-'/.,1-VU 

SL614F— 3 /n" t^Cam ground type 

3 '/j 3-’/i, 1-'/ 4 

P989 PB793(6) 

PB793+15 

c7 , .015" O/Sl 

T1930 TSR350 

O.D. 

Til 88 TSR350 


17 

SL114F— Vb" L861F 3 Vi 2Va 3- l/ 8f 1- 3 /»6 

SL614F— 3 /k" c? Cam ground type 

3/2 3-3/ii, 1->/ 4 

P989 PB793(6) 

PB793+15 

d'. 015" O/S < 

T1930 TSR350 

D.D. 

Til 88 TSR350 


18 

(See Continental R6513 

for parts) 



19 

(See Continental R6602 

for parts) 



20 

SL116F—'/»" 3 5 /a 2V* 3-'/a, 1-Vu 

SL616F— 3 /a" 

P833 PB793(6) 

PB793+15 

T1051 TSR362 

TX1051 

3.D. 


21 

(See Continental B6427 1 

f or parts) 



22 

(See Continental B6371 i 

r or parts) 
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Re-St 


Engine Parts 


Re-St 


Line 

No. 

Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


REO TRUCK—Continued 


23 

1942-46—(6 Cyl.)—23H 

(See Waukesha MKR for parts) 



24 

1942-46—(6 Cyl.)—25, 381, 404 
(See Waukesha MZR for parts) 



25 

1942-46—(6 Cyl.)—27, 517 

(See Waukesha SRKR for parts) 



26 

1940-45—(6 Cyl.)—361 Engine 



27 

1937-39—(4 Cyl.)—S140 Engine 



28 

1935-37—(6 Cyl.)—S209 Engine 



29 

.... —(8 Cyl.)—440 Engine 




ROSS CARRIER 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


ROVER—English 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


SILVER KING TRACTOR 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


SIMCA—French 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


STANDARD—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


STERLING TRUCK 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


STUDEBAKER 


1 

1964 —(6 Cyl.)—64S; Challenger, Commander, Cruis 

AS2370 V2371X G884 G690 IS318 IS249 

>er, Datona, Hawk, Police Car, Taxi ( 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(12) cfMech. 

VS723=^j Used with Rotocap 

170 Engine) 

2 

1964 —(8 Cyl.)—64V, Jet Thrust (289 Engine) 

AS2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO 

VS403 LK127 VL42 

VP26(16) d”Mech. 


3 

1963-64—(8 Cyl.)—63V, 64V; Lark VIII, Hawk 8, ChalU 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

AS2116-« For Heavy Duty and Taxi 

mger, Commander, Cruiser, Datona ( 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) d’Mech. 

VS723=^s Used w/Rotocap 

289 Engine) 
TM368 
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Re-St 


Engine Parts 


Re-St 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


REO TRUCK—Continued 


23 

(See Waukesha MKR for parts) 




24 

(See Waukesha MZR for parts) 




25 

(See Waukesha SRKR for parts) 




26 

4'/, 3-'/8, 1-'/4 


Til 20 TSR412 


27 

3Vu 3-Vh, 1-'/ 4 


T1380 TSR318 


28 

3 3 /l6 2-3/42, 1-%| 

1- 3 /6 


T1382H TSR318 


29 

4'/, 2-’/a, 2-Vv, 

A 

,T7607H TSRD412 



ROSS CARRIER 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


ROVER—English 


(See Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


SILVER KING TRACTOR 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


SIMCA—French 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


STANDARD—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


STERLING TRUCK 

(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


STUDEBAKER 


1 


PI 019 

None Used 


FP1292 

2 

L2198F 3VU VM 2- 5 44,1 -Vfc 

cfPowerforged—Recessed head 

PI 072 

None Used 

T7590H 

TX7590 

TS7590H 

TSR356 

FP1293 

3 

SL115F— V%" 
SL615F— 2 /n" 

L2197F S>/,6 V>M 2-fa, 1 -Vm 

cf Powerforged—Flat head 

PI 072 

None Used 

T7590H 

TX7590 

TS7590H 

TSRD356 

FP1293 
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st-st 


Engine Parts 


St-St 



Year 



SEATS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

ROTATION 

Rotocap 

CAMSHAFTS 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 


STUDEBAKER—Continued 


4 

1962-64—(8 Cyl.)—62V, 63V, 64V; Lark VIII, Hawk 8, 
Engine) 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

AS2116=^ For Heavy Duty and Taxi 

r Challenger, Commander, Cruiser, C 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) cfMech. 

VS723^j Used w/Rotocap 

latona (259 

TM368 

5 

1963 —(8 Cyl.)—63R Avanti, 63V Jet Thrust (289 Er 

AS2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

igine) 

VS403 LK127 VL42 

VP26(16) c^Mech. 


6 

1961-63—(6 Cyl.)— 61S, 62S, 63S, Lark VI, Hawk 6 (17 

S2370 V2371X G884 G690 IS318 IS249 

K08 

AS2370=^i For Heavy Duty and Taxi 

r O Engine) 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(12) cT’Mech. 

VS723=^j Used w/Rotocap 


7 

1962 —(8 Cyl.)—62V Lark VIII, Hawk 8 (289 Engine 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

AS2116=^j For Heavy Duty and Taxi 

0 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) d’Mech. 

VS723=^t Used w/Rotocap 

TM368 

8 

1956-61—(8 Cyl.)—56H, 57H, 58H, President; 57H-K7, i 
er; 59V, 60V, 61V, Lark VIII, Hawk 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

58H-K7, Golden Hawk; 56B, 57B, 58B, 
8 (289 Engine) 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) d”Mech. 

VS723^j Used w/Rotocap 

r Command- 

TM368 

9 

1955-61—(8 Cyl.)—16G8, 56B, 57B, 58B, Commander; 
(259 Engine) 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

6H President; 59V, 60V, 61V, Lark \ 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) cfMech. 

VS723=^j Used w/Rotocap 

mi, Hawk 8 

TM368 

10 

1959-60—(6 Cyl.)—59S, 60S, Lark VI, Hawk 6 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

IS179-® U«" o/s 

K06 

VS523 LK144 VL29 

cfMech. 

TM410 

11 

1955-58—(6 Cyl.)—16G6, 56G, 57G, 58G, Champion 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

1 SI 79-sa li." o/s 

K06 

VS523 LK144 VL29 

d^Mech. 

TM410 

12 

1956 —(8 Cyl.)—56J, Golden Hawk 

S2113 V2198 None Used K013B KOI 8 

S2113+3 

VS772 LK145 VL13 

tfHyd. 


13 

1955 —(8 Cyl.)—16G8 Commander (224 Engine) 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

VS702 LK127 RC79A 

VP26(16) 

VS723=^* Used w/Rotocap 

TM368 

14 

1954 —(6 Cyl.)—15G Champion 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

1 SI 79-53 'At* o/s 

K06 

VS523 LK144 VL29 

d'Mech. 

TM410 

15 

1951-54—(8 Cyl.)—H, 3H, 4H, 5H, Commander V-8 

SI 934 VI935 G689 G690 IS150 K08 

IS1 79=^33 1*4" o/s 

K06 

VS702 LK127 RC79A 

VP4(16) 

VS723^ Used w/Rotocap 
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St-St Engine Parts St"St 


Line 

No. 

Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 

Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

WATER PUMPS 

FP-WP 

AND 


& Length) 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

SPACERS 

TSR-TSRD 

KITS (WS) 


STUDEBAKER—Continued 


4 

SL115F—'/»" L2027F 3%s 1«K« 2- s Aa, 1-% 

SL615F—Ve" cf Powerforged 

P1199 None Used 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1293 

5 

SL115F— Ya" L2198F 3?A 6 2-^4,1- 3 /* 

SL615F— 3 /a" d 1 Powerforged—63R Avanti— 

Recessed head .281" deep x 2 Vi" 
L2197F 3V»6 1% 2- 5 i4,1- 3 /.6 

cf Powerforged—63V Jet Thrust—Flat he 

P1072 None Used 

ad. 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1293 

6 

SL106F— ] A" L2100F 3 1% l- 3 ^, 1-1/ 8| 

SL606F— 2 /n" cf Powerforged— 1- 5 /k 

Flat head—8.5:1 Compression 

L2146F 3 l- 3 ^, 1-14, 

cf Powerforged— 1- 3 /b 

Recessed head *4" deep x 2 ^ 16 "—7:1 Coi 

P1019 None Used 

mpression 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1237 

WS221 

cf 1961 Only 

FP1292 

cf 1962-63 Only 

7 

SL115F—'/«" L2029F 3*/U I'Vfe 2-%, 1-Vi* 

SL615F— 3 /n" cf Powerforged 

P1199 None Used 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1293 

8 

SL115F—'/«" L2029F 3>Ai 1% 2-%., 1-VU 

SL615F— 3 /e" cf Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

9 

SL115F—’/«" L2027F 3% Vl/U 2-^,1-Vfe 

SL615F— 3 /i" d 1 Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

10 

SL106F—'/»" L2100F 3 1 ! % l-Vfe, 1 - >/ e , 

SL606F— 3 / 32 " cf Powerforged 1- 5 /i 

P1019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1237 

WS221 

11 

SL106F— '/«" L1044F 3 1% 1- 3 /b, 1-'/ 8l 

SL606F— W cfT-Slot—Cam ground 1 - 5 /n 

P1019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1161 

WS221 

12 

SL122F—'/«" L2057F 4 2Vfe 2-^,1-% 

SL622F— 3 /a” cf Powerforged 

PI 208 

T7605H TSRD400 

TX7605 

FP1175 

13 

SL115F—'/«" 3M< 

SL615F— 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

14 

SL106F— '/s" L733F 3 1'% 1- 3 /i, 1- 

SL606F— 3 /a" cf Cam ground type 1- J /i 

PI 019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1161 

WS221 

15 

SL112F — '/a" L955F 3% 2-%,, 1- 3 /, s 1 

SL612F— 3 /i" cfT-Slot 

PI 072 

T7458H TSRD337 

TX7458 

FP1155 

cf To Serial 30007 

FP1156 

cf Aft. Serial 

30007 

WS220 
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st-st 


Engine Parts 


st-st 



Year 



SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 

Exh. | Int. 


VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


STUDEBAKER—Continued 


16 

1942-53—(6 Cyl.)—4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

IS179-U Vk" o/s 

K06 

t, 14G, Champion 

VS523 LK144 VL29 

cf Mech. 

TM410 

cf* 1951-53 
Only 

17 

1947-50—(6 Cyl.)—14A r 15A, 16A, 17A, Commander 

S565N V584 G410 G410 IS150 K09 

IS179-® lit" o/s 

K06 

VS403 LK84 RC42A 

VS647^ Used w/Rotocap 


18 

1934-45—(8 Cyl.)—Commander B, IB, President 1C to 8C 


19 

1938-42—(6 Cyl.)—7A, Six; 8 A, 9A, 10A, 11 A, 12A, 

S565N V584 G410 G410 IS150 K09 

IS179-® lit" o/s 

KQ6 

Commander 

VS403 LK84 RC42A 

VS647^j Used w/Rotocap 


20 

1934-37—(6 Cyl.)—Dictator A, 1 A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A 

1 



STUDEBAKER TRUCK 


1 

1963 —(8 Cyl.)—8E40A, 8E40E (289 Engine) 

AS2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) d”Mech. 

VS723^i Used w/Rotocap 

TM368 

2 

1962-63—(4 Cyl.)—7E-,8E-, 35A, 35C, 45A, 45C (GNU 
—(3 Cyl.)—8E15, 8E25 (GM3-53 Diesel) 

S2373 G832 IS307 

-53 Diesel) 

VS848 LK238 


3 

1962-63—(8 Cyl.)— 7E7, 8E7, 6E12, 7E12, 8E12, 7E13 
8E28C (259 Engine) 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

, 8E13, 7E13D, 8E13D, 7E28A, 8E2 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) cfMech. 

VS723^ Used w/Rotocap 

8A, 7E28C, 

TM368 

4 

1961-63—(6 Cyl.)—6E5, 6E10, 7E5, 7E10, 8E5, 8E10 (1 

S2370 V2371X G884 G690 IS318 IS249 

AS2370 K08 

70 Engine) 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(12) d^Mech. 

VS723^ Used w/Rotocap 


5 

1962 —(8 Cyl.)—7E40A, 7E40E (289 Engine) 

AS2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) d”Mech. 

VS723-^« Used w/Rotocap 

TM368 

6 

1958-61—(8 Cyl.)—3E13, 3E28, 3E28B, 3E38, 3E38B, 
(289 Engine) 

AS2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

3E40, 3E40B, 4E40, 5E11, 5E40, 5 

VS702 LK127 VL42 RC79A 

VP26(16) d^Mech. 

VS723=^j Used w/Rotocap 

;E40B, 6E40 

TM368 

7 

1957-61—(8 Cyl.)—3E7, 3E7D, 3E12, 3E12D, 3E13, 3E 
4E12D,4E13, 4E13D,4E28, 5E7, 5E 
6E28 (259 Engine) 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

128, 3E38, 3E38B, 4E2, 4E2D, 4E7, « 
12, 5E13, 5E13D, 5E28, 6E7, 6E12, 6 

VS702 LK127 RC79A 

VP26(16) 

VS723=^j Used w/Rotocap 

1E7D, 4E12, 
E13, 6E13D, 

TM368 
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st-st 


Engine Parts 


St-St 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


STUDEBAKER—Continued 


16 

SL106F—'/»" L733F 3 1% 1-Mj. 1- 

SL606F — J /4" cf Cam ground type 1- 5 /4 

PI 019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1171 

WS214 

cf Incl. Fan Hub 

17 

SL111F—'/«" L698AF 3V U 2% 2-%,1-M. 

S L61 1 F — 1 /n" cf Cam g rou nd ty pe 

PI 072 

T1111H 

TX1111 

FP1105 

WS176 

cf Incl. Fan Hub 

18 

3 Vtt 2-'/8,1-3/i6 


T1025 TSR306 


19 

SL111F—'/«" 3y« 2-V4i, 1 ->Ai 

SL611F—14" 

3 s Ai 2-'/», 1-Vfe 


T1111H 

TX1111 

T1002 TSR331 

TX1002 


20 

314 2- Vb, 1- 3 /i6 


T1023 TSR325 



STUDEBAKER TRUCK 


1 

SL115F—L2197F 3% 1 l? 4 2-^,1-% 

SL615F— 3 4" cf Powerforged 

PI 072 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1293 

2 

SA223 3 7 /. 1-.081,3- 3 /4 

2-Vk 

•Set services 1 Q 
3 Cyl., 4 sets for 

•T7815 

/I. only. Order 3 sets for 
4 Cyl. (Sleeved Engine 

0 

3 

SL115F— '/«" L2027F 3 % V/U 2- 5 ^, 1-V* 

SL615F—V4" cf Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1293 

4 

SL106F— !4" L2100F 3 1% l- 3 ^, 1 - »/ 8| 

SL606F— 3 /n" cf Powerforged— 1- 5 /k 

Flat head—8.5:1 Comp. 

L2146F 3 1% 1 m3 /s2f 1 ■ !4| 

cf Powerforged— 1- 5 /& 

Recessed head ] A" deep x 2 W — 7:1 Coi 

PI 019 

mp. 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1237 

WS221 

cf 1961 Only 

FP1292 

cf 1962-63 Only 

5 

SL115F— '/«" L2029F 3Vi* 1'«4 2-^,1 -Ms 

SL615F— J /4" o’ Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1293 

6 

SL115F— '/«" L2029F 3% 1% 2-%, 1-Ms 

SL615F—Mo" cf Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

Note: Pump & K 

FP1156 

WS220 

it for all exc. 5E11 

7 

SL115F— '/«" L2027F 3% 1*%. 2-Ms, 1-Ms 

SL615F— 3 4" cf Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 
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st-st 


Engine Parts 


St-St 



Year 



SEATS 

Line 

No. 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

Soft (KO) 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


RETAINERS 


VALVE 

SPRINGS 


(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 

(RC) 


CAMSHAFTS 


Release TM—Regular 

type as TP—Racing 

indicated 


STUDEBAKER TRUCK—Continued 


8 

1959-60—(6 Cyl.)—4E1, 4E5, 5E5 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

IS179-® U." o/s 

K06 

VS523 LK144 VL29 

d”Mech. 

TM410 

9 

1957-60—(6 Cyl.)—3E6, 3E6D, 3E11, 3E11D, 3E14, 3E 
4E11, 4E11D, 4E14, 4E14D, 4E16, 

S565N V584 G410 G410 IS150 K09 

IS179=sg K." o/s 

K06 

16, 3E16B, 3E17, 3E17B, 4E3, 4E3D, 
5E6, 5E11, 5E14, 5E14D, 5E16 

VS403 LK84 RC42A 

VS647=^t Used w/Rotocap 

4E6, 4E6D, 

10 

1955-58—(6 Cyl.)—E5, E10, El5; 2E5, 2E10; 3E5, 3E1C 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

1 SI 79-ua U." o/s 

K06 

\ 

VS523 LK144 

TM410 

11 

1957 —(8 Cyl.)—3E28, 3E38, 3E40 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

VS702 LK127 RC79A 

VP26(16) 

VS723^j Used w/Rotocap 

TM368 

12 

1955-56—(8 Cyl.)—E7, El2, El3, 2E7, 2E12, 2E13 

S2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

AS2116 KOIO KOI 2 

VS702 LK127 RC79A 

VP4(16) 

VS723=^j Used w/Rotocap 

TM368 

13 

1955-56—(8 Cyl.)—E28, E38, 2E28, 2E38 

AS2116 V2117X G689 G690 IS210 IS107 

KOIO KOI 2 

VS702 LK127 RC79A 

VP4(16) 

VS723^t Used w/Rotocap 

TM368 

14 

1954 —(8 Cyl.)—3R28, 3R38 

AS2118 V2119X G689 G690 IS150 IS318 

IS179=^j Ik" o/s 

VS702 LK127 RC79A 

VS723=^t Used w/Rotocap 


15 

1947-54—(6 Cyl.)—Ml6, Ml7, M16-2-SP, 2R16, 2R17 
2R14-21, 3R6, 3R11, 3R14, 3R16, 

S565N V584 G410 G410 IS150 K09 

IS179^j Ifc" o/s 
K06 

(3R Engine); 2R16A, 2R16B, 2R6, ! 
3R17, E6, Ell, E14, E16, E17 

VS403 LK84 RC42A 

VS647=^ Used w/Rotocap 

2R11, 2R14, 

16 

1941-54—(6 Cyl.)—M5 Coupe Express, M15 Standarc 
2R15, 2R15-21, 2R15-31, 3R5, 3R 

SI 055 VI056 G503 G503 IS150 K07 

IS179*® 'i/'o/s 
K06 

1, M5, M15A, M15A-20, M15A-28, 
10, 3R15 

VS523 LK144 

2R5, 2R10, 

TM410 

c? 1951 -54 
Only. 

17 

1938-42—(6 Cyl.)—J15, J15M, l’/2-2 Ton; J15 Bus / 
K15M; M16 Heavy Duty 

S565N V584 G410 G410 IS150 K09 

IS179-® '/U n o/s 
K06 

^fter Engine IT-21001; K5, L5, K10, 

VS403 LK84 RC42A 

VS647=^j Used w/Rotocap 

K15, K15B, 
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st-st 


Engine Parts 


St-St 


Dry Sleeve (SL-F) 

Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 1 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


STUDEBAKER TRUCK—Continued 


8 

SL106F —'/»" L2100F 3 1% 1- 3 A, 

SL606F— W d’Powerforged 1 --M 

PI 019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1237 

WS221 

9 

SL111F—'/•" L698AF 3Yu 2*. 2-%, 1 -Vi* 

SL611F— W d'Cam ground type 

PI 072 

T1111H 

TX1111 

for all to S< 
Not f 

FP1105 

WS176 

cf Pump & Kit 

3r. 4E-8133 in 1959. 
or 1960, 5E Series. 

10 

SL106F—'/»" L1044F 3 1% 1-Vfc, 1-'/», 

SL606F— W cfT-Slot—Cam ground 1 - 5 /a 

PI 019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

FP1171 

WS214 

11 

SL115F —'/«" L2029F 3% 1'%! 2-54., 1-54. 

SL615F — 3 hi' d’Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

12 

SL115F—3 ’At 2-54., 1-VU 

SL615F — V4j" 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

13 

SL115F—L2027F 3% 1*54. 2-%., 1-% 

SL615F — 3 hi" d’Powerforged 

P1199 

T7590H TS7590H 

TX7590 TSRD356 

FP1156 

WS220 

14 

SL112F—L955F 3% 1‘54. 2-54., UV, 6 

SL612F —W cfT-Slot 

PI 072 

T7458H TSRD337 

TX7458 

FP1156 

WS220 

15 

SL111F — Vi" L698AF 3 ‘At 254. 2-54,1-% 

SL611F — 3 hi' d’Cam ground type 

PI 072 

T1111H 

TX1111 

FP1105 

WS176 

d’’1950-54 Only 

16 

SL106F—L733F 3 1% 1-5fc, 1- >/», 

SL606F —W d’Cam ground type ^- 5 ^ 

PI 019 

T1063H TS1063H 

TX1063 TSRD300 

(Exc. IV 
& Ml5 

FP1171 

WS214 

cflncl. Fan Hub 

15 to Ser. 1M-4689 
to Ser. 2M-1220) 

17 

SL111F—'/»" 3% 254. 2-54, 1-% 

SL611F— 


Tim h 

TX1111 
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Su-Tw 


Engine Parts 


Su-Tw 






SEATS 


RETAINERS 

VALVE 

ROTATION 

CAMSHAFTS 


Year 





(LK) 

Rotocap 

Line 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 

VALVE 

LIFTERS 

(RC) 


No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 
TP—Racing 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. ' Int. 

Exh. Int. 


Mechanical 


SUNBEAM TALBOT—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


TERRATRAC 


See Case 


TOWMOTOR 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


TRANSIT BUS 

1 1948-51—(6 Cyl.)—81 (Continental B6427) 


AS1795 V1796X G602 G603 IS231 I SI 30 

cfRototype cf .010” o/s KOI8 

AS1795A^s Assy, of Valve & Rotator Parts 

--- K013BU 


VS549 LK201 (Int.) SR235N 

d’Outer LK212(Exh.) d”Spr. Cup 

VS550^i Inner Stem Cupj^=VC212 


SCI 891 
AS1890 


2 


c^Used w/Rotocap 

1940-47—(8 Cyl.)—09B, 19B, 29B, 49B, 59B, 69B, 79B 


VS643 LK201 

c^Used w/Rotocap 


S950 S950 


G950 G950 


IS210 

c? 1.6335" O.D. 

I SI 05 

cfl.650" O.D. 

KO11 


VS651 


LK85 

LK87 

cfGuide Retainer 


RC38A 


TRIUMPH—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


TWIN COACH 


1 

1947-56—(6 Cyl.)—34S, 38S, 41S, 41D, 44S, 44D, 58D 

♦SI 831 V2038X IS134 

AS1831 K013B 

, 34SW, FT30, 218FI (FTC180 Engine) 

VS598 LK82 

cflncl. Damper 


2 

1941-42—(6 Cyl.)—35G, 35RL, 41G, 41RL (Hercules R] 

G267 G266 IS130 

IS203^a Ik" o/s 

KOI 8 

<LDT) 

VS530 LK82 


3 

1940-42—(6 Cyl.)—23G, 23R, 27GS (TC320 Engine) 

S701 V702 G618 G618 IS131 K013C 

AS772 1 SI 88-53 Vi." o/s 

KOIO 

VS739 LK89 


4 

1940-42—(6 Cyl.)—27G, 27R, 30G, 30R, 31G, 31R (TC 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

K013B 

1404 Engine) 

VS530 LK90 


5 

1938-42—(6 Cyl.)—30G, 31G, 30R, 31 RL, (Hercules W] 

S624 V625 G267 G267 IS134 K016C 

K013B 

XLC-3); 27G, 27R, 30GS (TC383 Engir 

VS530 LK90 

ie) 

6 

—(6 Cyl.)—FTC210 Engine 



7 

_ —(6 Cyl.)—TC558 Engine 
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Su-Tw 


Engine Parts 


Su-Tw 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


SUNBEAM TALBOT—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


TERRATRAC 

See Case 


TOWMOTOR 


(Identify Engine Used and Refer to Engine Listings) 


TRANSIT BUS 


1 

SL127F—L976F 4% 2% 3- 3 A, 2->At 

SL627F— 3 /i" cfSteel Belted 

4 % 3 -'/ 8 , 1-'/4 

1 -Vi* 

4=/,6 3-%, 1-1/4, 

1-% 

P776 PB617(6) 

T7522H TSRD431 

T1632 TSR431 

T7514 TSRD431 


2 

SL312F L912F 1 Va 2- 3 /k, 2-% 

( 3 /&" x 6 Vi") cf Steel Strut 

SL351F 
(/a" x 6 Vi" FI.) 

cTBoth sleeves are cut to length 

PI 065 PB703(8) 

PB785 

c^.OI 2" O/S 
O.D. 

T7026H TS7026H 

TX7026 TSRD318 

WS169 


TRIUMPH—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


TWIN COACH 


1 

SL5341F 4'/ 4 3- 3 /k, 1-VU 

(W x 9 W) 
cfCutto length 

PI 083 PB798(6) 

T1918 TSRD425 


2 

4% 1 - 3 /6a, l-Vi, 

2-3^6 

4 3 /4 3- ’/•, 2-Vis 


T7037 TSRD475 

T1740H TSR475 


3 

SL122F—L792NF 4 2% 3-'/., 1-VU 

SL622F— 3 /4i" cf Steel Belted 

P937 

T1134H TSR400 


4 

SL126F — Vs" 4 Va 3- l/ 8> 1 - 3 A 

SL626F— 3 /a" 

4Va 3- 3 /k,1-^ 


Til 21 TSR425 

T1918 TSRD425 


5 

SL126F—'/«" L823F 4'/i 2% 3-'/.,1-Vk 

SL626F — 3 /it" cfSteel Belted 


Til 21 TSR425 


6 

4'/ 2 3-»A, 1-14 


T7529H TSRD450 


7 

4% 3- Vi, 2- 3 /i6 


T1740H TSR475 
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Va-Wa 


Engine Parts 


Va-Wa 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE ! 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS : 

VALVE 

CCAI Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. Int. 

Exh. 

Int. 


olALj 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


VALIANT 


(See Plymouth) 


VAUXHALL—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


VOLKSWAGEN—German 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


VOLVO—Swedish 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


WAUKESHA ENGINE FINDING INDEX 


Model Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

Model 

Line No. 

BD1D 

4 

FKJ 

. 7 

VIKH 

46 

6AB 

44 

6GAK 

.64 

BD1F 

4 

FL 

. 4 

VIKU 

46 

6AL. 

44 

6HB 

.36 

CHK 

.57 

FL6D 

4 

VIM 

40 

6BA 

11 

6KU 

.37 

DHK 

.56 

FL18 

4 

VRZ 

52 

6BK 

25 

6LRO 

.68 

DLD190 

21 

FLJ 

4 

WAK 

65 

6BKH 

26 

6LS 

.67 

EKH 

67 

FLT 

. 4 

X 

12 

6BL 

13 

6MK 

35 

FC 

6 

FS 

3 

XA 

12 

6BM 

20 

6MKR 

34 

FC25E 

8 

FSJ 

. 3 

XAH 

18 

6BZ 

30 

6ML 

31 

FC129J 

. 7 

ICK 

2 

XAK 

22 

6BZU 

32 

6MS 

.26 

FC132 

. 7 

ICK-J 

2 

XAKH 

23-28 

6EK 

.67 

6MZ 

38 

FC161A 

. 7 

ICK-U 

2 

XBKH 

24-28 

6EKH 

.67 

6MZA 

39 

FCS 

3 

V 

33 

4-55 

19 

6EL 

66 

6MZAU 

.37 

FCX 

10 

VIK 

46 

6A 

44 

6ELH 

66 

6MZR 

39 

FK 

. 7 

VIKA 

46 








WAUKESHA ENGINE 


1 

—(1 Cyl.)—Milk Cooler 



2 

—(4 Cyl.)—ICK, ICK-J, ICK-U 



3 

—(4 Cyl.)—FCS, FS, FSJ 



4 

—(4 Cyl.)—BD-1, BD-l-F, FL, FL-6-D, FL-18, FLJ 

1, FLT 


5 

—(6 Cyl.)—6TS 



6 

—(4 Cyl.)—FC 

S960 V961 G458 G458 IS227 

AS1830 K07 

VS405 LK129 RC30A 

VS611=^i Used w/Rotocap 


7 

—(4 Cyl.)—FC-129-J, FC-132, FC-161-A, FK, FI 

a 


8 

—(4 Cyl.)—FC25E 
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Va-Wa 


Engine Parts 


Va-Wa 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 



PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


VALIANT 


(See Plymouth) 


VAUXHALL—English 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


VOLKSWAGEN—German 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


VOLVO—Swedish 


(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


WAUKESHA ENGINE FINDING INDEX 


Model Line No. 


6MZU 

.37 

6NKH 

.67 

60S 

.67 

6RB 

56 

6RBR 

.56 

6SKR. 

50 

6SR 

.49 

6SRKR 

.51 

6SRKRU 

.49 

6SRL 

43 

6SRLR 

43 

6SRS 

35 

6TS 

5 


Model Line No. 


6WAK 

65 

6WAKB 

65 

6-110 

32 

6-125 

43 

130GS 

23-27 

130HS 

.27 

130S 

.27 

135DK 

41 

135DKA. . 

41 

135DKB 

41 

135DKBS 

.41 

135GK 

41 

135GKBU 

.41 


Model Line No. 


135GZ 

43 

135GZB 

43 

135GZBU 

43 

140GK 

45 

140GKB 

47 

140GKU 

48 

140GS 

42 

140GZ 

53 

140GZB 

53 

140GZBU 

54 

140HK 

45-48 

140HS 

42 

145GK 

58 


Model 

Line No. 

145GKB 

.59 

145GKL 

58 

145GKU 

59 

145GS 

55 

145GZ 

61 

145GZB 

62 

145GZBU 

63 

145HK 

58 

145HS 

55 

148DK 

60 

148DKB 

60 

148DKBS 

60 

180GL 

14 


Model Line No. 


180GLB.15 

185 A 9 

185GLB.16 

190DLB 28 

190DLCA 21 

190GL.28 

190GS.17 

190KL 29 

190LB.28 

195GK 35 

195GKA 35 

195GL.32 

Milk Cooler. 1 


WAUKESHA ENGINE 


1 

2% 2-'/8,1- 3 /l6 


T1357 


2 

2Vi 2-’/a, 1-*4 


T1325 


3 

2% 2-'/a, 1- 3 A 


T1335 TSR275 


4 

3 2- '/a, 1- 3 /i6 


T1225H TSR300 


5 

3 Vb 3- '/a, 1-^6 


T1152H TSR312 


6 

SL110F—C943F 3 V* 1% 2-'/a, 1-% 

SL610F—Vi" 

3% 3-%, 1-% 

P943 PB751 (4) 

T1154H TSR325 

T1389H TS1389H 

TSR325 


7 

314 2-'/a, 1- 3 A 


T1154H TSR325 


8 

314 3- 3 /$2, 1- 3 /i6 


T1389H TS1389H 

TSR325 
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Wa-Wa 


Engine Parts 


Wa-Wa 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


VALVE 

SPRINGS 


RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


9 

—(6 Cyl.)—185A 

10 

—(4 Cyl.)—FCX 

S960 V961 G458 G458 IS227 

AS1830 K07 

VS405 LK129 RC30A 

VS611-® Used w/Rotocap 


11 

—(6 Cyl.)—6BA 

S780 V781 G421 G421 K08 KOI 3 

VS414 LK74 


12 

—(4 Cyl.)—X, XA 

S290 S290 G368 G369 IS104 

KOIO 

VS343 LK41 


13 

.... —(6 Cyl.)—6BL 

S780 V781 G421 G421 K08 KOI 3 

VS414 LK74 


14 

—(4 Cyl.)—180GL 



15 

—(6 Cyl.)—180GLB 

SI 998 VI999 G693 G694 K06 K08 

o’Aft. Ser. 6503 

SI 996 VI997 K04P K06 

o’To Ser. 6502 

VS686 LK82 RC58A 

VS687 '•.> Used w/Rotocap 


16 

—(6 Cyl.)—185GLB 



17 

—(6 Cyl.)—190GS 

SI 998 VI999 G693 G694 K06 K08 

VS686 LK82 


18 

.... —(4 Cyl.)—XAH 

S290 S290 G368 G369 IS104 KOIO 

KOIO 

VS343 LK41 


19 

.... —(4 Cyl.)—4-55 



20 

—(6 Cyl.)—6BM 

S780 V781 G421 G421 K08 KOI 3 

VS414 LK74 


21 

—(6 Cyl.)—DLD190, 190DLCA (Diesel) 



22 

—(4 Cyl.)—XAK 

S290 S290 G368 G369 IS104 

KOIO 

VS343 LK41 
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Wa-Wa 


Engine Parts 


Wa-Wa 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

Stock No. 

Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


9 

3 5 /,6 3-l/8,1- 3 /»6 

3 Vi 3- 3 /k, 1 - 3 /w 

dTor W Overbore Assy. 


AT1898H TSR331 

TX1898 

AT7718H TSRD350 


10 

3% 3-’A, 1-% 


T7354H TSR337 


11 

SL112F—'/«" 3% 3-'/«, 1-Vfe 

SL612F— 3 /n" 

PB729(6) 



12 

SL114F—'/»" 3'/j 3-Vk 

SL614F— 3 /n" 




13 

SL114F— Vi" 3'/j 3-'/., 1-M« 

SL614F—Vb" 


T1192H TSR350 


14 

3'/2 3-14,1-14 


T7552H TSR350 


15 

314 3- Vb, 1 - 3 /i6 

cTStd. Diameter 

SA194 3 3 A 2 5 /i6 3- 3 /$b, 1-14 

d”To convert to 3 %" Bore 

•Set services 2 Cyls 
(Sleeved Engine) 

•T7699H TSR350 

•T7771H TSRD375 

>. only. Order 3 sets. 


16 

31/2 3- ’/a, 1- 3 /.6 

•T7699H services 2 

•T7699H TSR350 

Cyls. only. Order 3 sets. 


17 

31/2 3-14,1-14 

cTStd. Diameter 

SA176 3 3 /4 2 5 /i6 3-14,1-14 

d'To convert from 3 14" to 3 %" Bore 

3% 3?>/fa,1-14 

•T7771H services 2 
(Sleeved Engine) 

AT1999H TSR350 

AT1485H TSR375 

•T7771H TSRD375 

Cyl. only. Order 3 sets. 


18 

SL116F— 14" 3 Vs 3- V4, 1 - 3 /i6 

SL616F— 3 /$a" 

3 5 /s 3-14,1-M* 

P759 PB688(4) 

T1069 TSR362 

cfCast Iron Piston 

T1445 TSR362 

<?Aluminum Piston 


19 

3 % 3-'/s,1- 3 /i6 


T1069 TSR362 

cf’For C. 1. Piston 

T1455 TSR362 

d'For Alum. Piston 


20 

SL116F—3 5 /s 3-1 ->/fe 

SL616F— 3 /a” 


T1051 TSR362 

TX1051 


21 

3% 3- '/a, 2-Ms 


AT7543 


22 

SL118F—'/»" 3% 3-'/», 1- 3 /k 

SL618F—Vi" 3% 3-'/«,1-'/4 

3% 3-%, 1- % 


T1467H TSR375 
T1476 TSR375 

T73S71 

cf 1 Keystone type rings 
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Wa-Wa 


Engine Parts 


Wa-Wa 


Year 
Line No. of 
No. Cyls. 

Model 




SEATS 

VALVES 

GUIDES 

Hard (IS) 



Soft (KO) 

Exh. | Int. 

Exh. j Int. 

Exh. Int. 


RETAINERS 

VALVE (LK) 

SPRINGS valve 

SEALS 

1 (VP) 


VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

Mechanical 


ROTATION 

Rotocap 
(RC) 
Release 
type as 
indicated 


CAMSHAFTS 

TM—Regular 
TP—Racing 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


23 

—(4 Cyl.)—XAKH, 130GS 



24 

—(4 Cyl.)—XBKH (Diesel) 



25 

—(6 Cyl.)—6BK 

S780 V781 G421 G421 K08 KOI 3 

VS414 LK74 


26 

—(6 Cyl.)—6BKH, 6MS 



27 

—(4 Cyl.)—130GS, 130HS, 130S (Multi-Fuel Ei 

ig.) 


28 

- —(6 Cyl.)—190GL, 190DLB, 190LB, XAKH, XB 

KH (Diesel) 


29 

—(6 Cyl.)—190KL 

SI 998 VI999 G693 G694 K06 K08 

VS686 LK82 


30 

—(6 Cyl.)—6BZ 

S780 V781 G421 G421 K08 KOI 3 

VS414 LK74 


31 

—(6 Cyl.)—6ML 

G413 G413 1 SI 36 K014A 

KOII 

VS359N LK41 


32 

—(6 Cyl.)—6-110, 6BZU, 195GL 



33 

—(4 Cyl.)—V 



34 

—(6 Cyl.)—6MKR 

SI 622 VI623 G413 G413 K08BT K018D 

tf'WHd. cffor 1 W Hd. 

SI803^ 1"/U" Hd. IS177-© for 1W Hd 

VS359N LK41 

1 . 


35 

- —(6 Cyl.)—6MK, 6SRS, 195GK, 195GKA 



36 

- —(6 Cyl.)—6HB 



37 

- —(6 Cyl.)—6KU, 6MZU, 6MZAU 



38 

—(6 Cyl.)—6MZ 

G413 G413 1 SI 36 KOI 6 

KOII 

VS359N LK41 
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Engine Parts 


Wa-Wa 


Wa-Wa 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


23 

3Va 3- Vs, 1- 3 /i6 

3Va 3- ’/a, 1 - Va 

3Va 3- 3 /ld, 1-'/a 


T1467H TSR375 

T1476 TSR375 

AT73S71 

cf Keystone Rings 


24 

3% 3-Vi«, 1 - !4 


AT73S71 


25 

SL118F— 14" 3 3 /4 3-’/a, 1 - 3 /i6 

SL618F— 3 /&" 

3Va 3- 14, 1- 3 /i6 


T1489H TSR375 

cfCast Iron Piston 

T1050 TSR375 

^Aluminum Piston 


26 

3Va 3- 14 11 -V\6 

3Va 3-'/a, 1- 3 /i6 


T1489H TSR375 

c? For C. 1. Piston 

T1050 TSR375 

cfFor Alum. Piston 


27 

3Va 3- 3 /l6, 1-14 


AT73S71 

cf Keystone Rings 


28 

3 3 /4 3- '/a, 1-14 

3 3 / 4 3- Vs, 1- 3 /i6 


T1485H TSR375 
T7062 TSR375 


29 

SL118F — Vb" 3Va 3-14,1-14 

SL618F— 3 /4" 

3 3 / 4 3- Vb, 1 - 3 /i6 


T1485H TSR375 

T7062 TSR375 


30 

SL122F — 14" L568F 4 2’^ 3- l/e, 1- 3 /i6 

SL622F —cfAerotype 

4 3- 14, 1- 3 /i6 

P876 PB729(6) 

T1134H TSR400 

T1176H TSR400 


31 

SL122F—'/a" L568F 4 2 1 >4 3-’/a, 1-% 

SL622F — 3 /5a" cMerotype 

4 3- 1/8, 1- 3 /l6 

P876 PB729(6) 

T1134H TSR400 

T1176H TSR400 


32 

4 3-14,1-% 

4 3-’/a, 1- 3 /i6 


T1176H TSR400 

T1134H TSR400 


33 

4 2-%, 1- 3 /l6 


T1518 


34 

SL124F— Vs" 4 14 3-14,1-% 

SL624F—%" 

PB729 (6) 

T1119 TSR412 


35 

4 Vs 3-14, 1-% 


T1119 TSR412 


36 

4 !4 2-%, 1 - 3 /i6 


T1610 


37 

4 !4 3- Vs, 1 -Vi6 


Til 21 TSR425 


38 

SL126F— Vb" L665F 414 2»% 3-14,1-% 

SL626F—%" cMerotype 

4 14 3- 3 /i6 

414 3-14,1-% 

4 !4 3-14,2-% 

PI 004 PB729(6) 

Wedge Type Ringst 

Til 21 TSR425 

T1610 

T1614 TSR425 

3rT7932H 
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Wa-Wa Engine Parts W3"W3 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. j Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


39 

—(6 Cyl.)—6MZA, 6MZR 

SI 622 VI623 G413 G413 K08BT K018D 

c?1 W Hd. cffor 1W Hd. 

SI 803 1 SI 77 

cfl'Vfo" Hd. cTfor 1'Vw" Hd. 

VS359N LK41 


40 

—(4 Cyl.)—VIM 



41 

- —(6 Cyl.)—135GK, 135GKBU, 135DK, 135DK 

:A, 135DKB, 135DKBS (Diesel) 


42 

—(6 Cyl.)—140GS, 140HS 

AS1775 VI776 G590 G591 IS165 K018 

KOI 3 

VS547^j Outer 

VS548=^j Inner 


43 

—(6 Cyl.)—6-125, 6SRL, 6SRLR, 135GZ, 135G 

ZB, 135GZBU 


44 

—(6 Cyl.)— 6A, 6AB, 6AL 



45 

—(6 Cyl.)—140GK, 140HK 

AS1775 V1776 G590 G591 IS165 K018 

KOI 3 

VS547^ Outer 

VS548^3 Inner 


46 

—(4 Cyl.)—VIK, VIKA, VIKH, VIKU 



47 

—(6 Cyl.)—140GKB 

AS1775 VI776 G590 G591 IS165 K018 

KOI 3 

VS547=^i Outer 

VS548^si Inner 


48 

—(6 Cyl.)—140GKU, 140HK 



49 

—(6 Cyl.)—6SR, 6SRKRU 



50 

—(6 Cyl.)—6SRK 

S722 G330 G331 IS255 

AS752 K012T 

VS373 LK41 


51 

—(6 Cyl.)—6SRKR 

S722 VI620 G330 G331 IS255 KO20 

AS752 K012T 

VS373 LK41 


52 

- —(4 Cyl.)—VRZ 



53 

- —(6 Cyl.)—140GZ, 140GZB 

AS1775 VI776 G590 G591 IS165 KOI 8 

KOI 3 

VS547 c= ®i Outer 

VS548^i Inner 


54 

- —(6 Cyl.)—140GZBU 



55 

—(6 Cyl.)—145GS, 145HS 

SI 777 VI778 G592 G593 K019B K025 



56 

- —(6 Cyl.)—6RB, 6RBR, DHK 
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Wa-Wa 


Engine Parts 


Wa-Wa 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

Alloy (L) 


Cast Iron (C) 

PINS 

Stock No. Dia. 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 
RING 
SETS 
(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


39 

SL126F—'/«" L665F 4'/« 2"M 3-’/«, 1-% 

SL626F — 3 /i" cMerotype 

4 'A 3-Vk 

4’A 3- '/a, 1-VU 

PI 004 PB729(6) 

Til 21 TSR425 

cf 1 Oil Ring 

T1610 

T7593 TSR425 

cf 2 Oil Rings 


40 

4 14 3- 3 /l6 f 1 - 3 /l6 


aT 1099 


41 

414 3-l/ 8| 1- 3 /i6 

414 3- Vs, 2- 3 /i6 

cfWedge Comp. Rings 


AT1614 TSR425 

AT7932H 


42 

414 3- 3 /i6,1-14 

414 3-14,1-14 


T73S24 


43 

4% 3-'/a, 1-% 


T1123H TSR437 


44 

41/2 3-'/8,1- 3 /i6 


T1678H TSR450 


45 

41/2 3-1/8, 1- 3 /l6 

414 3-l/8,2- 3 /i6 

414 3- 14, 2- 3 /i6 


AT1678H TSR450 

AT1226H TSR450 

AT7594 TSRD450 


46 

414 2- 3 /w, 2- 3 /i6 


AT1658 


47 

4'/ 2 2-'/8,2-yi6 


AT7402 TSR450 


48 

4 Vi 3- '/s, 1 -V\i 

4'A 3- '/a, 2-Vk 


AT1678H TSR450 

AT1226H TSR450 


49 

4 5 /e 3-%, 1-V.6 

4Va 3-'/a, 1- 3 /i6 


AT1191 TSR462 

aT7053 TSR462 


50 

L762F 4 5 /8 2% 3- 5 /42, 1- 3 /»6 

cf Aerotype 

4 5 / 8 3- 14,1 - 3 /i6 

PI 054 PB730(6) 

AT1191 TSR462 

AT7053 TSR462 


51 

L762F 4y 8 2% 3- 5 /k, 1- 3 /i6 

cf Aerotype 

4y 8 3-y 8 , 1- 3 /i6 

PI 054 PB730 (6) 

AT1191 TSR462 

AT7053 TSR462 


52 

4y 8 3-'/ 8 , 1 14 


T1698H TSR462 


53 

4 5 /8 3-~/l2, 1 - 3 /l6 

4 5 /b 3- '/e, 1 -Via 

4 5 /s 3- '/b, 2-% 


AT1191 TSR462 

AT7053 TSR462 

AT1889 TSRD462 


54 

4 s /s 3-'/a, 2-M« 

cfAlum. Piston 


AT1889 TSRD462 


55 

4 3 /4 3- 3 /i6, 1-14 




56 

5 3- 5 >42, ^-V\6 


T1764 TSR500 



- 349 - 


A Sleeved Engine ♦ Superseded 










































Wa-We Engine Parts W3“Wfi 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


57 

—(4 Cyl.)—CHK 



58 

- —(6 Cyl.)—145GK, 145GKL, 145HK 

SI 777 VI778 G592 G593 K019B K025 

7 

C 

M61 

45GK 

)nly 

59 

—(6 Cyl.)—145GKB, 145GKU 



60 

- —(6 Cyl.)—148DK, 148DKB, 148DKBS (Diesel) 



61 

- —(6 Cyl.)—145GZ 

SI 777 VI778 G592 G593 K019B K025 



62 

.... —(6 Cyl.)—145GZB 



63 

—(6 Cyl.)—145GZBU 



64 

—(6 Cyl.)—6GAK 



65 

—(6 Cyl.)—WAK, 6WAK, 6WAKB 



66 

—(6 Cyl.)—6EL, 6ELH, (Gas & Diesel) 



67 

—(6 Cyl.)—6EK, EKH, 6EKH, 6LS, 6NKH, 60S (1 

Diesel) 


68 

.... —(6 Cyl.)—6LRO 




WESTINGHOUSE-BENDIX AIR COMPRESSORS 


1 

—(2 Cyl.)—2UE, 7.5 Cu. Ft. 



2 

—(3 Cyl.)—3U, 12 Cu. Ft. 



3 

• • • • —(2 Cyl.)—E (FI2 Air Compressor) TU-Flo 500 
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Wa-We 


Engine Parts 


Wa-We 


Dry Sleeve (SL-F) j 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 

No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 


Stock No. 


Dia. 


PISTONS 


Comp. 





PISTON 

SINGLE CYL 


PISTON 

PIN 

RING 

SETS (TS) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 




(T) T-Flex 

SPACERS 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WAUKESHA ENGINE—Continued 


57 

5 Vi 3-Vi6, 1 - 3 /i6 


T1774 


58 

5 Va 3- 3 /i6, 2- Va 

514 3- 3 /i6, 1 - V4 

514 3- Vi, 2- 14 

5 Va 3- 3 /i6, 1 - Va 


AT1800 

AT7490 

AT7535 TSRD525 

AT77S53H 

d Wedge Type Comp. 


59 

514 3- 3 /i6, 1-14 


T7490 


60 

5 Va 4- 5 /&, 2- Va 


T7542 


61 

5V, 3-'/k,1 -!4 


AT7489 TSR537 


62 

5 3 /s 3- Vi, 2- y 4 


T7824H TSRD537 


63 

5 3 /a 3- 3 /i 6j 1-!4 


T7489 TSR537 


64 

51/2 3 - Vs, 1 - 3 /i6 


T1208 TSR550 


65 

6 Va 3- 3 />6, 2- 14 

SVa 3- 3 /i6, 1 - % 

6 !4 3- 3 /i6, 1 - 5 /i6 


AT19S71 

AT79S15 

AT19S70 


66 

6'/2 2-14,2-14 


T73S59 


67 

7 2- 14, 2- !4 


T73S61 


68 

00 

— fc 


AT73S64 



WESTINGHOUSE-BENDIX AIR COMPRESSORS 


1 

Cl093F 2'/is a, /i 3- Vs, l-'A 


T7591 


2 

2 3 /,6 3- Vi, 1 - Vi 


T7540 


3 

2 Vi 3-%, 2- '/ 8 


T7691 
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Wh-Wh Engine Parts Wh'Wll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


WHITE FINDING INDEX (See Note) 4 4 4 4 


Engine 

Line No. 

4AB 

.31 

4AD 

31 

20A 

26 

23 A 

32 

24A 

24 

29A 

30 

30A 

.27 

33A 

34 

55 A 

.14 


Engine 

Line No. 

100 A 

25 

110A 

.21 

116A 

20 

120 A 

22 

130A 

23 

140 A 

16 

150 A. 

19 

160 A 

23 

160AX. 

23 


Engine 

Line No. 

160AXL 

23 

170 

. 4 

185. 

. 5 

186 

1 

200 

2 

205 

28 

220A 

33 

221 

29 

230A 

13 


Engine Line No. 


235. 

. 3 

240A 

33 

250A. 

15 

260A 

.17 

280A 

18 

290A. 

.18 

360A 

35 

370A 

.12 

380A 

.11 


Engine Line No. 


390A.12 

450A 
460A. 

462A. 

462A A 

462AB 
470A 
490A. . 

Willys 


WHITE 


1 

1963 —(6 Cyl.)—Super Mustang (186 Engine) 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

VS684N LK201 RC69A 

cf Int. VP8(lnt.) 

VS704 \ii Exh.—Used w/Rotocap 


2 

1963 —(6 Cyl.)—Super Mustang (200 Engine) 

SCI 994 V/1995X G895 G895 IS261H 

VS684N LK201 RC69A 

cflnt. VP8(lnt.) 

VS704*^j Exh.—Used w/Rotocap 


3 

1963 —(8 Cyl.)—Super Mustang (235 Engine) 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

VS684N LK201 RC69A 

cf Int. VP8(lnt.) 

VS704^j Exh.—Used w/Rotocop 


4 

1962-63—(6 Cyl.)—Super Mustang 4200S, 4200TS (17 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

0 Engine) 

VS684N LK201 RC69A 

VS704 VP8(lnt.) 

c^Used w/Rotocap 


5 

1962-63—(6 Cyl.)—Super Mustang 4200S (185 Engine 

SCI 994 V1995X G895 G895 IS261H 

) 

VS684N LK201 RC69A 

VS704 VP8(lnt.) 
c^Used w/Rotocap 


6 

1958-63—(6 Cyl.)—462 A, 462 A A, 462 AB Engines 

SC1683N VI684X G835 G834 IS175 KOI 8 

IS176'^ .005" o/s 
IS195^ V$ 4 " o/s 
K013T 

VS822 LK82 VL15 RC100A 

cfSpring Only Hyd. 

VS823 cTUnit Only 

d”lncl. Damper 


7 

1956-63—(6 Cyl.)—450A, 460A Engines 

SC1683N VI684X G835 G834 IS175 KOI 8 

IS176=^1 .005" o/s 

1 SI 95-si V&4 " o/s 

K013T 

VS820 LK82 VL15 RC93A 

Hyd. 

cTUnit Only 


8 

1956-63—(6 Cyl.)—470A Engine 

SC1856N V2205XS G883 G798 IS243 K022 

K018U 

G883 has internal grooves in 1 " of cold end. 

G798 is grooved its entire length. 

VS803 LK82 VL15 RC85A 

cflncl. Damper Hyd. 

VS779 d”Unit Only 

c^Spring Only 


9 

1956-63—(6 Cyl.)—490A Engine 

SC1856N V2205XS G883 G798 IS243 K022 

K018U 

VS803 LK82 VL15 RC85A 

cflncl. Damper Hyd. 

VS779 cfUnit Only 

©"Spring Only 
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Wh-Wh 


Engine Parts 


Wh-Wh 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

Stock No. 

Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WHITE 


NOTE — 


Most models of White Trucks are built with any one of several optional engines. It is 
recommended that the engine parts be identified by the engine rather than the truck model. 


WHITE 


1 

SO203N 4 V* 2- 3 A>, 2-Vu 

PI 218 PB859(6) 

AT7825H TSRD425 


2 

SO203N 4 14 2->/n, 2-Vi* 

PI 218 

AT7825H TSRD425 


3 

SA196N L2087F 4 V, V'A* 2- 3 M, 2-M. 

d’Powerforged 

PI 218 PB860 (8) 

AT7607H TSRD412 


4 

SA197N L2103F 4'/. 2 2- 3 /fa, 2-Vu 

cfPowerforged—Flat head 

PI 218 PB859(6) 

AT7420H TSRD412 


5 

SA203N L2115F 4 Vi 2 2-%, 2-Vu 

cfPowerforged—Concave head Vi" deep. 

PI 218 PB859(6) 

AT7825H TSRD425 


6 

SL122F— Vs" L152F 4 2 27 /n 1- 3 /fe, 1-l/e, 

SL622F— 3 /k" cfPowergroove 2-14 

P702 4PB786(6) 

cf’Cast Bronz 

PB858 (6) 

cfSplit Type 

T1874H TSRD400 

:e 


7 

SL122F— 14" 4L771F 4 2 2 '/* 1- 3 /4t, 1- Vs, 

SL622F— */n" cMerotype 2- 14 

L112F 4 2 2] /n 1- 3 /fe, 1 - 14, 

cfPowergroove 2-14 

P702 ♦PB786(6) 

cf Cast Bronz 
PB858 (6) 

cf’Split Type 

T1874H TSRD400 

e 

T1874H TSRD400 


8 

SL130F— 14" L138F 414 3’li. l-te.1-14, 

SL630F—Vfe" cf’Powergroove 2-14 

P758 PB804 (6) 

T7580H TSRD450 


9 

SL134F— 14" L137F 4Va 3"A* l-Vk.l-’/s, 

SL634F— */n" cf’Powergroove 2-14 

PI 200 PB804 (6) 

T7558H TSRD475 
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10 

1960-61—(4 Cyl.)—PDQA7, PDQA8 (Willys Engine) 

AS1950 VI941 G342 G704 IS135 KO20B 

K09 

Note: Not all PDQ TRUCKS use this Engine. Continental 
F06226 and others are used. Identify Engine used and 
refer to parts lists. 

VS514 LK127 

cfExh. d"Exh. 

VS659 LK71 

cflnt. cf Int. 

RC47A 

11 

—(6 Cyl.)—380A Engine 

SC1856N V2205XS G883 G798 IS243 K022 

Rotocap Exh. & Int. K018U 

VS803 LK82 VL15 

cflncls. Dmpr. Hyd. 

cTUnit on 

RC85A TM155 

c?For 6 Brg. 

ily Camshaft 

SC1856N V2205XS G883 G798 IS243 K022 

Rotocap Exh., Conv. Int. K018U 

VS780 LK82 VL15 

cf Int. Hyd. 

VS803^i Exh. cf 1 Unit on 

RC85A 

ily 

SC2206 V2205XS G883 G798 IS243 K022 

Rototype Exh. & Conv. Int. K018U 

SC2206A^ Assy, of Valve & Rotator Parts 

Int. w/Rotocap 

VS780 LK82 VL15 

cf Int. Hyd. 

LK218 cfUnit on 
t :> VS803 o' Exh. 

VC219 

cf’Exh. 

ly RC85A 

cf Int. 

12 

.... —(6 Cyl.)—370A, 390A Engines 

SC1856N V2205XS G883 G798 IS243 K022 

Rotocap Exh. & Int. K018U 

VS803 LK82 VL15 

cf Inch Dmpr. Hyd.-® L 

RC85A TM155 

Init only c?For 6 Brg. 

SC1856N V2205XS G883 G798 IS243 K022 

Rotocap Exh., Conv. Int. K018U 

VS780 LK82 VL15 

cTlnt. Hyd. 

VS803^j Exh. cf Unit on 

Camshaft 

RC85A 

ly 

SC2206 V2205XS G883 G798 IS243 K022 

SC2206A K018U 

Assy, of Valve & Rotator Parts 

Rototype Exh., Conv. Int. Int. w/Rotocap; 

VS780 LK82 VL15 

cf 1 Int. Hyd. 

LK218 cfUnitonh 
rarVS803 d'Exh. 

VC219 
cTExh. 
t RC85A 

cf Int. 

13 

1952-58—(6 Cyl.)—3020, 3020PLT (230A Engine) 

SC1683N VI684X G549 G484 IS175 KOI 8 

IS176=^j .005" o/s 
IS195^j U 4 n o/s 
K013T 

VS685 LK82 VL15 

VS820 Hyd. 

c^Used w/Rotocap tfUnit oni 

RC93A 

ly 

14 

1951-55—(6 Cyl.)—3014, 3015 (55A Engine) 

AS1813 V1814 G625 G626 IS263H K014 

K09 

VS512 LK215 


15 

1951-55—(6 Cyl.)—WC22, WC26, 3000-22, 3000-26 (2 

SC1683N VI684X G549 G484 IS175 K018 

IS176-® .005" o/s 

1 SI 95=^5 Vi 4 n o/s 

K013T 

50A Engine) 

VS685 LK82 VL15 

Hyd. 

VS658 cfUnitonl 

c?Used w/Rotocap 

•Note: TM153 used with Late 
Gear, Fit with washer and n 

RC4B *TM153 

d”For 4 Brg. 
ly Camshaft 

New Style 
ut. 

16 

1941-54—(6 Cyl.)—WA22, WA26, WA34, WA122, WA 
WB22T, WC20T; 782 Bus (140A En< 

SC1683N VI068 G549 G484 IS175 KOI 2 

dMW Flat Hd. IS176 

V1684X cT.005" o/s K018 

cTIW Hd. 1 SI95-«j Vm” o/s 

K013T 

126, WA134, WA22R, WA2 
gine) 

VS685 LK82 VL15 

Igth. Hyd. 

c?Uhit onl 

VS658=^j 2 ]9 /n" Igth. 
cTUsed w/Rotocap 

•Note: TM153 used with Late 
Gear, Fit with washer and m 

264, WA3464, WB22, 

RC4B # TM153 

cTFor 4 Brg. 
y Camshaft 

New Style 
ut. 

17 

1947-54—(6 Cyl.)—WB28, WB28X, WB28T, WB2864, W 

SC1856N V1857X G628 G628 IS243 K022 

cfTuliphead K018U 

V2205XS 
cfFlat Head 

C28, (260A Engine) 

VS606 LK82 

cf Outer 

VS607(lnner) 

VS779=^i Used w/Rotocap 

RC85A 
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Engine Parts 


Wh-Wh 


Dry Sleeve (SL-F) I 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 

No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 


Stock No. 


Dia. 


PISTONS 


Cast Iron (C) 


PISTON 

PINS 


Comp. 


Rings Used 


Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WHITE—Continued 


10 

SL108F— Vs" L2076F 3»/« 2 3 /, 6 2- 3 /k, 1- 3 /i 6 

SL608F— */n" cfPowerforged 

P1013 


T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

11 

SL132F— ’A" 4 V, 2‘Vu 1- 3 A, l-'/i, 

SL632F— 5 /4j" 2- !4 

P758 PB804(6) 

T1954H TSRD462 


12 

SL134F— Vs" L136F 4Va 3 35 /s4 1- 3 /k, 1- ’/b, 

SL634F— 3 /&" c?Powergroove— 2- !4 

For 370A Engine 

SL134F— Vz" L137F 4 3 / 4 3 n /64 1- 3 /k, l-’/a, 

SL634F— W' cf Powergroove— 2-14 

For 390A Engine 

PI 200 PB804(6) 

PI 200 PB804(6) 

T7558H TSRD450 

T7558H TSRD450 


13 

SL122F—'/«" »L771F 4 2 2 '/a 1- 3 /i, l-'/a, 

SL622F—Vh" a" Ae retype 2- 'A 

L112F 4 2 J 'A 1-%, l-'/s, 

cT Powergroove 2-!4 

P702 4PB786(6) 

d”Cast Bronze 
PB858(6) 

cf*Split Type 

T1874H TSRD400 

T1874H TSRD400 


14 

SL114F—Ve" L940F 3'/i 2'/s 2-%, 1-% 

SL614F— 3 /k" 

P968 PB720(12) 

T7006 TSR350 


15 

SL122F— ’/b" »L771F 4 2 2 Vfe 1- 3 A, I-'/b, 

SL622F— W cf Aero type 2- ’/4 

L112F 4 2 3 V$2 1-%, 1-'/b, 

cf Powergroove 2-'A 

P702 ♦PB786(6) 

cfCast Bronze 
PB858 (6) 

cT’SpIit Type 

T1874H TSRD400 

T1874H TSRD400 


16 

SL120F— '/»” L818F 3% 2'Vfe 1- 3 /i, 1-'/b, 

SL620F— 3 /i" Steel Belted 2- '/« 

3% 1- 3 /&, 2-Vi, 

2- 14 

P996 PB7( 

52(6) 

T1937H TSRD387 

Til 71 TSRD387 


17 

SL128F— ’A" 4 3 /b 2“%. 1- 3 A, l-'/s, 

SL628F— 3 /fe" 2- 'A 

P758 PB804(6) 
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Wh Wh Engine Parts Wh'Wll 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. Int. 

Exh. J Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


WHITE—Continued 


18 

1947-54—(6 Cyl.)—WB3264, WC28T, WC32, WC2864, 

S1856N VI857X G628 G628 IS243 K022 

cfTulipHd. K018U 

V2205XS 

cf Flat Hd. 

WC3264 (280A, 290A Engines) 

VS606 LK82 RC85A 

cf Outer 

VS607(lnner) 

VS779=^j Used w/Rotocap 


19 

1945-54—(6 Cyl.)—WB26, WB2264, WC20ST, WC22T, 

SC1683N V1684X G549 G484 IS175 KOI 8 

IS176^ .005" o/s 
IS195^a Vfc" o/s 
K013T 

WC26, WC26T, WC2264 (150A Engin 

VS685 LK82 VL15 RC4B 

cf2W Igth. Hyd. 

cf Unit only 

VSeSS'sg 2'W Igth. 
cfUsed w/Rotocap 

•Note: TM153 used with Late New Style 
Gear, Fit with washer and nut. 

le) 

•TM153 

cf For 4 Brg. 
Camshaft 

20 

1949-52—(6 Cyl.)—WC16, 3016 (116A Engine) 

SI 039 V1684X G569 G484 IS175 K018 

AS1040 IS176-«i .005" o/s 

IS195-® U/ 1 o/s 

K013T 

VS685 LK82 VL15 RC4B 

cf2<%4" Igth. Hyd. 

cf Unit only 

VS658-sa 2’W Igth. 
cfUsed w/Rotocap 


21 

1941-52—(6 Cyl.)—WA18, WA118, WA18R, WC14 (11 

SI 039 VI068 G569 G484 IS175 KOI 2 

AS1040 1 SI 76-^a .005" o/s 

IS195-® ' 4 <" o/s 
K013T 

IOA Engine) 

VS685 LK82 VL15 RC4B 

cf2«i4" Igth. Hyd. 

cf Unit only 

VS658ih 2>W Igth. 
cfUsed w/Rotocap 

•Note: TM153 used with Late New Style 
Gear, Fit with washer and nut. 

•TM153 

cfFor 4 Brg. 
Camshaft 
only 

22 

1941-52—(6 Cyl.)—WA20, WA120, WA20R, WA2064 
(120A Engine) 

SC1683N VI068 G549 G484 IS175 KOI 2 

cf1 2 W Flat Hd. 1 SI 76 

V1684X cf.005 "o/s KOI8 

cflW Hd. IS195-® U4 n o/s 

K013T 

, WB20, WB20T, WB20B1, WC16T, V 

VS685 LK82 VL15 RC4B 

cf 2W Igth. Hyd. 

cf Unit only 

VS658-eg 2’W Igth. 
cfUsed w/Rotocap 

•Note: TM153 used with Late New Style 
Gear, Fit with washer and nut. 

N Cl 8, 3018 

•TM153 

cf For 4 Brg. 
Camshaft 

23 

1942-51—(6 Cyl.)—WC18T, WC20, WC20B, 3020 (130i 

SC1683N VI684X G549 G484 IS175 KOI 8 

IS176^a .005" o/s 
IS195^j ’/64" o/s 
K013T 

A, 160A, 160AX, 160AXL Engines) 

VS685 LK82 VL15 RC4B 

cf2«4 4 " Igth. Hyd. 

cf Unit only 

VS658-® 2'W Igth. 
cfUsed w/Rotocap 


24 

1938-51—(12 Cyl.)—784, 786, 788, 798, 1140, 1140S, 

AS1072 VI073 G573 G573 K016U KOI 6 

1144, 1144S, (24A Engine) 

VS538 LK82 


25 

1941-48—(6 Cyl.)—WA14, WA114, WA14R, WB14 (10 

SI 039 VI068 G569 G484 IS175 K012 

AS1040 IS176-® .005" o/s 

1 SI 95=^1 Vsa" o/s 

K013T 

OA Engine) 

VS685 LK82 VL15 RC4B 

d^ 2 4 % 4 » |gth. Hyd. 

cf Unit only 

VS658^ 2 19 /&" Igth. 
cfUsed w/Rotocap 


26 

1938-41—(6 Cyl.)—750, 750A, 750T, 850, 801M, 950 

SI 039 VI068 G484 G484 IS175 KOI 2 

AS1040 cf 45° Seat K013T 

(20A Engine) 

VS685 LK82 RC4B 

VS658^ Used w/Rotocap 
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Wh-Wh 


Engine Parts 


Wh-Wh 


Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 


Stock No. 


Dia. 


PISTONS 




PISTON 

SINGLE CYL 


PISTON 

PIN 

RING 

SETS (TS) 


Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

SETS 

GROOVE 

—:- 




(T) T-Flex 

SPACERS 

Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

(TX) Service 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WHITE—Continued 


18 

SL132F—'/»" 4% 2“Aa 1-14, 1-14, 

SL632F—14" 2- !4 

P758 PB804(6) 

T1954H TSRD462 


19 

SL122F—14" 4L771F 4 2 3 V4 1-14,1-14, 

SL622F—14" c/Aero type 2- !4 

L112F 4 2 J 14 1-14, l-'/s, 

ti’Powergroove 2-14 

P702 4PB786 (6) 

cfCast Bronze 
PB858 (6) 

d”Split Type 

T1874H TSRD400 

T1874H TSRD400 


20 

3Va l-’/s, 

2-14 


T7198H TSRD375 


21 

3V,6 1- 3 /k, l-’/a, 

2- 14 

P983 PB762(6) 

T1221 TSRD356 


22 

SL120F—14" L821F 3V, 2 3l 4 1-14,1-14, 

SL620F—14" c^Steel Belted 2- 14 

3 V, 1-14,2 

2-14 

P996 PB762(6) 

T1937H TSRD387 

Til 71 TSRD387 


23 

SL122F—•/," 4L771F 4 2 J >4 1-14, 1- 14, 

SL622F—14" cMerotype 2- 14 

L122F 4 2 3 V4 1-142,1-14, 

cP Powergroove 2- 14 

P702 ♦PB786(6) 

cfCast Bronze 
PB858 (6) 

cf Split Type 

T1874H TSRD400 

T1874H TSRD400 


24 

414 1- 3 ^,2-'/ 8> 

2-14 

P702 ♦PB786(12) 

cf Cast Bronze 
PB858(12) 
cf’Split Type 



25 

3 7 /6 1- 3 /42,1- 1/8, 

2-14 

P983 PB759 (6) 

T1227 TSRD343 


26 

SL120F—'/«" L818F 3 7 /. 2 "A 1-142,1-'/., 

SL620F—14" d’Steel Belted 2- 14 

3 V> 1-14,2-'/., 

2-14 

P996 PB762(6) 

T1937H TSRD387 

Til 71 TSRD387 
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Wh-Wj Engine Parts Wh'Wj 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 



Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


WHITE—Continued 


27 

1938-40—(6 Cyl.)—704K, 706, 706M, 708, 709, 710, 

SI 039 VI068 G484 G484 IS175 KOI 2 

AS1040 IS176-© .005" o/s 

IS195=«a '/m" o/s 

K013T 

712, 718, 810, 812, 818, 918 (30A E 

VS685 LK82 RC4B 

VS658^i Used w/Rotocap 

ingine) 

28 

1938-39—(6 Cyl.)—800, 1-1 ’/ 2 Ton (205 Engine) 

S967 V968 G429 G429 

VS419 LK129 


29 

1938-39—(6 Cyl.)—802, l’/2-3 Ton; 800M (221 Engine 

S967 VI600 G429 G429 

>) 

VS419 LK129 


30 

—(6 Cyl.)—29A Engine 



31 

.... —(6 Cyl.)—-4AB, 4AD Engines 



32 

—(12 Cyl.)—784 Bus (23A Engine) 

AS1072 VI073 G573 G573 K016U KOI 6 

VS685 LK82 RC4B 

VS658^ Used w/Rotocap 


33 

.... —(6 Cyl.)—220A, 240A Engines 



34 

.... —(6 Cyl.)—33A Engine 



35 

.... —(6 Cyl.)—360A Engine 




WILLYS (Kaiser Jeep) 


1 

1963 —(6 Cyl.)—J162, J164, J264, J364 Jeep Tornad 

S2429 V2430 G900 G900 IS107 

IS274H 

lo; J200, J210, J220, J230, J300, J310 

VS869 LK127 

1, J320, J330 

2 

1955-63—(4 Cyl.)—CJ2A, CJ3A, DJ3A, DJ6A, Jeep Di 

S803 V804 G342 G504 IS135 IS105 

K09R 

spatcher (“L” Head Engine) 

VS514 LK71 

only; 

TM93 

0” 1955-61 
w/Gear Drive 

3 

1954-63—(6 Cyl.)—6-226, 6-226SW, 6-226SD, 6-226 ( 

SI 824 VI825 G515 G515 IS100 KOIO 

K07R 

4WD), 6-226(4 x 4), FC170 

VS541 LK215 VL45 RC23A 

VS602 cfMech. 

c^Used w/Rotocap VL45+5 

cf.OOS" oversize 

TM417 

cf 1954-61 
only 

4 

1953-63—(4 Cyl.)—CJ3B, CJ5B, Jeepster; CJ5, CJ6, Jee 
(“F” Head Engine) 

SI 950 VI941 G342 G704 IS135 K019 

AS1950 K09 

p; FC150 Cab Over Engine; FJ3; 475> 

VS514 LK127 RC47A 

d”Exh. cfExh. 

VS659 LK71 
cf Int. cflnt. 

VP7(lnt.) 

V, 475B Lark 

TM301 

cT 1953-61 
only 
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Engine Parts 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


WHITE—Continued 


27 

SL120F — 14" L818F 3 7 /« 2"M 1- 3 4i, 1-14, 

SL620F — 3 /a" d Steel Belted 2- 14 

3% 1- 3 42, 2-14, 

2-14 

P996 PB762 (6) 

T1937H TSRD387 

T1171 TSRD387 


28 

SL110F—'/»" L717F 314 1 3 /« 3- 14, 1-Ms 

SL610F—d Aero type 


T1393 TSR325 


29 

SL112F— •/," L716F 3% 1 % 3-14,1-VU 

SL612F — W d Aero type 

P997 

T1794 TSR337 


30 

3 Vb 3- l/s, 1-Vi6 


T1051 TSR362 

TX1051 


31 

3Va 3- l/s , 1- 3 /i6 


T1050 TSR375 


32 

SL120F—14" L818F 3 7 /. 2"M 1-%, 1-14, 

SL620F —W dSteel Belted 2- 14 

3% 1-%, 2-14, 

2-14 

P996 

T1937H TSRD387 

Til 71 TSRD387 


33 

3 Vi 1- 3 4j, 1 

2-14 


T1937H TSRD387 


34 

4 3- l/s, 1- 3 /l6 


T1134H TSR400 


35 

AVi 1- 3 /k, 1-l/s, 

2-’/ 4 


T7580H 



WILLYS (Kaiser Jeep) 


1 

L2186F 3 l l4 2'*/n 2-Vu, 1 - Vi6 

cfPowerforged—Comp. Dist. measured tc 
top of dome. Maximum oversize .040" 

PI 252 PB778(6) 

> 

T7977H 

FP1311 

2 

SL108F—14" 41-956 F 314 2% 2-142,1 - 3 A« 

SL608F— W o’Cam ground type 

L2076F 314 2% 2-%, 1 -*/fe 

dPowerforged 

PI 013 None Used 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

3 

SL111F—14" L939F 3 3 4« 2 2-%, 2-% 

SL611F— 3 42" dSteel Belted 

PI 068 PB778(6) 

T1916H TSRD331 

TX1916 

FP1125 

WS202 

4 

SL108F—14" 4L956F 314 2% 2- 3 42, 1-14 

SL608F— 3 42" dCam ground type 

L2076F 314 2Vu 2-%, 1 -Vu 

dPowerforged 

PI 013 None Used 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 
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Wj-Wi Engine Parts Wi Wj 


Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

Cyls. 



Soft (K0) 

SPRINGS 

VALVE 

QCTAI Q 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 

Model 

Exh. | Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


otALo 

(VP) 

Mechanical 

TP—Racing 


WILLYS (Kaiser Jeep)—Continued 


5 

1952-56—(6 Cyl.)—685 Aero Comet, Aero Ace; 685A, 

SI 948 VI949 G639 G704 K06 K014C 

685B, Ace, Eagle, Lark; 685SW (“F” h 

VS600 LK127 RC46A 

d”Exh. cfExh. 

VS659 LK71 
cTlnt. cflnt. 

VP7(lnt.) 

lead Engine) 

6 

1951-55—(6 Cyl.)—6-73SW, Station Wagon; 673VJ, Jc 

SI 853 VI854 G639 G639 IS150 K08 

K06 

1 SI 79^ 1*4" o/s 

iepster; 675, Lark; 675A, Lark, Falco 

VS600 LK48 

n 

7 

1949-55—(4 Cyl.)—Jeepster VJ2, 4-63, VJ3, 4x4-63, 2 

S803 V804 G342 G504 IS135 IS105 

K09R 

WD, 4WD 

VS514 LK71 

Head Eng. 

TM93 

cf For "L" 
w/Gear Drive 

8 

1951-54—(4 Cyl.)—4-73SW, 4x4-73SW, Station Wag 
473VJ, CJ3B, Jeepster; 4-73-4WD, 

AS1940 VI941 G342 G704 IS135 K019C 

AS1940A K09R 

cMssy. of Valve & Rotator Parts 

cfAbove Exh. Valve & Parts used to Eng. Ser. 47865. Below 
is used after, and they are interchangeable in complete sets 

SI 950 

AS^SO^ Used w/Rotocap 

on; 4-73SD, Sedan Delivery; 4-73t 
4-75-4WD, Four Wheel Drive 

VS514 LK218(Exh.) VC219 

c^Exh. LK71(lnt.) cfStem Cuj 

VS659 VP7(lnt.) 

cf’lnt. 

VS514 LK127 RC47A 

IT, Vi Ton; 

TM301 

3 cfFor “F” 
Head Eng. 

9 

1948-50—(6 Cyl.)—6-63, VJ3-6 

SI 853 VI854 G639 G639 IS150 K07 

K06 

1 SI 79=^1 ] Aa" o/s 

VS600 LK48 


10 

1941-48—(4 Cyl.)—441, 442, Americar; GPW, MB, CJi 

S803 V804 G342 G504 IS135 IS105 

K09 KOIO 

IA, 4-63 Jeep 

VS514 LK71 

Head Eng.; w, 

TM93 

d”For "L" 
^Gear Drive 

11 

1939-40—(4 Cyl.)—440; Overland 39 

S803 V804 G342 G504 IS135 IS105 

K09 KOIO 

VS286 LK71 


12 

1936-39—(4 Cyl.)—37, 38, 48 

S803 V804 G342 G504 IS135 IS105 

K09 KOIO 

VS286 LK71 


13 

1933 —(6 Cyl.)—Overland, 99 




WISCONSIN ENGINE 


Note: Wisconsin Models ending with letter “D” are equipped with Hard Faced Valve and Hard Seat. 
Always install AS1872 with IS245. G723 Guide for repairing worn blocks has .5015" O.D. 


1 

—(1 Cyl.)—AA; AAM, Marine 



2 

- —(1 Cyl.)—AB (Air Cooled); ABM (Marine) 



3 

—(1 Cyl.)—ABN, ABS 



4 

—(1 Cyl.)—ACN 




A Sleeved Engine 4 Superseded - 360 - 














































Wi-Wi 


Engine Parts 


Wi-Wi 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


PISTON 

PIN 

Alloy (L) 

Cast Iron (C) 

PINS 

BUSHINGS 

Stock No. Dia. Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 

(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WILLYS (Kaiser Jeep)—Continued 


5 

SL108F—'/»" L945F 3'/e V'At 2-%, 1 -Vi* 

SL608F— W’ a 1 Cam ground type 

PI111 None Used 

T7432H TSR312 

TX7432 

FP1140 

WS204 

cflncl. Fan Hub 

6 

SL108F—'/«" L945F 3'/. V'At 2-Vii, l-Vfc 

SL608F— 3 /n" 

PI111 None Used 

T7432H TSR312 

TX7432 

FP1140 

WS204 

cflncl. Fan Hub 

7 

SL108F— 7*” 4L956F 3’/s 2^« 2-^,1 -Vu 

SL608F— 3 /fe" cf Cam ground type 

L2076F 3 '/a 2 3 ^6 2- 3 4, 1- 3 ^6 

d Powerforged 

PI 013 None Used 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

8 

SL108F— Vb" + L356F 3 Vs 2 3 A b 2- 3 M, 1- 3 /i6 

SL608F— 3 /n" cf’Cam ground type 

L2076F 3 Vb 2 3 At 2- 3 4, 1- 3 ^6 

d Powerforged 

P1013 None Used 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

9 

SL106F— Vs" L907F 3 IV* 2-Vh, 1-% 

SL606F —W </Cam ground type 

PI 090 

T1933 TSRD300 

TX1933 

FP1140 

WS204 

10 

SL108F— Vb" 4L956F 3 l/s 2 3 Au 2- 3 /k,1-Vi6 

SL608F— 3 An" cT'Cam ground type 

L2076F 3 Vb 2 3 /i 6 2- 3 /k, 1- 3 A 

d Powerforged 

P1013 None Used 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

11 

SL108F— Vb" L2076F 3 !/s 2 3 /> 6 2- 3 4, 1- 3 /i6 

SL608F— 3 /fe" d Powerforged 

P1013 

T1112H TS1112H 

TX1112 TSR312 

FP1122 

WS174 

12 

3 Vb 3- 3 /q, 1 -Vw 


T1032 TSR312 


13 

3V\6 3- 3 /&, 1 - 3 At 


T1031H TSR331 

TX1031 



WISCONSIN ENGINE 


Note: Wisconsin Models ending with letter “D” are equipped with Hard Faced Valve and Hard Seat. 
Always install AS1872 with IS245. G723 Guide for repairing worn blocks has .5015" O.D. 


1 

2'A 2- 3 /32, 1- 3 /l6 


T1323 


2 

2 Vi 2- 3 /fc,1- 3 /i6 


T1324 


3 

2'h 3-%, 1-Vi6 


T7024 


4 

2 Vb 3- 3 /fc, 1 - 3 A6 


T7687 TSR262 
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A Sleeved Engine ♦ Superseded 





































Wi-Wi Engine Ports WHOT 


Year 

No. of 
Cyls. 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

Soft (KO) 

VALVE 

SPRINGS 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

VALVE 

LIFTERS 

Hydraulic 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

Release 

CAMSHAFTS 

TM—Regular 

Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

type as 
indicated 

TP—Racing 


WISCONSIN ENGINE—Continued 


5 

—(4 Cyl.)—AC-4, AC-41 (Air Cooled); AC4M 

(Marine) 


6 

— (1 Cyl.)—AD, ADH 

SI 872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

SI872+4 (Vi" x 2 Vi") K06R 

SI 872+15 G909 G909 

(W x 2 W) 

AS1872-® Used with IS245 IS245 

cf Optional Exh. Valve 

VS634 LK238 RC45A 

VS662^t Used with Rotocap 

VS662 LK238 RC45A 


7 

.... — (1 Cyl.)—A-l-’/ 2 , AD 



8 

—(1 Cyl.)—ADM (Marine) 



9 

—(4 Cyl.)—VD-4, VD-41 



10 

—(1 Cyl.)—AK, AKN, AKS, BKN 



11 

—(1 Cyl.)—A-2, AE (Air Cooled); AEM (Marin 

e) 


12 

—(1 Cyl.)—AE, AEH, AEM, AEN 

SI 872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

SI 872+4 ( Vi" x 2 Vi ") K06R 

SI 872+15 G909 G909 

(W x 2Vi*") 

AS1872-® Used W/IS245 IS245 

cfOptional Exh. Valve 

VS634 LK238 RC45A 

VS662 ^ Used with Rotocap 

VS662 LK238 RC45A 


13 

—(2 Cyl.)—TE (Air Cooled) 

SI 872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

SI872+4 ( Vi" x 2 Vi") K06R 

SI 872+15 

VS634 LK238 


14 

—(2 Cyl.)—TED (Air Cooled) 

AS1872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

VS634 LK238 RC45A 

cTlnt. 

VS662=^j Exh.; Used w/Rotocap 


15 

—(4 Cyl.)—VE-41, VEA 



16 

—(4 Cyl.)—VE4 

SI 872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

SI 872+4 ( Vi" x 2 Vi ") K06 R 

SI 872+15 G907 G907 

( 7 At" x 1 'W) 

VS634 LK238 


17 

- —(4 Cyl.)—VE4D 

AS1872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

O/ 2 " x 2 Vi") 

G907 G907 

(W X 1 W') 

VS634 LK238 RC45A 

cflnt. 

VS662^ Exh.; Used w/Rotocap 


18 

—(1 Cyl.)—A-3, AF 



19 

.... — (1 Cyl.)—AF, AFH (Air Cooled) 



20 

.... — (2 Cyl.) — TF (Air Cooled) 

SI 872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

SI 872+4 ( Vi" x 2 Vi ") K06 R 

SI872+15 

VS634 LK238 



▲ Sleeved Engine ^ Superseded 
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Wi-Wi 


Engine Parts 


Wi-Wi 


WATER PUMPS 
FP-WP 
AND 

KITS (WS) 


WISCONSIN ENGINE—Continued 


5 

2 Vs 3- 3 /&, 1-M* 


T1330 TSR262 


6 

2 3 / 4 3- 1/8, 1- 3 /l6 


T1333 TSR275 


7 

2 3 / 4 2- '/b, 1- 3 /l6 


T1332 TSR275 


8 

2 3/4 3- / 8 , 1-3/16 


T1333 TSR275 


9 

2 3/4 2-/8, 1-3/4 


T1335 TSR275 


10 

2 Va 3- 3 /k, 1- 3 /i6 


T1341 TSR287 


11 

3 2-/8, 1-3/16 


T1355 TSR300 


12 

3 3-/8, 1-3/6 

3 3-3/42,1-3/6 


T73S42 TSR300 
T1912 TSR300 


13 

L931F 3 I'/j 3- 3 /4,1- 3 /w 

P1106 PB810(2) 

T7018 TSR300 


14 

L931F 3 I/a 3-3/42,1-3/6 

P1106 PB810(2) 

T7018 TSR300 


15 

3 3-3/42, 1- 3 /6 


T1865H TS1865H 

TSR300 


16 

L931F 3 I'/j 3- 3 /i,1-% 

P1106 PB810(4) 

T1865H TS1865H 

TSR300 


17 

L931F 3 I'/j 3-%, 1- 3 /« 

P1106 PB810(4) 

T1865H TS1865H 

TSR300 


18 

3/4 2-/8, 1-3/6 


T7029 TSR325 


19 

3/4 3-/8, 1-3/6 


T1383 TSR325 


20 

L930F 3V4 1 '/ 2 3-%, 1-% 

P1 106 PB810(2) 

T7013H TSR325 



Line 

No. 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Wet Sleeve (SO) 
Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


PISTONS 


Alloy (L) 


Cast iron (C) 


Stock No. 


Dia. 


Comp. 


Rings Used 


PISTON 

PINS 


Stock No. 


PIN 

BUSHINGS 

(Qty. Used) 


PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 


SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 
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Wj-Ye Engine Parts Wj Ye 


Line 

Year 

No. of 

VALVES 

GUIDES 

SEATS 

Hard (IS) 

VALVE 

RETAINERS 

(LK) 

VALVE 

LIFTERS 

ROTATION 

Rotocap 

(RC) 

CAMSHAFTS 

No. 

Cyls. 




Soft (KO) 

SPRINGS 

VALVE 

SEALS 

(VP) 

Hydraulic 

Release 
type as 
indicated 

TM—Regular 


Model 

Exh. 

Int. 

Exh. | Int. 

Exh. 

Int. 


Mechanical 

TP—Racing 


WISCONSIN ENGINE—Continued 


21 

—(2 Cyl.)—TFD (Air Cooled) 

AS1872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

VS634 LK238 RC45A 

c? Int. 

VS662=^i Exh.; Used w/Rotocap 


22 

—(2 Cyl.)—TH, TDH 



23 

—(4 Cyl.)—VF4 

SI 872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

SI872+4 ('/i" x 2'/i") K06R 

SI 872+15 G907 G907 

(+%" Xl%") 

VS634 LK238 


24 

—(4 Cyl.)—VF4D 

AS1872 SI 872 G723 G723 IS245 K06R 

C/i" X 2 Vi") 

G907 G907 

CAt" x 1 'W') 

VS634 LK238 RC45A 

cF 1 Int. 

VS662++J Exh.; Used w/Rotocap 


25 

—(4 Cyl.)—VF41, VG-4, VH-4 



26 

—(1 Cyl.)—AG, AGH 

S2068 S2068 G908 G908 IS271 KOIOR 

(W x 2 Vi") KOIOR 

VS719 LK238 


27 

—(1 Cyl.)—AGN, AGND; AGM (Marine) 



28 

—(4 Cyl.)—A-P4, AP-41; AP4M (Marine) 



29 

—(4 Cyl.)—VG4D, VP4D 

S2068 G908 G908 IS271 KOIOR 

(W x 2Vi") KOIOR 

VS719 LK238 

* 

30 

—(4 Cyl.)—VP4 

S2068 S2068 G908 G908 IS271 KOIOR 

(W x 2 1/j") KOIOR 

VS719 LK238 


31 

—(1 Cyl.)—AH, AHH (Air Cooled) 



32 

—(4 Cyl.)—SU 



33 

—(6 Cyl.)—L-4 




WOLSELEY—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


YELLOW COACH 


(See GMC Truck & Coach) 


▲ Sleeved Engine 4 Superseded 
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Wi-Ye 


Engine Parts 


Wi-Ye 


Dry Sleeve (SL-F) 
Dry Assy. (SL-A, B, C) 
Line Wet Sleeve (SO) 
No. Wet Assy. (SA) 
(Wall thickness 
& Length) 


Alloy (L) 

PISTONS 

Cast Iron (C) 

PISTON 

PINS 

PIN 

BUSHINGS 

PISTON 

RING 

SETS 

(T) T-Flex 
(TX) Service 

SINGLE CYL 
SETS (TS) 

GROOVE 

SPACERS 

TSR-TSRD 

WATER PUMPS 
FP-WP 

AND 

Stock No. 

Dia. | Comp. 

Rings Used 

Stock No. 

(Qty. Used) 

KITS (WS) 


WISCONSIN ENGINE—Continued 


21 

L930F 314 I'/a 3- 5 /&2,1-Vk 

P1106 PB810(2) 

T7013H TSR325 


22 

314 3-342,1-^6 


T7013H TSR325 


23 

L930F 3'/« 1 Vi 3- 3 A,1-% 

P1106 PB810(4) 

T1389H TS1389H 

TSR325 


24 

L930F 3 V* I'/j 3- 3 /k, 1-Vw 

P1106 PB810(4) 

T1389H TS1389H 

TSR325 


25 

314 3- 3 /fe, 


T1389H TS1389H 

TSR325 


26 

L2005F 3 '/a V'A, 3-'/a, 1-Vfc 

G'Powerforged 

P1198 

T1428 TSR350 


27 

31/2 3- l/e, 1 - 3 /i6 


T1428 TSR350 


28 

314 3- 14, 1- 3 /i 6 


T1884H TSR350 


29 

L2005F 3 '/a V'/a 3-'/a, 1 -Vi* 

o’ Powerforged 

P1198 

T1884H TSR350 


30 

L2005F 3 Vi V'M 3-'/., 1-Vfc 

cf Powerforged 

P1198 

T1884H TSR350 


31 

3y 8 3-14,1-^ 

3 5 /s 2-14, 1 - 3 /i 6 


T1443 TSR362 

T7385 TSR362 


32 

4 2- 3 /6, 1- 3 /6 


T1518 


33 

414 3-14,1- 3 / 6 


T1614 TSR425 



WOLSELEY—English 

(Refer to Separate Catalog for Piston Ring Sets) 


YELLOW COACH 


(See GMC Truck & Coach) 
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▲ Sleeved Engine 4 Superseded 


























































THE MOST COMPLETE LINE IN THE INDUSTRY 



"\ 


Connecting Rods 
Rod Bearings 
Main Bearings and Sets 
Cam Bearings and Sets 
Camshafts 

( Valves 

Valve Guides 
Valve Seats 
Valve Springs 
Valve Retainers 
Valve Stem Seals 
Valve Rotation 


Valve Lifters (Mechanical) 
Valve Lifters (Hydraulic) 
Piston Rings 
Groove Spacers 
Pistons 
Piston Pins 
Pin Bushings 
Hardened Dry Sleeves 
Wet Sleeve Assemblies 
Dry Sleeve Assemblies 
Water Pumps 
Water Pump Sets 


For the 


Spring Bolts and Bushings 
King Bolt Assemblies 
Tie Rod Sockets 
Drag Link Assemblies 
Intermediate Rods 
Ball Joints 
Silent "U" Shackles 
Tryon Shackles 

Rubber Shackles and Bushings 
Knuckle Support Pins and Assemblies 
Control Arm Shafts and Assemblies 
Steering Knuckle Supports 
Caster and Camber Adjusting Shim Sets 


Dust Seals 

Bell Crank Pin Kits 

Power Steering Control Valve Stud Kits 

Idler Arm Assemblies and Parts 

Coil Springs 

Coil Spring Spacers 

Coil Spring Silencers 

Torsion Bars 

Shock Absorbers 

Shock Absorber Bushings 

Stabilizer Links 

Shock Springs 

Load Absorbers 



For the 

ENGINE 



CHASSIS 



For the 

AUTOMATIC 

TRANSMISSION 


Gaskets and Overhaul Gasket Kits 
"O" Rings, Seals and Kits 
Valve Spring Seals 
Piston Seals and Kits 
Lip Seal and Kits 
Expander Seals and Kits 
Gasket-Seal-Ring Overhaul Kits 
Vacuum Modulator Diaphragms 
Spring Kits 

Retaining Rings and Snap Rings 
Thrust Washers 
Sun Gear Bearings 
Bushings 

Disks (Spacer and Friction) 

Oil Seals (Metal Encased) 

Springs 
Dash Pots 
Clutch Races 

Converter Clutch Assembly 
Converter Impeller Hubs 
Oil Delivery Sleeves 


Output Shafts 
Planetary Pinion Kits 
Planetary Repair Kits 
Torque Ball Boots 
Lock Plates 
Sprag Clutch 
Sprag Clutch Race 
Sun Gears 

Sun Gear Needle Bearings 
Brake Bands 
Front Pump Covers 
Front Pumps 
Rear Pumps 
Clutch Drum Flange 
Internal Ring Gears 
Pressure Plates 
Screens 

Bolt and Lock Plate Kits 
Converter Stator Freewheel Kits 
Strut Kits 
Torus Covers 


and many other parts 









'■ ' | 

■ ; \r 

TRW REPLACEMENT DIVISION 

THOMPSON BA MO WDOLDHIDGE INC. 

6001 E. PLEASANT VALLEY ROAD ■ CLEVELAND, OHIO <4<4131 





